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PART 1 
Notifications and Orders issued by the Government 


dated 


Agriculture Department 

(Agri.) 

ORDER 
G. O. (Rt.) No. 2413 /83/AD . 

Dated, Trivandrum , 17th September 1983 . 
Read;-- 1. G.O. (MS) No. 122/68 |AD . 

5-3-1968 
2. G.O. (MS) 87/70JAD dated 4-3-1970 . 
3. G. O. (MS) 326/70 AD dated 26-8-1970. 
4. G. O. (MS) 93172/AD dated 14-3-1972. 
5. G.O. (RT) 2205 /74 /AD dated 9-10-1974 
6. G.O. (RT) 3536 /76 AD dated 9-10-1976 . 
7. G.O. (RT) 662 78 /AD dated 14-3-1978. 
8. G.O. (RT) 1877|86 AD dated 2-7-1980. 
9. Letter No. B Ind. Scheme/82 dated 

11-1-1982 from the Managing Director, 

Kerala State Werehousing Corporation. 
The scheme for self-indemnification in lieu of 
insurance of deposited with the Kerala State 
Warehousing Corporation sanctioned in the G.O. read 
as first paper above was last extended for a period of 
two years from 5-3-1980 as per G.O. read as eighth 
paper read above. The Managing Director, Kerala 
State Warehousing Corporation in his letter read as 
ninth 

paper above has requested for further extension 
ofthe scheme for a period of two years from 5-3-1982 . 

2. Having considered the question in detail, 
Government are pleased to accord sanction for the 
continuance of the self-indemnification schemefor a 
further period of two 

o years from 5-3-1982 
3. The Corporation will pay 3/4 % guarantee 
Commission on the maximum holding in any month 
in 1981-82 in the biggest warehouse plusone more 
medium size warehouse in the State with a rebate of 
1/4 % per annum for prompt payment. 

By order of the Governor, 

G.RAJASEKHARAN NAIR , 
Deputy Secretary to Government. 


Labour Department 

( Labour A ) 
ORDERS 

( 1) 
G. O. (Rt.) No. 961/83 /LBR . 

Dated, Trivandrum , 16th August 1983 . 
Whereas, the Government are of opinion that an 
Industrial dispute exists between the Manager, 
Keezhppally Rubber Estate, P.O. Keezhuppally, 
via Payam and the workmen of the above concern 
represented by the Secretary, Tellicherry Taluk 
Thottam Thozhilali Union (AITUC), O.V Road , 
Tellicherry in respect of natters mentioned in the 
annexure to this order ; 

And, whereas in the opinion of Government it 
is necessary to refer the said industrial dispute for 
adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by section 10 (1) ( d) ofthe Industrial Disputes Act of 
1947 (Central Act XIV of 1947 ) the Government 
hereby direct that the said industrial dispute be 
referred for adjudication to the Industrial Tribunal, 
Calicut. 

Annexure 
“ Correctness in showing the date of joining service 
of the following 33 workers" 

1. A J. Jose 
2. P.T. Devasia 
3. P.D. Jose 
4. P.C. Chandi 
5. Kunhootty, M.G. 
6. G. Babu 
7. J.J. George 
8 P. V. Baby 

9. P.M. Joseph 
10. P.A. Kochu 
11. K.J. Kunhachan 
12. K. Joseph 
13. K.J. Kunhootty 
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order : 


14. P.J. Chacko 
15. K.T. Joseph 
16. K. Thomas 
17. A.K. Jacob 
18. P : Kunhumuhammed 
19 . P.T. Kuttiachan 
20. K. Joyi 
21. 

K.T. Baby 
22 . V. Baby 
23 . T.K. Rajan 
24 . T.Kunhalankutty 
25 A.P. Mohammed 
26. J. Vasu 
27. P.V. Francis 
28 . 

A.J. Mathayi 
29 . T.R. Thomas 
30 . K. Checku 
31. K. Aandi 
32. K.J. Thomas 
33. K.M.Balan 

(2 ) 
G. O. (Rt. ) No. 996 /83/LBK . 

Dated, Trivandrum , 1st September 1983 . 
Whersas, the Government are of opinion that an 
industrial dispute exists between Sri K.K. Aravin 
dakshan, Proprietor, Aravinda Tile Works, 
Kadalassery, Vallachira P.O., Trichur District and 
the workman of the above establishment 
Sri A.K. Ramakrishnan, s/o. Attaveppil Kunju 
Ravunny, Perincherry, Parakkovil, Trichur District 
in respect of matters mentioned in the annexure to this 
order ; 

And , whereas in the opinion of Government it 
is necessary to refer the said industrial dispute for 
adjudication ; 

Now , therefore , iu exercise of the powers conferred 
hy section 10 (1) (c) of the Industrial Disputes Act of 
1947 (Central Act XIV of 1947) the Government 
Lereby direct that the said industrial dispute be 
referred for adjudication to 

the Labour Court , 
Ernakulam . 

Aresuro 
Dismissal of Sri A.K.Ramakrishnan . 

( 3 ) 
G. O. (Rt.) No. 995/83/LBR . 

Dated , Trivandrum , Ist September 1983 
Whereas, the Government are of opinion that 
an industrial dispute exists between the General 
Manager, Koval 

Bea Resort, Kovalam , 
Trivandrum -695522 and the workman of the above 
establishment Sri P. V. Vikraman , clo . 
Mr.KK Pillai, Kalluvettamkuzhy House, Varam 
bassery Junction, Kunnukuzhi P.O., Trivandrum in 
respect of matters mentioned in the annexure to this 
order ; 

And whereas, in the opinion of Government it is 
Accessary to refer the said industrial dispute for 
adjudicatio ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
uy seotion 10 ( 1) (c ) of the Industrial Disputes Act 
of 1947 (Central Act XIV of 1947) the Government 
hereby direct that the said industrial dispute be 
referred for adjudication to the Labour Court, 
Quilon . 

Annexure 
Termination of services of Sri. P.N. Vikraman , 
Front Office Assistant with effect from 12-6-1981. 


( 4 ) 
G. O. (Rt.) No. 978/83 LOR . 

Date , Trivandrum , 19th August 1983 . 
Whereas, the Government are of opinion thar an 
industrial dispute exists between the Manager, Arapetta 
Estate, Malayalam Plantation (1) Limited , P. O. 
Arapetta and the workman of the above concern 
represented by the Secretary , The Estate Staff s,Union 
of South India P.O. Muttambalam , Kottayam in 
respect ofmatters mentioned in the annexure to this 
And 

whereas, in the opinion of Government it is 
necessary to refer the said industrial dispute for 
adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by section 10 (1) (C) of the Industrial Disputes Aa of 
1947 (Central Act XIV 1947) the Government 
hereby direct that the said industrial dispute be 
referred for adjudication to the Labour Court, 
Kozhikode. 

Annexure 
Termination of service of Sri R. Dorai Raj, Check 
Roll Clerk from 1-4-1981. 

( 5 ) 
G. O. (Rt.) No. 992 /83/LBR . 

Dated, Trivandrum , Ist September 1983. 
Whereas, the Government are of opinion that an 
industrialdispute exists between Smt. Mable Fernandez 
Proprietor , Angel Queen Motors, Angel Bhavan , 
Pattatbanam East, Quilon and the workmen of the 
above concern represented by the Secretary, Kerala 
Private Motor and Mechanical Workers Federation, 
UTUC , Jetty Road, Quilon in respect of matters 

And whereas, in the opinion of Government it is 
necessary to refer the said industrial , dispute for 
adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred 
by section 10 (1) (c ) of the Industrial Disputes Act of 
1947 (Central Act XIV of 1947) the Government 
hereby direct that the said industrial dispute be 
referred for adjudication to the Labour Court, 
Quilon . 

Annexure 
Denial of employment to S/S Ravindran , Driver 
and V. Ullas, Conductor. 

By order of the Governor , 

K. SIVADASAN , 
Deputy Secretary to Government. 


Secretariat of the Kerala Legislature 

ORDER 
G.O. (MS) No. 4593 /LA . 12/79. 

Dated, Trivandrum , 15th September 1983. 
Read : 1. G. O. (MS) No. 3572 /LA.12 /71" dated 

4-6-1971. 
2. G. O. (MS) No. 4395/LA . 12/71 dated 

8-6-1971. 
3. G. O. (MS) No. 6760 /LA. 12/72 dated 

31-3-1973. 
4. G. O. (MS) No. 1704 /LA . 12/74 dated 

11-3-1974. 
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5. G. O. (MS) No. 2130 /LA , 12/74 dated 

27-3-1974 . 
6. G.O. (MS) No. 6760 /LA . 12/72 dated 

2-5-1974 . 
7. Judgement dated 14-4-1983 of the High 

Court of Kerala in Writ Appeal 417 cf 
In May 1979 ShriK.T.Krishnan had filed wnt 
petition claiming seniority over Smt. J. Meenakshi 
Ammal and ShriK.G. Gopalakrishnan Asari in the 
cadre of Section Officer . In an amendment petition 
filed in February , 1980, in continuation of the original 
petition , Shri K.T. Krishnan claimed seniority over 
S /Shri K. Sadanandan and V. Purushothaman , who 
are seniors Smt J. Meenakshi Ammal and 
Shri K.G. Gopalakrishnan Asari, 

On dismissing the O.P. by the Single Bench of 
the High Court, Shri K.T. Krishnan filed Writ 
Appeal before the Division Bench challenging the 
decision of the Single Bench 

In the Judgment read as seventh paper above, the 
Division Bench of the High Court of Kerala has 
reversed the decision of the Single Bench and held 
that Shri K.T. Krishnan is senior to Shri 
K.Sadanandan , and others in the cadre of Section 


Officer . 


In accordance with the above judgment, the rank 
and seniority among the following officers in the cadre 
of Section Officer in the Legislature Secretariat are 
refixed in the following order. 

1. Shri K.T. Krishnan 
2 . 

» 

K. Sadanandan 
3 . 

V. Purushothaman 
4 . Smt. J.Meenaskshi Ammal 
5 . Shri K.G. Gopalakrishnan Asari 

By order of the Governor, 

C. CHANDRASENAN , 
Under Secretary to Government. 
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PART IB 


Notifications and Orders issued by the Public Service Comraission 


Department 


I 
List of Candidates Advised for Recruitment to Various posts by the District Office , 

Kerala Public Service Commission , Palghat 
No. P (3) 37/81. 

2nd June 1981. 
SL. Date of Name and address 

Appointment Date of 
Nc. adoice 

with scale 

earliest 
of pay effective 

addict 
11-2-1981 Assan Mohamed , A., (Muslim ) 

Economics & L.D. Compiler 
Parakadavu, 

Statistics 

Investigator 
Pudryankom P. O., 

on Rs. 330-515 
Palghat District 
2 . Do. Vijayamohanan Nair, V. , 

do , 

do, 
Arappura Veedu , 
Kurakkanni, 
Varkala P. O., 

Trivandrum District 
3 Do. Kunchunni, K. T., 

do. 

do. 
Kallanmar Thodi House, 
Kizhayur P. O. 
Pattambi (via ) 
679303 

Palghat District 
4 4-5-1981 Sreekumari, N. M., 

Harijan Welfare L. D. Clerk 
Family Welfare Centre , 

an Rs. 330-515 
Muttikulangara P. O. 

Palghat District 
5 7-5-1981 Thankanchan, V. V., (Dheevara) 

Tribal Welfare Male Warden 
Veliyil House, 

on Rs. 330-515 
Thumpolly P. o ., 
Alleppey-s , 

Alleppey District 
6 Do. Salecmudhin, V. M. H., (Muslim ) 

do 

do. 

.. 
clo V. M.Mohammed Hussian , 
Asst. Development Commissioner, 
Collectorate, 
Palghat 
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Appointment 
with scale 


S. 


Name and address 


Date of 

rarliaal 
effective 

adoles 


Date of 
odulea 


Departmnul 


of pay 


Panchayat 


7 


7-5-1981 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-51 


do . 


8 


Do. 


Public Works 

Department 
I & R Circle (B & R ) 


Judicial 


L.D. Typist 
on Rs. 330-515 


9 


Do. 


do . 


do . 


10 


Do. 


do . 


do . 


11 


Do. 


do. 


do . 


12 


Do. 


do . 


do . 


13 


Do. 


Unnikrishnan , P. V., 

(Ezhuthachan - OBC) 
Parakkal House , 
Thennur P.O., 
Parli, 

Palghat District 
Balakrishnan Nair , S., 

Siva Bhavan , 
Thozhukkal, 
Perumpazhuthoor P. O. , 
via Neyyattinkara , 

Trivandrum 
Santhosha Kumar, P. K., 

Sreenilayam , 
Pootbakuzhy P. O., 
Pampady, 

Kottayam District. 
Pathumma Becvi, R., (Muslim ) 

No. 162 Haripuram 
Colony, 
Peroorkada P.O., 

Trivandrum -6 
Ushakumari, P. K., 

Kaithapuzha Veedu , 
Edappallykotta P. O., 
Panmana , 
Chavara , 

Quilon istrict 
Vilola Devi, L. G., (Ezhava) 

Bhargavi Vilanor , 
Near T. B., Attingal P. O., 

Trivandrum 
Sobhana Porakat, 

Aathira , 
Karakkad, 
Kavalappara P. O., 

Palghat District 
Subaida Beevi, P. (Muslim ) 

Cherunelliyil Puthuval 
Puthen Veedu , 
Uthiyaramoola , 
Andoorkonam P.O., 
Pothencode (via ), 

Trivandrum District 
Ramakrishnan , K., 

Kunnath House , 
Kundurkunnu P. O., 
Mannarghat (via ), 

Palghat District 
Ambika, V., (Ezhava ) 

Meppattu Veedu , 
Panthradumuri, 
Thattamala P. O., 

Quilon - 10 
Padmasambhavan , B., 

Plavila Petra Veedu , 
Paluvally , 
Kodithookkiyakunnu ) . O., 
Kallara (via ), 

Trivandrum District 
Sobia , C. M., (Muslim ) 

c/o T.Mohammed Ibrahim 
Sahib , Murikave House, 
West Yakara , 
Palghat P. O. 


14 


Du. 


do. 


do . 


. 


do . 


do. 


15 


Do. 


do . 


do . 


. 


16 


Do. 


do. 


do . 


17 


Do 


do. 


18 


Do. 
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SI. 
No. 


Date of 
adoica 


Nameand address 


Department 


Appoinment Dat or 
with scalo 

sarliest 
of pay 

offactis. 

adnice 
L. D. Typist on 
Rs. 330-515 


19 


7-5-1981 


Judicial 


Attingal, 


20 


Do. 


do. 


do. 


21 


Do , 


do . 


do . 


22 


Do. 


do. 


do. 


23 


Do. 


P.W.D. 
( 1.R.& P ) 

Circle 


L.D. Clerk 
on Rs 330-515 


24 


16-5-1981 


do. 


Weights and 
Measures 


25 


Sathikumari, S., 

Potakonathu Veedu, 
Elampa P. O., 

Trivandrum District 
Jabbar Hassan , (Muslim ) 

Ananjanal House, 
Mailacomb P. O., 
Thodupuzha (via ), 

Idukki District 
Sudhakumari, C. M., 

Meena Bhavan , 
Appattuvila , 
Kanjiramkulam P. O., 

Trivandrum District 
Ranjini, M. P. 

(Ezhava ) 
Neyyamvila Veedu, 
Althara Moodu P. O., 
Attingal, 

Trivandrum District. 
Jayapalan , C., 

(Vaduka - OBC ) 
Veetukuzhy, 
Vilayodi P.0 , 
Chittur Taluk, 

Palghat District 
Gopalakrishnan , K., 

Subhadra Sadinam , 
Uppompadam , 
Kinassery P. O., 

Palghat District 
Chandrika, V., 

do S. Krishnankutty Nair , 
10/622, 
Chetty Street, 
Sultanpet, 

Palghat-1 
Mathew , C. L., 

Cherukara House, 
Kuravilangad P. O., 

Kottayam 
Mathew , A. M. 

Asharaparayil House , 
Veeyapuram P. O., 
Haripad (via ), 

Alleppey District 
Alexander, S., 

Kuttikizhakkathil House, 

Vallikunnam P.O., 
Alex, K. G. 

Kizhakke Veedu, 
South Mypagappally , 
Mynagappally P.O., 
Quilon, 

Pin -690 519 
Sthan umalayan Nair, G., 

Gorukulangara Puthen Veedu, 
Melammakkom , 
Mariapuram P. O., 
Amaravila via , 
Trivandrum District 


18-5-1981 


Printing 


L. D.Typist 
on Rs. 330-515 


26 


Do. 


Economics & 

Statistics 


L.D. Compiler ) 

Investigator 
on Rs. 330-515 


27 


Do. 


do. 


do. 


28 


Do. 


do. 


do . 


Alleppey 


Do. 


do. 


do. 


80 


Do. 


do . 


do. 
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Date of 


SI . 
No. 


Date of 
advice 


Name and address 


Department 


Appointment 
with scale 

of pay 
L , D. Compiler/ 

Investigator 
on Rs. 330-515 


earliest 
effective 

adnice 


31 


18-5-1981 


Economics & 

Statistics 


32 


Do. 


do. 


do. 


.. 


33 


Do. 


do . 


do. 


54 


Do. 


do . 


do . 


35 


Do. 


do, 


do . 


36 


Do. 


do. 


do . 


37 


Do. 


do. 


do . 


Balachandran Pillai, D., 

Nediyazhikathu Veedu , 
Sakthikulangara P. O., 

Quilon 
Ramachandran ,V., 

12/641 Chetty Street, 
Sulthanpet, 

Palghat- 1 
Ananthanathu John Cherian , 

House No. 168 A , 
Rly . Qrs. , 
Ganeshgiri P. O., 

Shornir - 3 
Muraleedharan , M., 

Jayamandir , 
Karanthur P.O., 
Kunnamangalam , 

Calicut 
Venugopalan, V. , 

Santhi, 
Thamarakkuzhy, 
Malappuram P. O., 

Malappuram District 
Thomas, T. K .. 

Theyattuparambil, 
S. M.G.XXX , 
Shertallay, 

Alleppey District 
Cheriyan , M.G., 

Manalil, 
Kadapra Mannar P. O., 
Niranam , 
Thiruvalla , 

Alleppey District 
Chandrasekharan , K., 

Koranath House, 
Tattamangalam , 
Pin -678 102, 

Palghat District 
Viswanathan , T. P., (Ezhava) 

Thoniparambu House , 
Mankurussi P. O., 
Mankara , 

Palghat District 
Ramachandran, K., (Pulaya /SC ) 

Palavila Veedu, 
Perayam , 
Mulavana P.O., 

Quilon District 
Gopinathan , K., 

Kizhu Veedu, 
(Melayil), 
Karuvambram P. O., 
Mancheri, 
Malappuram District, 

Pin -676 123 
Abdul Khader, (Muslim ) 

slo Nalakathu Suharamma, 
Leksham House , 
Mangode, 
Pudunagaram , P. O., 

Palghat District 
arayanan , M., 
Muthuvally House, 

Thenkara , 
Mannarghat, Palghat 


39 


19-5-1981 


Public Health 
Engineering 
Department 


Peon on 
Rs. 280-400 


33 


Do. 


Govt. Secretariat 


do . 


40 


Do. 


do , 


do . 


41 


Dc, 


Health 


do . 


is 


Do. 


do. 


do. 


433wDo 


do. 


do . 


do. 
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No. 


Pute of 
advice 


44 


21-5-1981 


45 


Do. 


45 


23-5-1981 


47 


Do. 


48 


Do. 


49 


Do. 


50 


25-5-1981 


Appointment 

Dats of 
Mans and addic 

Departe 

of pay affrelims 

advice 
Valsala , P., (Vilakkithala Nair /OBC ) 

Judicial 

L. D. Typist 
Santharathala Veedu, 

on Rs. 330-515 
Veilarada P. O., 
Neyyattinkara via , 

Trivandrum District 
Maggic Anto , 

do . 

do. 
Manjila House, 
Nellangara , 
Nettissery P. O., 
Trichur, 

Trichur District. 
Muthayyan , R., (LC ) 

Treasury Peon on 
Plankala Thazhathathu Vadakkaruku 

Rs. 280-400 
Puthen Veedu , 
Chenkal, Chenkal P. O., 
Neyyattinkara, 

Trivandrum 
Unnikumaran, P., (Ezhava ) 

do . 

L.D. Clerk 
Thottasseri, 

on Rs. 330-515 
Nalleppully P. O., 

Chittur, Palghat District. 
Antony Thomas, 

do . 

de. 
21 1-B Rly. Colony, 

Palghat-678 009 
Premlal, M., (Pulaya /SC ) 

Fisheries 

d 
Arunodayam , 
Hemambika Nagar, 
Palghat-9 , 
Pin -678 009 

Palghat District 
Celina, P. , (L. C.) 

Civil Supplies L. D. Typist 
Charuvila Vcedu , 

on Rs. 330-515 
Nanthirical, 
Vellimon P. O., 
Kundara , 

Quilon District 
Radhakrishnan , P., 

Water Transport 

Cashier 
New House, 

on Rs. 330-515 
Maniumpulli, 
Koduvayur, P. O. 

Palghat District. 
Mani, P. P., (Mannan/SC ) 

Dairy Driver L.D.V. 
Driver, Perumparachúlla , 

Development (Special Recruit 
Kozhinjampara P. O., 

ment) on 
Palghat District. 

Rs. 310-490 
II 

29th October 1980 . 
Sominy, L., (Ezhava ) 

Education L.R.G. Teacher 
Srecvilas, 

(Malayalam ) 
Peroor North , 

Physical Science 
Quilon -5 

on Rs. 420-720 
K. J. Rosamma, 

do . 

do. 
Kunnappallil House, 
Chirakkadavu P. O., 

Kottayam District 
Sulochana, S., (OBC ) 

do . 

do. 
Vilayil House, 
Kummalloor P. O., 
Adichanalloor, 

Quilon 
Sectha Lakshmi, N. C., 

do . 

do . 
Naduvil Chembra House, 
Kulappully, 
via Shoranur, 
Palghat District 


51 


Do. 


52 


26-5-1981 


No. Pdl. VII /80 

2-7-1980 


2 


Do. 


3 


Do. 


4 


Do. 
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Date of 


Dale of 


No. 


adrice 


Name and address 


Department 


earliest 
offaction 

advica 


5 


2-7-1980 


Education 


Appointment 
with scala 

of pay 
L. R.G. Teacher 

(Malayalam ) 
Physical Science 
on Rs. 420-720 

do , 


6 


Do, 


do. 


7 


Do. 


do , 


do. 


8 


Do. 


au. 


do , 


9 


Do. 


do . 


do. 


10 


Do. 


do. 


do . 


11 


Do. 


uu , 


de , 


12 


Do. 


do. 


dc 


M. Vasanthakumari, (Ezhava) 

H.S.A., V.I.M.High School, 
Pallassana P. O., 

Palghat District 
Rosamma Joseph , 

248 A Railway Colony, 

Palghat-9 
Krishnankutty, K., (SC ) 

Kuravancherry House, 
Vattamannapuram P. O., 

Palghat 678 602 
Thresiamma Thomas , 

Myladyil House , 
Kozhuvanal P. O. 

Kottayam District 
Mohammed Sherif, S.A., (Muslim ) 

c/o P. Abdulkadher, 
Mahboobmanzil, 
Vadakkumannam , 
P. O. Mannarghat, 

Palghat District 
Premavally, P. M., 

c /o V. B. Nair, 
Sr. Security Inspector , 
Instrumentation Ltd., 

Kanjikkode West P. O., Palghao 
Letha , (Ezhava ) 

Puthen Veedu, 
Kavanadu P. O., 
Quilon District 

Pin 691 003 
Mohanan , M. V., 

Ravimandiram , 
P.O. Chundambetta, 
via Pattambi, 
Palghat District 

Pin 679 303 
0. Mohandas, (Thiyya ) 

Oddyachary House, 
P.O. Kumaramputhur , 
Mannargha , 

Palghat District 
Vasanthakumari, E.T., 

Kannambariyaram , 
Kovilakom , 
Mankara P. O., 

Palghat District 
Raju , K. P., (Ezhava ) 

Puthencherail, 
Puthukary, 
Mithrakary P. O., 

Alleppey District 
Balan , 

Manghat House , 
P. O. Chembra , 
via Thiruvegappura , 

Palghat District 
George Varughese, K., 

Kochukaleckal House, 
Thittamel, 
Chengannur, 689 121 , 

Allepyey District 
Prabhakaran , K., (Velan - SC) 

Kulatheakkattu , 
Thanneermuk.com P.O., 
Shertallai, Alleppey District. 


13 


Do. 


do . 


14 


Do. 


do . 


d .. 


15 


Do. 


do . 


do . 


16 


Do. 


do . 


do. 


17 


Do. 


Jos 


do. 


18 


347-1980 


Civil Supplies 


L. D. Clerk 
on Rs. 330-315 


44. Our. 1983 ) 


KORALA GAMME 
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si. 
No. 


Date of 


Name and address 


adoice 


Department 


Dale of 


Appointment 
with scals 

of pay 
L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


carliast 
effective 
advice 


19 


3-7-1980 


Civil Supplies 


20 


Do. 


Education 


L.R.G. Teacher 
(Natural Science) 

on Rs. 420-726 


21 


Do. 


do. 


do. 


22 


Do. 


do . 


do . 


** 


23 


Do. 


do 


do . 


24 


Do. 


do. 


ao . 


25 


Do. 


do . 


do . 


26 


Do. 


do. 


do. 


Sukumaran ,K.P., (Ezhava ) 

Lotus Vihar , 
Karippode P. O., 

Pin 678 503 
Sadanandan , K. S., 

Kollenmolal House, 
Mazhuvannoor P. O., 
via Moovattupuzha, 

Ernakulam District 
Jayalakshmi, K., (Ezhthuachan - OBC) 

Kuravanthodi House, 
Kilumuri P. O., 
Pulassery , 

Pattambi, Palghat 
Ayisha Beevi, K. P... (Muslim ) 

Mundompoickil House , 
Thachampara P. O., 

Palghat District 
Malini, V. 

Krishna Nivas, 
Thiruvazham Kunnu P.O., 
Alanallur via , 

Palghat 
Viswanathan , P.P. , (Ezhuva ) 

PalamthoniN.S.S. College P. O., 
Nemmara , 

Palghat District 
Komalam , E. , (Ezhava ) 

Areacode House, 
Nemmara College P.O., 
Nemmara , 

Palghat District 
Savithri, K. V., (Viswakarma) 

Kalathil Valappil House , 
P.O. Thalakkassery, 
via Thrithala , 

Palghat District . 
C. V. Rajeswari, 

3/337 , Kumarapuram , 
Ambikapuram P. O., 

Palghat-11 
Xavier, J., (LC ) 

Kizhakkeattathu Veeda, 
Vadakkekkara , 
Ashtamudi P. O., 
via Kanjavely, 

Quilon District 
Leelamma Vargliese, 

Kochukunnel House , 
Oliyappuram P. O., 
Koothattukulam via , 

Ernakulam District. 
Rajan , C., (SC) 

Kundukade House, 
P. O. Mudappallur, 

Palghat District 
Vasanthi, K. R., (Ezhuthassan - OBC ) 

Rama Nilayam , 
P. O. Parudur, 
via Pallippuram , 
Pattambi, 

Palghat District 
Mumthaj, M., (Muslim ) 

Konnamara House, 
K. P. Street, 
Pudunagaram..., 
Palghat District 


27 


Do. 


do. 


do 


- 


28 


Do. 


do . 


do . 


29 


Do, 


do. 


do. 


30 


Do. 


do. 


do. 


31 


Do. 


do . 


do 


82 


Do. 


1583 


KERALA GAZETTE 


[PART IB 


Appointment 


Dale or 

75 
efecties 

serica 


-- 


Departament 


of Dag 


33 


5-7-1980 


Eduration 


L.RG Teacher 

( Tamil) 
Mathematics 
on Rs. 420-720 


34 


Do. 


de . 


L. R.G. Teacher 

(Malayalam ) 
Social Studies 
on Rs. 420-720 

do . 


05 


Do. 


du. 


36 


D. 


do. 


do . 


37 


Dog 


do . 


io 


38 


Do. 


do . 


d .. 


1 


Jeyakumaro , P. 

Vadakke Puthcn Vecdu , 
Attoor Street, 
Attoor P.O., 
via Thiruvattar, 
623 177, 

Kanyakumari District 
Vanajainti, T., 

Therem ! HOUSE, 
Kuttr P. O., 

Trichur 
Ravi, P., (OBC ) 

Nadalgre tours , 
Kazhani, 
Kavassery p ..., 

Palghat District 
Sumathy, N. V., (OBC ) 

Narakkattu Valappil Ho . 
Edakkulam , 
P.O. Thangalur 
via Mulayunnathukave, 

Trichur District 
Gokuladasan , C., (Ezhava ) 

Chinnappayan Challe , 
Nanniode P. O., 
Pin 678 534 , 
Chittur Taluk, 

Palghat District 
Komalavally, A , R., (OBO ) 

Kuruvanthody House , 
P. O. Naduvattam , 
via Thiruvegapura , 

Palghat District 
Sudarsanan P. C., (SC ) 

Pulimkandathil House , 
Cheriapallarn Thuruthu, 
N. Parur P. O., 

Ernakulam District 
Nascem ,M.I., (Muslim ) 

Muslim High School, 
P.O. Pudunagaram , 

Palghat District 
Mercy Joseph , 

Adukuzhiyil House, 
Kadavoor P. O., 
Pothanicode via , 

Ernakulam District 
Mani, C. G., ( Vala /OBC) 

Challitharakkalam , 
Chandiroor P.O., 

Sherthallai 
Evangeline, P. G., (Cheramar Xian /OX ) 

The Salvation Army 
T. H.O. Kowdiar P.O., 

Trivandrum -3 
Kunjappan , A. K., (SC ) 

Asarikudiyil House , 
Thengode e. o ., 

Ernakulam District. 
Bhaskaran , R. M., 

15/20 Rakkanath House , 
T attamangalam P.O. 
Palghat District, 
Pin 678,102. 


39 


Do. 


do . 


do . 


40 


Do. 


ciu . 


do . 


41 


Do. 


do . 


do . 


42 


Do. 


do . 


do . 


) 


43 


Do. 


do. 


do . 


44 


14-7-1980 


do . 


L.D. Clert 
on Rs. 330-515 


Do. 


do . 


do . 
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SI 
No 


Date of 
adulae 


Name and address 


Date of 
earliesi 
effeative 
adre 


46 


Appointmen 
Department with scala 

of pay 
National LD. Clerk 
Employment 

on Rs. 330-515 
Service 


14-7-1980 


47 


Do. 


Technical 
Education 


do . 


48 


16 7.1980 


Tourist 


Lascar /Bunglow 

Matey 
on Rs. 280-400 


49 


Do. 


do. 


dı. 


52 


17-7-1980 


Harijan Welfare 


L. D. Clerk 
on Rs. 330-515 


12-5-1980 


51 


Do. 


Industries 


do. 


12-5-1980 


52 


190 . 


Agriculture 


do . 


20-6-1980 


Uma, T.R., 

DO T. A. Ramakrishnan , 
16/512, Tirunella , 

Palghat. 
Sabira , P., Muslim ) 

Clo Saidumma, P., 
Parokkottil House, 
P.O. Kalladikode, 
Maonarghat Taluk, 

Palghat District. 
David , J. P., 

Eabnezer Cottage , 
Malakkadu, 
Kunissery P.O., 

Palghat District . 
Mohammed Haneefa, M., (Muslim ) 

15/74 Puthupally St. , 
P.O. Palgha , 

678 004 
Sundaresan , C. K., 

2/171 New Kalpathy, 
Palghat, 
678003, 

Palghat District 
Unnikrishnan , M., 

Rama Nivas, 
Odanur , 
PO Parli, 
Pin -678612 

Palghat District. 
Davis, K. G., 

House No. 16/160 , 
Kuttokkaran House , 
Kallekkad , 

Palghat-6 
K. Shanmughan , 

Earsippadam , 
P. O. Muthalamada , 
Chittur Taluk , 

Palghat 
Sadanandan , P., (Ezhuva) 

Vonattu House, 
Vayahakam , 
Gnakanal P.O., 
Oachira , 

Quilon 
U Jaya Sank r, K. V., 

Kolath Valappil House, 
P. O. Kumtidi, 
679553, 

Palghat District 
Saraladevi, J., 

Kalluvila Puthen Veedu , 
Vadakkumkara, 
Nedumangad P O., 

Trivandrum . 
Suresan , C., 

Jayamandiram , 
Mekkonam , 
Muttada P. O., 

Trivandrum - 25 . 
M. Kamalam , 

Poruvathakadu House, 
Puthiyankam P.O., 
Palghat, 
678545 


53 


Do. 


Judicial 


Peon 
on Rs. 280-400 


2-5-1980 


54 


Do. 


do. 


do. 


do. 


55 


18-7-1980 


Ground Water 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-315 


56 


Do. 


Legislative 
Assembly 


Confidential 
Asst. Grade II 

(English ) 
on Rs. 350-580 


57 


21-7-1980 


Education 


Senior Language 

Teacher 
(Hindi) Full 

Time 
on Rs. 420-720 

do 


58 


I Do 


do . 


1540 


KERALA GAZETTE 


(PART IB 


Date of 


I. 
No. 


advica 


Name and address 


Appointment 
with scale 
of pay 


Department 


Date of 
earliest 
effective 
udrice 


21-7-1980 


59 


Education 


Senior Language 
Teacher (Hindi) 
Full Time on 
Rs. 420-720 


do . 


do . 


60 


do . 


do. 


61 


Do. 


62 


Do. 


Employment 


L. D. Clerk 
on Rs. 330-515 


A.I.T. & S.T. 


do . 


63 


24-7-1980 


Health Services 


2-5-1980 


6 


Peon 
on Rs. 280-400 


Prabhakaran Veluthan , C.N., ( Thiyya ) 

Ganga Nivas, 
Pinarayi P.O., 
via Tellicherry, 
Cannanore District, 

Pin -670741. 
Ponnamma, T., (Cheramar - SC ) 

c /o Babu C.R.R., 
Quarters No. 3 , 
Vijaya Vihar , 
Kallekulangara , 

Paighat-9 . 
Balan , M. N., 

Mannath , 
Narayana Nivas, 
Mundur P. O., 

Palghat District. 
Sobha, Č. R., (Ezhava) 

House No. 32/1171, 
Pallissery Road , 
Palarivattam , 

Cochin -25 
Nalini, V. M. 

VadakkeppatMana, 
Paruthipra , 
Shoranur, 

Palghat District. 
Dasan, K., 

Ayanivila Veedu , 
Venkambu , 
Uchakkada P. O., 
Kulathoor, 

(Via ) Amaravila . 
M.Madhavankutty, 

Chelaparakalam , 
P. O. Kanhikulam , 

(Via ) Kalladikkode. 
A. Kochukunju , (S.C.) 

Thadathilthekkathil, 
Srcenarayanapuram , 
Pavithreswaram P. O., 
Puthur, 
Kottarakkara , 
Quilon District. 
Vasudevan K., 
Cherukatte Veedu, 
Mudappalloor 678705, 
Alathur Taluk, 

Palghat District . 
Raghunathan , C., OBC) 

Lakshmy Nivas, 
Kunnathupalayam , 
Thekkegramam P. O., 

Chittur Palghat. 
K. Unnikrishnan , (S.C.) 

Near Civil Station, 
Kallekkad , Yakkara , 

Palghat. 
Lekha, S., 

Do N. Gopalan Nair, 
Price Inspector, 

District S:atistical Office ,Palghat. 
Socretes H.Moris, (L. C.) 

Mary Mar.sion, Murali , 
Industrial Estate P. O., Palghat. 


do . 


do . 


do . 


65 


Do. 


do . 


do . 


66 


Do. 


do . 


do . 


do . 


12 


68 


25-7-1980 


Technical 
Education 


L. D. Clerk 
on Rs. 330-515 


69 


Do. 


do. 


do. 


70 


Do. 


Registration 


de. 


71 


26-7-1980 


4th Oct. 1983) 
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Gi 


dolce 


Name and address 


Appointment 
with scala 

of pay 


Dar af 
earliest 


Department 


effect 


ad 


72 


26-7-1980 


Registration 


L.D.Clerk 
on Rs.330-515 


73 


Do, 


do 


6 : 


16 


74 


Do. 


75 


Do 


do . 


76 


Do 


T 


77 


Do 


do. 


do. 


! 


16 


: 


78 


Celinamma Jose , 

Kaithavayalil House , 
Vanchimala P. O., 
Kalaketty 686 508 , 

Kottayam District 
Abdul Khader V.M., Muslim ) 

Odannur, 
Valiyaparambu House, 
P. O.Kottayi, 

Palghat District.. 
Madhavankutty K., 

Krishna Vilas, 
Pudiyankam , 
Pin 678 545 , 

Palghat. 
Sivaprasad , N., (Ernava ) 

Kammacheril, 
Naduvilancheri 
Kanhaveli P.O., 

Quilon District. 
Omanakuttan Nair. P. P., 

Pattanivila Puthen Veedu, 
Kallumala Road , 
Perurkada, 

Trivandrum -5 . 
Shailaja, G. K., (Viswakarma) 

Shobha Nivas, 
Panayathukadu, 
Naduva , 
Parappanangadi, 

Malappuram District. 
Mohanachandran , K., 

8/85 Chandraodayam , 
Kalpathi Road , 

Palghat-3 . 
Sreekumar P, K , 

Kallakkattu Veedu, 
Poozhikkol. P. O., 
Kaduthuruthy, 

Kottayam District. 
Nithyanandan , K., (Exhuva ) 

slo R. Krishnan . 
Teacher, 
Nadukkalam , 
Nattukal P. O., Chittur, 

Palghat District, Pin 678 554 . 
Valsala N.M., (SC) 

Saidnagar 

Koppam , Paighat 6780 ) 
Anilkumaran Nair A., 

Lakshmy Bhavan , 
Valiyakunnu, 
Kizhuvilam P. O., 
Attingal, 

Trivandrum District, 
Basheer , T. P., (Muslim ) 

Thavalam Parambil House , 
Nellipuzha P. O., 

Mannarghat, Palghat District. 
Geetha, A., 
... 8/487, V. H. Road, 

Palghat 678 00 
Edwara , L., (L. C.) 

Naduvila Veedu , 
Kannanalloor P. O., 
Pin 691576, Quilon District . 


79 


D , 


do. 


80 


28-7-1980 


Revenue 


do. 


> ! 


Do 


do 


do 


82 


De. 


do 


... do . 


83 


Do. 


do. 


do. 


..1 


do. 


do. ! : 


84 


Co. 


do. 


do. 


85 


Do. 


142 


KERALA GAZETTE 


(PART 18 


S4 
No. 


Lau 
dowy 


Nom det 


Department 


Astro 

A wou 
JAN 
L. D. Clerk 
on Ru -515 


US 


28.7.19 % ) 


Revenue 


87 


1 ) . 


do 


88 


Do. 


do . 


موها 


89 


; 


do . 


do . 


.. 


40 


Do. 


do . 


do . 


91 


do . 


do . 


92 


tu 


91 


I ) 


do . 


do . 


Sarada laniDvi, T. V .. 

1121 Vaduni Hire, 
Kunnathurin d . 
Palghal, 

Palghat District. 
Swaminathan , D., (OHC ) 

hankkal Hesus , 
Thrakni, 
KurdP.O., 

Talghat Dutria . 
Elias ().union . 

Puthen Purayıl. 
Medunsachipelli P.O. 

Kottayam Dutrict. 
Sivaduan , K., (5.C ) 

Klumpurambut llouse, 
Kasry P. O .. 

Palghar. 
Sivakumnarun , M .. 

7179 Rananathapuram , 

Palghat. 
Suramanian , P A. ( Ezhava ) 

Pulu kallur, 
P.O. E. Kripatty . 

Trichur 
Mhanakumar , B., 

Kalekalliour, 
Ezhumkulam , 
Parakkude P.O., 

Quinn District 
Salavud lin , M. (Muslun ) 

Vottuvathode Rosarikathu Verdu , 
Vuwbhankthin P. O., 

Trivandrum nutrict 
K. Vikraman Namboothiri, 

Vaimurty Mulam . 
Vetturrni, 
Haripad . 

Alleppey District 
K Sudhakaran, (Ezhava ) 

Muhara Vilum , 
Karavuor P. O .. 
via Prayanthoor, 

Quiken 
K. T. Kunchunni, 

Kalanmarthosi linux 
Kuhayur P. O., 
Pattambi via 

Palkha District 
Balakrishnan , V., 

(Viswakarnala ) 
./ K. C. Velayuthan , 
Karapitia Hour 
Koppam , 
P.S Sultanpr . 

Palghat 
Srv.Jankaran , M., 

Puthra Vrdy 
Swth Paridy. 

Killnadr . Palghat Dhunice 
Ambika, P .. Eshava ) 

l attathu Vilalathu. 
Puthen Verdu, 
Parula , 
Trivandrum District 


Io . 


ch . 


do . 


95 


Do 


do . 


do . 


96 


dn . 


do . 


97 


. 


on . 


do . 


98 


do . 


do 


99 


do . 


..0 
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of pay 


Date of 

earlies! 
off ctit 
advice 


112 


18-8-1980 


Education 


Nightwatchman 
on Rs. 280-400 


115 


Do. 


Animal 
Husbandry 


L. D. Clerk 
on Rs. 330-515 


116 


Do. 


Revenue 


Village Assistant 

Special Rett . 
on Rs. 330-515 


117 


Do. 


do. 


do . 


118 


Do. 


do . 


do. 


119 


Do. 


do . 


do 


120 


Do. 


do . 


Thankamoni, J., 

Kanjiramvilagathu Vecdu , 
Kadavattaram , 
Neyyattinkara P. O., 

Trivandrum District 
Ahatimaa Sahib , S., (Muslim ) 

Syed House , 
Nandankezhava , 
Muthalamada P.O., 

678507, Palghat District 
Thomas, K.S., (Mala Araya /ST .) 

Kuntazhayil House , 
Elappally P. O., 
Moolamattan , 

Idukki District 
Sasidharan, C. S. (Kurava / C ) 

Elanjikkode House, 
Kulakkada East P. O., 
Kulakkada, 

Quilon District 
Vella ,M., (Cheruman - SC ) 

Thirumikolambu , 
Meenkara Dam P. O., 
Muthalamada, 

Palghat District 
Baby , P.N., (Kakkala /SC ) 

Kalady House , 
Sasthamkoil Lane, 
Thirumala P. O., 
Pangode, 

Trivandrum -6 
Johnson, P.J., (Mala - Arayan/ST) 

Panamppallil House , 
Koovappalli, 
Kanjar P. O. 
Kudayathur via , 

Idukki District 
Haridas n , K., ( Pulaya - SC) 

Upputhuruthel House, 
Perumbalam P. O., 
Sherthallai Taluk, 
Alleppey District 

688526 
Anandan , G. (Kurava /SC) 

Ayikkarakuttivila Veedu, 
South Mynagappalli, 
Mynagappalli P. O., 
Karunagappalli, 

Quilon District, 
Jayachandra Babu, K. S. , (Pulaya -- SC) 

Gopisadanam , 
Ambalapuram , 

Kottarakkara E. T. C. P.O., 
Kunhikelu, T. K., (Panan /SC ) 

Thekkeyil House , 
P.O. Kinaloor. 
via Balussery , 

Kozhikkode District 
Mathew P. D. 

(Mala -Arayan/ST) 
C.S.I. Mission House, 
NalunnakkalP. O., 
Vakathanam 686538 , 
Kottayam District 


121 


LU. 


do. 


122 


Do. 


dc. 


do . 


123 


Do. 


Qu . 


do . 


Quilon 


124 


Do. 


do . 


de . 


125 


De 


dc . 


do 
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St. 
No. 


Date of 
advice 


Name and address 


Department 


Appointment 
with scala 

of pay 


Date of 

earliest 
effective 

adolca 


126 


18-8-1980 


Revenue 


Village Assistant 
Special Recruit 

ment 
on Rs. 330-515 


do . 


do. 


128 


La 


co . 


do . 


129 


D. 


do . 


do. 


130 


Do. 


do . 


do . 


131 


19.8-1980 


Technical 
Education 


7 


Workshop 

Attender 
on Rs. 310-490 

Peon 
on Rs. 280-400 


132 


Do. 


Education 


133 


Do. 


Shobhana,M.K., (Pulaya/SC) 

Morpally House , 
Mattoor Harijan Colony, 
Kalady P. O., 

Ernakulam District 
Chandratumar, K. U , (Pulaya/SC ) 

Kalloothara House , 
Cherai P. O., 

Ernakulam District 
Lelitha,K. M., (Kanakka -- SC ) 

Kalathil House , 
P. O. Porkulam , 
via Pazhanji, 

Trichur District 
Balakrishnan, K K., (Kanakka/SC ) 

Karattiyil House , 
Pelekkattu Payyoor, 
P. O. Koonammuchy, 

Trichur District 
Santhamma, N. K., (Mala -Araya /ST) 

Nelapparayil, 
Pannimattom P. O., 

Thodupuzha 
Prabhakaran , P. , ( Ezhava ) 

Puthen Veedu ; 
Pappanamcodu, 

Trivandrum - 18 
N. V. Vijayaraghavan , 

Chellaram Palace, 
P. O. Kollengode, 

Palghat District 
Radhamony Amma, K.G., 

KannamanalHouse , 
Kallamala P. O., 
Mannarghat via , 

Palghat District 
Chandran , C., (Ezhava ) 

Tharakalam , 
Chittoor P. O., 

Palghat District 
Sarada Devi, K., 

Thodimarath House , 
Ambat Road, 

Chittur-Palghat District, 678101 
Muraleedharan , M., 

Mariyil House, 
Kongad P. O., 

Palghat District 
Syed Muhammed , V., (Muslim ) 

Menonpara P. O., 678556, 
Chittur Taluk , 

Palghat District 
Soman , C., (Pulaya /SC ) 

Pavukkonam Puthen Veedu, 
Pothencode P. O., 

Trivandrum District 
Sivaraman , K., (Thiyya ) 

Kunnathu Veedu, 
P.O. Pottasseri, 
Mannarghat, 

Palghat District 
Komalam , K., 

Kuttiyil House, 
Vallat Lane, 
Chittur, Palghat 


Homoeopathy 


Nurse 
on Rs. 350-580 


134 


20-8-1980 


Technical 
Education 


Workshop 
Attender 

Smithy 
on Rs. 310-490 

L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


135 


22-8-1980 


P. W.D. 


136 


Do. 


Industries 


L. D. Clerk 

( Tamil) 
on Rs. 330-515 


137 


Do. 


Judicial 


do . 


138 


2-9-1980 


SocialWelfare 


L. D. Accountant 

on Rs. 330-515 


139 


Do. 


Education 


L. D. Clerk 
on Rs. 330-315 


140 


Do. 


do . 


do . 
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141 


2-9-1980 


L. D. Clerk 

cum -Cashier 
on Rs. 330-515 


Do. 


L.D.Store -keeper 
on Rs. 330-515 


Do. 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


144 


Do. 


L.D. Clerk on 
Rs. 330-515 


.. 


145 


Do. 


do . 


4.9-1980 


L. D. Clerk 
on Rs. 330-515 


147 


Do. 


do. 


Abdulla, C. K., (Muslim ) 

P.H.E.D. 
Chullikkoden House, 
Kalathinkadavu Road , 
Nilambur P. O., 
Malappuram District, 

679329 
Jayaprakash , C., 

Government 
Lakshmi Sadar, 

Presses 
Kottekkad P. O., 

Palghat 678732 
K. Sahadevan , (Nadar) 

Technical 
Venkottu Puthen Veedu, 

Education 
Puravoorkonam Mury , 
Karakulam P. O., 

Trivandrum District 
Anil Kumar, K., 

Health (ISM ) 
Varamanathuvila Veedu , 
Chirayinkil P. O., 

Trivandrum District 
Vinodakrishnan , M., 

Police 
Moothedath House , 
3/235 , Telegu Street, 
Chittur P. O., 

Palghat District 
Rugmani, K., (Vaniya /OBC) 

Education 
clo S. Kuppuswamy Chettiar 
Choandath Road, 
Nalleppilly P. O., 

Palghat District 
N. Sugathan , ( (Ezhava ) 

do 
Valiyavilakom 
Sivagiri, 
P. O. Varkala , 

Trivandrum District 
Aravindak han , C., 

Chakkingal House , 
Kottekkad P.O., 

Palghat 
Suresh Babu, K. C., ( Cheramar /SC) 

do. 
c /o J. Francis , 
Varecdinjakuzhi, 
Mallaw parakonam , 
Chullimannoor P.O., 
Nedumangad, 

Trivandrum District 
Parameswaran , K. (Ezhuva ) 

do. 
Mundekkottethodí House, 
Kallur P. O., 
Keralasseri, 

Palghat District 
Aboobacker, K. C., ((Muslim ) 

Kappachalil House, 
P. O. Chanthakunnu, 
Nilambur , 

Malappuram District 
Somasundaram Puthiyettu Velandy, 

do. 

(Thiyya ) 
Puthiyadeth House , 
P. O. Ponniam , 
Chundangapoil, 
Tellicherry , 
Parthasarathy, V. R., (Ezhuva ) 

do. 
19/160 Valappil House , 
Near Nehru Tcatre, 
Chittur , Palghat 


148 


Do. 


do . 


do . 


Do. 


do . 


3 


Da. 


do. 


151 


Do. 


2 . 


do. 


152 


Do. 


do . 


153 


Do. 


do . 
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of pay 


Date of 
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adrica 


155 


4-9-1980 


Judicial 


L. D. Clerk 

(Tamil) 
on Rs. 330-515 


156 


Do. 


do . 


do . 


157 


6-9-1980 


Education 


P. T , Senior 
Language Teacher 

(Malyalam ) 
on Rs. 350-580 

L.D. Printer 
on Rs. 330-515 


158 


Do. 


Government 

Presses 


159 


De, 


do. 


do . 


160 


Do. 


do . 


do , 


- 


161 


Do. 


do . 


do, 


162 


Do. 


Shanmugha Nathan , K., 

S /o Late V. Kanthaswami Pillai, 
Vinayakar Kovil Street, 
Kozhinjampara, 

Palghat,679 555 
Soundaraj,K., (Marava - OBC) 

Royappan Street, 
Tattamangalam P.O., 

Palghat District 
Sugathan , E., (Ezhava) 

Friends Lodge, 
Chattiparamba , 
Kodur P. O., 

Malappuram 
Jayan , c. s . 

Chempia House, 
Kottuvallikad , 
P. O. Mosthakunnam , 

Ernakulam -683 516 
Sasidharan , M.B., (Ezhava ) 

Malappat House , 
Kumaranellur P. O., 
Wadakkancherry, 

Trichur 
Abraham , Y. , 

ClO Y. George PABX , 
Secretariat Telephone Exchange , 
Government Secretariat, 

Trivandrum - 1 
Assi V. V., (Muslim ) 

T. C 16/741 , Jagathy , 

Trivandrum -14 695 014 
Sadanandan R., 

Puthussery Mele Veedu, 
Toamalam , 
Poojappura P. O., 

Trivandrum 
Yoosuf, N. M., (Muslim ) 

Nedumchirayil, 
Naduvathnagar P. O., 
Sherthallai, 

Alleppey District 
Jacob John , 

Mangalathu Veedu , 
Chengaroor P. O., 
689 594, 

Thiruvalla 
Pankajam , P. K., (Pulayan - SC ) 

Co E. V. Kesavan , 
Public Health Subdivision , 

Palghat- 12 
Gopalakrishna Marar , C.N., 

Chamoth Parambil House, 
Alappuram , 
Elanji P.O., 
Ernakulam District 

686 665 
Raveendran Nair , K., 

Saraswathy Vilasom , 
Bungalow , 
Nallorvattom , 
Plamoottukada P. O , 
via Amaravila , 
Neyyattinkara , 
Trivandrum District 


do. 


do. 


-163 


Do. 


do . 


do . 


164 


Do. 


do . 


do . 


1 


165 


Do. 


Employment 


L. D. Typist 

(English) 
on Rs. 330-515 


166 


Do. 


Motor Vehicles 


do . 


167 


Do. 


Mining Geology 


do . 
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168 


6-9-1980 


Factories & 
Boilers 


L.D. Typist 

(English ) 
On Rs. 330-515 


Vijayan Achari, B., ( Viswakarmala ) 

Thannimoottil House , 
Kummil, 
Kummil P.O., 
Kadakkal via , 

Quilon District 
Sudakshinakumari, S., (Ezhava) 

Kannamkuzhi Veedu , 
Arayoor P. O., 
Trivandrum District 
. 


169 


Do. 


Forest 


do . 


170 


Do. 


Vilasin 
bayil House, 


Education 


do . 


171 


Do, 


do . 


Technical 
Education 


172 


Do. 


do . 


Dairy 
Development 


173 


Do. 


SocialWelfare 


do . 


174 


Do. 


Forests 


do . 


Vellinezhi-679 504, 

Palghat 
Nazeema Beevi, J., (Muslim ) 

Kulappu Veedu , 
Pallippuram , 
Kaniyapuram P. O., 

Trivandrum District 
C. K. Ramani, 

Kothapurayath House, 
P. O. Ezhakkad , 
via Mundur, 

Palghat District 
Prasanna Kumari, K., (Ezhava) 

Velethu House, 
Pannivizha, 
Adoor P. O., 

Quilon District 
Ramachandran Nair, S., 

Ananda Bhavanam , 
Valamangalam North , 
Thuravoor P. O., 
Sherthallai, 

Alleppey District 
Sarasammal, B., ( Vanika Vaisya 

Sankaramangalathu Puthen Veedu , 
Near Pattathil L. P. S., 
Thonnakkal P. O., 
via Murukkumpuzha , 

Trivandrum District 
Vijayakumari, K.P., 

Co K. P. Rajakumar , 
Headclerk , 
Kanhirappuzha, 
Project Subdivision , 
Kanjirappuzha P. O., 
678 691, 
Palghat District 

c ., (Cheramar - SC) 
Enchippulluvila Veedu , 
Pappanamcode P.O., 

Trivandrum - 18 
Maryamma Cherian , 

c /o T. C. Devasia , 
Draftsman , 
P.M.G. s Office, 
Trivandrum - 1 


175 


Do. 


P.W.D. 


do . 


OBC) 


176 


Do. 


do . 


do . 


177 


Do. 


Sarojam , 


do 


do . 


178 


Do. 


do. 


do . 
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179 


6-9-1980 


Labour 


L. D. Typist 


(English ) 
on Rs. 330-515 


180 


Do. 


do . 


do 


181 


Do. 


Agriculture 


do . 


.. 


182 


Do. 


Education 


do . 


183 


Do. 


do . 


do . 


184 


Do. 


do , 


00g 


185 


Do. 


do . 


do , 


Sebastian, C. J., (LC) 

Champakattu House , 
Sherthallai South P.O., 

Alleppey 
S. Thankarajan . (LC) 

Eanthikala Puthen Veedu , 
Arayoor P.O , 
Amaravila via , 

Trivandrum 
Harikrishnan , C., 

Cherakandathil House, 
P.O. Mulanhur, 
via Chunangad , 
Ottappalam , 

Palghat District 
Nageswari Amma, R., 

Krishnavilas Mandirám , 
Perumulloor , 
Uruitampalam P. O., 

Trivandrum District 
K. P. Abdul Rahiman , (Muslim ) 

Kannittayil, 
South Arayad , 
Avalukkunnu P.O., 

Alleppey-688006 
Mohanan , K., 

Peon, Government High School, 
Thenkurussi, 
P. O. Vilayannur, 

Palghat District 
Sasidhara Kurup, B., 
• Bungalavil House, 

Edavettom , 
Vellimon P. O., 

Quilon District 
Valsala , B., (Ezhava ) 

Kochu Veedu , 
Thattamala P. O., 

Quilon - 10 
Vasudevan , P. M., 

C /o Vishnu Dairy, 
Main Road, 
Ottappalam , 

Palghat District 
Sirajudeenkutty, H., (Muslim ) 

Thengumpana Veedu, 
Peroor, 

Quilon- 5 
Gopalakrishna Pillai,K., 

Govindavilasam Puthen Veedu, 
Kummil P. O., 
Kadakkal via , 

Quilon District 
Radhamani, K. K., (Pulaya - SC ) 

Kollamparambil House, 
Thekkumpuram , 
Polloot P. O., 
Kodungallur, 

680663 
Parimalam , T., 

6/543 , 
Sekharipuram , 
Palghat-678016 


+ 


186 


Do, 


d .. 


do . 


187 


Do. 


do. 


do. 


183 


Do. 


Indian System 


do . 


: 


ofMedicine 


189 


Do. 


Kerala Armed 

Police 


do . 


190 


Do. 


do . 


do . 


191 


Do. 


d 


do 


.. 
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of pay 
L.D. Typist 

(English ) 
on Rs. 330 515 


192 


6-9-1980 


Kerala Armed 

Police 


193 


Do. 


do. 


Animal 
Husbandry 


194 


Do. 


Police 


do . 


195 


Do. 


do . 


do . 


196 


9-9-980 


N.C.C 


do . 


Ollur, 


197 


Do. 


do . 


do . 


Nandavilasini, N., 

Narayananchirayil House, 
P. O. Kuruvattoor, 
via Vallappuzha, 

Palghat District 
Nandakumar, T. V., (Ezhava ) 

Thalakkat House, 
Cheravathani P. O., 
Kun samkulam via 

Trichur District 
Sathiabhama, E., 

House No. 13/479 , 
Santhi Quarters , 
Kallekkad , 
Near Civil Station , 

Palghat 
Syamalatha, S., (Ezhava ) 

Rose Mangalam , 
Anachal, 
Kalamachal P. O., 
Vamanapuram via , 

Trivandrum District 
Madhavan , A. P. 

Alakkapparambil House, 
Avinisseri P. O., 

Trichur -680306 
Shakthidharan , P. P. , (Ezhuthachan 

OBC ) 
Paramjothi Kizhakkathil House , 
P. O. Kanniampuram , 
via Ottappalam , 

Palghat District 
Y. Vedaraj, 

Varikkammamcottuvilai, 
Sreekrishnavilasam Bungalow , 
Ayinkamam , 
Parassala P. O., 

Trivandrum District 
Vasantha, M., (Panditlar - OBC) 

Geetha Soudham , 
Maruthampallam , 
Nalleppilly, 

Palghat 
Shanmughan, N. A., ( Teluguchetty 

OBC ) 
Near Village Office , 
Main Road 
Nalleppilly P. O., 

Palghat -678 553 
Aravindakshan, T., (Teluguchetty 

OBC ) 
13/181, Rayappan Street, 
Tattamangalam , 
678102, 

Palghat District 
Viswambharan , M., (Vitaklothala Nair 

OBO) 
Puthuval Puthen Veedu , 
Moozhinada, 
Airooppara P.O., 
via Kariyavattam , 
Trivandrum -17 


198 


10-9-1980 


Education 


L.R.P. Teacher 

(Tamil) 
on Rs. 340-535 


199 


Do. 


do . 


do . 


200 


Do. 


do . 


do 


201 


Do. 


do . 


do . 


202 


17 9-1980 


do 


L. D. Typist 

(English ) 
on Rs. 330-515 
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Department 


203 


17-9-1980 


Appointment Date of 
with scala earllex 
of pay effective 

edule 
L. D. Typist 

English 
Rs. 330-515 


Police 


204 


Do. 


205 


Do. 


P. W. D. 


206 


Do. 


Judicial 


Peon on 


Rs. 280-400 


207 


Do. 


do . 


do . 


208 


do , 


do. 


K. Thankam , 

T. C.No. 38/350, 
Second Puthen Street, 
Manacaud P. O., 

Trivandrum -9 
Sumala Baby, F. S., (Sambavar - SC) 

Kuzhivila Veedu , 
Anthiyoor, 
Balaramapuram P. O., 

Trivandrum 
Remla Beevi, A., (Muslim ) 

Edupadiykkal Veedu , 
Keezhthonnakkal, 
Mudavoor P. O. 
via Murukkumpuzha, 
Trivandrum -695302, 

Trivandrum District 
Unnikrishna Pillai, R. P., 

Perumballil Veedu , 
Pallickal P., O., 
Kottarakkara via, 

Quilon District 
V. Natarajan , 

S/o P. Vayyappuri Pillai 
Veerampotta, 
Athicode P. O., 
Via Nattukkal, 
Chittur Taluk , 

Palghat District 
Sethumadhavan , K., 

Kozhikkara Veedu , 
Thekkoni, 
Kottekkad P. O., 
Palghat 
Mayali Thundiyil Veedu, 
P. O. Edanadu , 
Puthan Kavu via , 
Chengannur Taluk , 

Alleppey District 
Vijayanunni, C. R., (Ezhava) 

Chozhan House, 
P. O Panayur, 
Polpully, 
Palghat District 

678552 
A. Ishakunuj, (Muslim ) 

Sabu Sadan, 
Edathanattukara P. O., 

Palghat District 
Ramachandran, T., 

Thekkiniyedath House , 
P. O.Nhamanghat, 
Trichur District, 

679563 
Komalakumari, K., ( Thiyya ) 

Karupottle House, 
Vadanamkurussi 679124, 

Palghat District 
Sreedevi, K., 

Koorikkandathil House , 
P. O. Kundurkkunnu, 
Palghat District 


209 


Do. 


Joy, M.M., 


do . 


ds 


210 


23-9-1980 


Education 


L.R.G. Teacher 

(Malayalam ) 
PhysicalScience 
on Rs. 420-720 


211 


Da . 


do . 


do . 


212 


Do 


do . 


do. 


213 


Do. 


do. 


dc . 


2 14 


Do. 


do . 


do . 
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with scale 

of pay 


Dan of 
earliest 
efectos 
advice 


215 


23-9-1980 


Government 

Presses 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


216 


Do. 


do . 


do . 


217 


25-9-1980 


Education 


do . 


218 


25-9-1980 


Forest 


do . 


219 


Do, 


Harijan Welfare 


do . 


220 


26-9-1980 


Education 


Night Watchman 
on Rs. 280-400 


: 


Mangalam : 


221 


27-9-1980 


Govt . Presses 


Copy-Holder 
on Rs. 350-580 


.. 


222 


30-9-1980 


Chandran , M. G., (Sambava -- SC ) 

Mullathadathil House , 
P. O. Anjoor --Mundur, 

via Trichur District. 
Abraham , D., (OX ) 

Paravila House , 
Pathirickal, 
Pathanapuram , 

Quilon District. 
Paul C. Thomas, 

11/380 City Hostel, 
Robinson Road , 

Palghat 678001 
S. Peethambaran , (Dheevara ) 

Prabhath College, 
Chittur P. O., 

Palghat 
Devabhoopendran , K. P., 

B.P.M 
P. O. Elakkad, 

Mundur , 678592,1 
Raman , V. (Chakkiliyan - SC ) 

Kizhakkethara Veedu, 
Anjumoorthy , 

0., 
Palghat District 
Sumathy, N., ( Thiyya) 

11/9B Govt. Press Quarters, 
Shorannur-1, 

679121, Palghat District 
Sudarsanan , G., 

Bhavan , 
Trivandrum -16 
Ambujakshy, V., (Ezhava) 

Vazhakandum Veli House , 
Sherthallai South P.O., 
Sherthallai, 

Alleppey 
Badarudeen Kutty, A., 

Vilappurathu Veedu, 
Arunoottimangalam 
Mangadu P. O., 

Quilon -4 691004 
Vilasini, C. A., 

Cheruppayil, 
P.O. Kurichikkara , 
Ponganamkad, 

Trichur District 
Abdul Ameen , M., (Muslim ) 

Govt. Homoco Dispensary, 
Mathur , 
Pallanchathannoor P. O., 

Palghat District 
Bhargavan Achary, P. 

Panappallil Padinjattathil Veedu, 
Naduthery, 
Thalavoor P. O., 
Kunnicode via , 
Quilon District 
691 508 


Homoeopathy 


Attender /Attendant .. 
Nursing Assistant 
on Rs. 200-285 


223 


Do. 


do . 


do . 


224 


Do ) 


do . 


do. 


225 


Do 


dlo . 


do . 


226 


Do. 


do . 


do. 


227 


Do. 


do.. 


do . 
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Sl. 
No. 


Date of 
advice. 


Name and address 


Dale of 


Appointment 

with 


Department 


scale of pay 


earliest 
effective 
advisc 


Education 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


Health Services 


do . 


E.E.A. 
12-5-1980 


228 30-9-1980 Ayyappan , T., 

slo Lakshmi Amma, 
9/234 Patasala Street, 
Thekkegramam , 
P.O. Chittur, 

Palghat District 
229 Do. Sundaresan , C.K. 

2/171 New Kalpathy, 

Palghat District 
230 Do Ponnappan, T., (Cheruman/SC ) 

Vakkathara Veedu , 
Thenkurussi P. O., 

Palghat District 
231 Do. Manomohanan , T.D., (Ezhava) 

Plavila Veedu, 
Thazhuthala , 
Kottiyam P. O., 

691571, Quilon District 
District Office of the 
Kerala Public Service Commission, 

Palghat-1. 


do . 


do . 


do . 


do . 


By order of the Commission , 

P. S. VIJAYAN , 
District Officer . 


No. 8/81 


List of Candidates advised for Recruitment by the Kerala Public Service 
Commission , District Office, Trichur, during April 1981 . 

24th Funs 1981, 

Appointment 
Date of Name and address 

Dale of 
Department 

with scala 
advice 

earliest 
of pay offective 

adnica 


S. 
No 


2-4-1981 


National Employment 

Service 


Peon on 
Rs. 280-400 


2 . 


2 


Do. 


do . 


L. D. Typist 

(English ) 
on Rs. 330-515 


3 


Do. 


Industries & 
Commerce 


do. 


Muraleedharan, P. 

No. 14 Sitaran Quarters, 
P. O. Pullazhi, 
Olarikkara , 

Trichur District 
Surendran , R., 

Kizhakkumkara Puthen Veedu , 
Pattom P. O., 
Kesavadasapuram , 
T.C. 2/33 , 

Trivandrumn - 4 
Luzi, E. A., (LC ) 

Dio. Anthrayose, E. A., 
Elanjickal Veedu , 
Kara P. O., 
Eriyad via , 

Trichur 680 666 
Chacko , K.P., 

St Mary s Orphanage, 
Fatima Nagar, 
Trichur 5 , 

680005 
Geetha, A. A., 

Attuveppil Veedu , 
Chettiparambu, 
P. O. Irinjalakuda, 
Trichur District 


4 


3-4-1981 


Labour 


- 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


5 


Do. 


Enquiry 
Commissioner & 
Special Judge 


Copyist 
on Rs. 330-515 
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SI. 
No. 


Date of 
advice 


Name and address 


Department 


Appointment 
with scale 
of pay 


Date of 

carliest 
effective 
advice 


. 


6 


4-4-1981 


Ground Water 


Watcher 
on Rs. 280-400 


7 


7-4-1981 


Treasury 


Junior Accountant 

on Rs. 330-515 


8 


Do. 


do , 


do. 


9 


7-4-1981 


Collegiate 
Education 


L. D. Clerk 
on Rs. 330-515 


10 


Do. 


Town Planning 


Peon 
on Rs. 280-400 


9-4-1981 


do . 


Chainman 
on Rs. 280-400 


12 


Do. 


do . 


do . 


Parameswaran , C.R. 

(Kudumbi - OBC ) 
Chalikkaran Veedu , 
Narayanamangalam , 
P. O. Pullut, 680 663 

Trichur District 
Renuka , C.G., (Ezhava) 

Chirukandath House, 
P. O. Anthikad, 
Padiyam 

Trichur District 
Johnson Varghese, K , 

Kuttikat House , 
Thalakkottukara P. O., 
P. O.Kechery , 

Trichur 680 501 
Santhosh M. K., (Ezhava ) 

Moolakkaparambil Veedu, 
Thuruthipuram , 
Moothakunnam , P.O., 

Ernakulam 
P. Balakrishnan , 

Punchaparambil Vecdu , 
Pazhookkara Desom , 
Annalloor P.O 

Chalakudy, 680 307 
Vinodan , M. R , 

(Vettuvan -S. C.) 
Mannayil House, 

P. O. Chazhur , 
Panjakshan, M., 

Meluveettil Veedu , 
Kodannoor P. O., 

Trichur 
K. A. Velukutty, (Ezhava ) 

S /o . Kottilingal Achuthan , 
Kottilingal Veedu, 
Varadiyam Desom , 
P. O. Ávannoor, 

Trichur 
K. P. Anto , 

Kolangadan House, 
Kottekad , 
P. O. Kuttur, 

Trichur 
Santhakumari, C., 

DIO , P. Gopala Menon , 
Purayat House , 
P. O. Edathirinji , 
via Irinjalakuda, 

Trichur 
Kumaran , K. R., (Ezhava) 

Kunnathully House, 
Mudicode P.O., 
Pattikad , 

Trichur 
Davies , M. J. 

Madathumpady House, 
Eravimangalam P. O., 

Trichur 680 751 
Iswary, C. K., 

( Perumannan - S.C .) 
CharackalHouse, 
East of Arakulam , 
P. O. Kodungallur, 


13 


Do. 


do . 


do 


14 


Do. 


do . 


do . 


15 


Do. 


do . 


L. D. Clerk 
on Rs. 330.515 


16 


18-4-1981 


Government 

Presses 


do . 


. 17 


24-4-1981 


do . 


Agriculture 
Incometax R 

Salestax 


18 


25-4-1981 


Judicial 


L. D. Typist 

(English ) 
on Rs. 330-515 
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.SI . 
.NO, 


Date of 
advice 


Name and address 


Department 


Appointment 
with scala 

of pay 


Dake of 
carliast 
effectio 
adoica 


19 


25-4.1991 


Judicial 


L. D. Typist 

(English ) 
on Rs. 330-515 


20 


Do. 


do. 


do . 


21 


Do. 


do . 


dc . 


22 


Do. 


co . 


de. 


23 


Do. 


do . 


do . 


24 


Do. 


Education 


do . 


25 


Do. 


Sobhana, T. V. 

W /o . C. A. Karunakaran , 
Junior Engincer, 
(Electrical), 
Municipal Electricity Department, 

Trichur 
Hafsa, E. A., (Muslim ) 

Eramangalath (Chalana ) House, 
Kardamkulam Post , 
Kodungallur, 
680 669, 

Trichur District 
Jayanthi, S., 

Kulavumthalakkal Veedu , 
• Uchakkada via, 

P.O. Karacode, 
Neyyattinkara, 

Trivandrum 
Lathika, K. S., (Ezhava ) 

Kottiyattil House, 
Vadookkara P.O., 

Trichur- 7 
Jayaprakash, T. K., 

Kuttath House , 
Koorkanchery , 

Trichur-680007 
Zainaba, E.A., (Muslim ) 

Eramangalath ( Chalana) House 
Kandamkulam Post, 
Kedungallur, 
680669, 

Trichur District 
Rema, K., 

Kottanatt House, 
Alagappanagar P.O., 
Trichur District. 

680 302 
Sreedharan , A., 

(Viswakarma) 
Kalikat House , 
Thrikkunnamangalam , 
Kottarakara P.O., 

Quilon 
Suseela , P.R., (Ezhava) 

Pottekkat House, 
P. O. Eravimangalam , 

Trichur 
Thomas , A. A., 

Akkarappuram House, 
Anchangadi, 
Aranattukara , 

Trichur 
Saydumuhammad, K. M., 

(Muslim ) 
Clo A. A. Abdul Rahiman , 
Mudicode, 
Pattikad P.O. 
Trichur District 

680 652 
Thomas, C.E., 

Cheruvathoor House, 
P.O. Thekkumkara , 
via Engakad , 
Trichur 


Health Services 


do . 


26 | 27.4.1981 


Civil Supplies 


L.D.Clerk 
on Rs. 330-515 


27 


Do. 


do. 


do . 


28 


Do. 


do . 


do . 


29 


28-4-1981 


Health Services 


Peon on 
on Rs. 330-515 


31 


29-4-1981 


Public Service 
Commission 


do . 
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Department 


Name and Address 


SI. 
No. 


Date of 
Advice 


Appointment 
with scal 

of pay 


Date of 
earliest 
effective 
advice 


29-4-1981 


Insurance 


31 


Peon on 
Rs. 330-515 


Prabhakaran Nadar , A., 

Nadar ) 
Valiyavila Puthen Veedu , 
Palapooru , 
Vellayani, 
Trivandrum 


Kerala Public Service Commission , 

District Office Trichur . 


By order of the Commisice, 
C. BALACHANDRAN , 

District Officer. 
Public Service Conmission , 

Trichur. 


Kerala Public (Service Commission , District Office, Malappuram 
List of Candidates advised for Recruitment by the District Office 

Public Service Commission , Malappuram 
No. M (1) Pal. 15/1981 

10th February 1981 
Department Appointment 

Date of 
sl. Date of Name and address 

with scale 

earliest 
No. advice 

of pay effective 

addice 
1 2-1-1931 K. Savithri, (Kurava -- SC) ! 

Education P.T. Junior 
Thenguvila Veedu, 

Language Teacher 
Kudavattoor , 

(Sanskrit) 
Odanavattom P. O., 

Spl. rectt. 
Kottarakkara , 

on Rs. 290-425 
Quilon 
2 Do. 0 , Thankammu , (Cheruman -SC ) 

do . 

do . 
wlo K. Appukuttan , 
Kottayil House , 
Amayur P. O. 
via Pattambi, 

Palghat District 
3 Do. K , K. 

Girija , (Pulaya - SC ) 

do . 

do. 
Kalathara House, 
Puthuvype, 

Ernakulam 
4 Do. P. Thankamma, (Sambava - SC ) 

do. 

do . 
Puthavilayil House , 
Kaduvunkal, 
Vallikunnam P. O., 

690501, Alleppey District 
5 Do. K. Radhamma, (Pulaya -SC) 

do . 

do . 
Koliyakkodu Thazhathil Veedu, 
Sreenarayanapuram , 
Pavithreswaram P. O., 
Puthoor, 

Quilon District 
6 Do. Murali, K., (Pulaya - SC ) 

do . Senior Language 
Cherayil Veedu, 

Teacher (Mal.) 
Villimangalam , 

Spl. rectt . 
Mandrethuruthu P. O., 

on Rs. 420-720 
Quilon , 

Quilon District 
7-1-1981 Mothi Puliyanchali, (Muslim ) 

P.H.E.D. 

Peon on 
Puliyanchalil Veedu, 

Rs. 280-400 
P.O. Malangadi, 
Kondotty , 
Malappuram District 
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Daw of 


St. 
No. 


advice 


8 


7-1-1981 


Peon on 


9 


Do. 


10 


Da. 


11 


Do. 


2 


Do. 


- 


13 


Do. 


Appointment Date of 
Name and address 

Department with scala earliest 

of pay efective 

advico 
P. Chathappunni, 

Agriculture 
Ragesh Nivas, 

Rs. 280-400 
Kappil, 
PO. Wandoor, 

Malappuram District 
Rajendran Nair, K., (Sreepandara Chetty) Education L. D. Typist 
Karthika, 

(English) 
Kunnapuzha , 

on Rs. 336-515 
Thirumala , 

Trivandrum District 
Sainathu Bervi, M , (Muslim ) 

do . 

do . 
Vilayil Veedu , 
Edavilakom , 
Murukkumpuzha P. O., 

Trivandrum District 
C. Christudas, (Nadar ) 

Indian Systems of do. 
Venganinna Kizhakkemuri Veedu, Medicines 
Venkulam , 
Kanjiramkulam P. O., 

Trivandrum District 
K. Achuthan 

Health Services 

do. 
"Ragam 
Trikkandiyur P.O., 
Tirur-676104, 

Malappuram District 
S. A. Sathi, (Kalarikurup - OBC ) 

do . 

do . 
Sreekandeswarath House, 
Madavana P.O., 
Kodungallur, 

Trichur District 
Chandran Pillai,N., 

Technical 
Kalavarathckkethil Veedu, 

Education 
Chathimankulam , 

Chandanathope P. O., 
Jhoshi,K.J., ( Ezhava ) 

AIT & ST 

do . 
Kavakattutharail, 
Pattanacad P.O., 
Shertallai, 

Alleppey District 
Abdu, I., (Mappila ) 

Judicial Copyist/Typist-Copyist 
P. O. Chullippara, 

on Rs. 230-385 
via Valakolam , 

( Pre-revision ) 
Malappuram District 
Thampi, K.J. (Cheruman /SC) 

Revenue • Copyist 
Puthiyattil House, 

(Spl.Rectt.) 
S. Chengalam P. o ., 

on , Rs. 330-515 
Kottayam -22 
Samuel, E. M. (Malayaraya /ST ) 

do. 
Elavammackal House, 
686652 P.O. Konnipadu , 

Melukavumattam via , 
P. Krishnanunni, (Vclan /Sa ) 

Co-operative L.D. Clerk 4-10-1980 
Podiyat House, 

Societies 

on Rs. 330-515 
Areacode P.O., 

Malappuram 673629 
N. Balakrishnan Nair, (Vilakkithala Nair Civil Supplies do . 

OBC ) 
Panayil Puthcn Veedu , 
Umayanalloor P. O. 
Quilon District-691571 


4 


Do. 


Quilon 


15 


Do. 


16 


12-1-1981 


18 


15-1-1981 


18 


Do. 


Kottayam District 


19 


Don 


20 


Do. 
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Naine and address 


Depurlment 


St. 

Yo . 


Appointment 
with scale 


adpica 


Date of 

sarliest 
effectid 

advice 


of pay 


21 


15-1-1981 


Civil Supplies 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


22 


Do. 


do. 


do. 


23 


Do. 


Stationery 


do . 


Civil Supplies 


do . 


24 


Do. 


25 


Do. 


Treasury 


Junior Accountant 
on Rs. 330-515 


do . 


do . 


26 


Do. 


K. Kesavan Namboodiri, 

Neclamana Illam , 
Bhoothakulam P. O., 

Quilon -691302 
M.K. Ayyappan (Kanakkan /SC ) 

Mundian Kunnath House , 
P. O. Pulpatta , 
Karuvambram , 

Malappuram District 
T. Remani, 

" Sangeetha " 
Kaladi P.O., 
Malappuram , 

Pin -679582 
M.P. Joseph , 

Mylatcumolel House , 
Valamboor, 
Pattimattom P.O., 
Alwaye via, 

Ernakulam District 
Jayakumaran , K., 

Kaippally House , 
Thengumkonam , 
Pulimath P. O., 
Via . Kilimanoor , 

Trivandrum District 
P. Harikumar , 

Kesavapurath 
Panayil Veedu, 
Maruthankuzhy, 
Vattiyoorkavu P.O., 

Trivandrum -13 
V. Sunandakumari, (Latin Catholic) 

Kottapurath Veedu , 
Kamukincode, 
Kodangavila P.O., 
Via. Aralummooddu , 

Trivandrum District 
Unnikrishnan , 

Palasseri, 
Kokkarnnikkal House , 
P.O. Trippanachi, 
(Via ) Karuvambram , 
676 23, 

Malappuram District 
Mohammed , K. (Mappila ) 

Kottappurath House, 
Puduponani, 
P.O. Ponani South , 

Malapp " ram District 
B. R. Sathiskurnar, 

Chirappurathu Veedu , 
Eruva P.O., 

Kayamkulam 
M. Sasikumar, (Chakkala /OBC ) 

Ambikamandiram , 
Elanadu P.O , 
Elanadu , 

Quilon District 
K. V. Hariharan , (Thiyya ) 

Karakkodukalam , 
Vazh ikkadavu P.O., 
Nilam bur, 
Malappuram District 


27 


Forest 


Do. 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


28 


do . 


Do. 


Irrigation 


29 


Do. 


Lotteries 


do. 


30 


Do. 


Indian System 

ofMedicines 


do. 


ao . 


31 


Do. 


Police 


32 


Do. 
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Date of 
adoica 


Name and address 


Department 


Appointment 

with 


No. 


scale of pay 


Date of 
tarliar 
affectio 
advice 


.33 


Education 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


34 


do. 


do. 


35 


do . 


doo 


36 


do . 


do . 


Malappuram 


37 


den 


do . 


88 


- Do. 


do. 


do. 


15-1-1981 Rajan , (Viswakarma) 

Kizhakkepurakkal 
Sreevilla , 
P.O. Ponnani, 
via Munduparamba, 

Malappuran District 
Do. J. Sreekumar, ( Ezhava ) 

Meleruthuthottam Veeda , 
Aruvippuram P.O., 
Perumkadavila , 
Neyyattinkara , 

Trivandrum 
Do. 

K. P. Indira , 

Ramnivas, 
P.O. Ramapuram 
via Angadippuram ; 
679321, 

Malappuram District 
Do. M.Kamalakshy, (Kanakkan/SA ) 

Mukkolathazhath House , 
P.O. Kanniramukku , 

District 
95 Do. 

P. AbdulMajeed , 

Poonthottathil House, 
P.O. Thvvur -679327) 

Malappuram District 
M.Shahul hamid , 

Baithul Barkath , 
Kulasekharapathi, 
Pathanamthitta, 

689645 
Do. 

Babu , P. V., 

clo P. V. Lizzy , 
P.O. Vellarakad, 

Trichur District 
Do. P. Nafeesa, (Muslim ) 

Vattakandi House , 
Kizhuparamba P.O., 
Areacode via , 

Malappuram District 
Do. 

E.Sathianathan , 

Elakkadu House, 
P.O. Ariyallur, 
via Parappanangadi, 

Malappuram District-676303 
Do. 

K. K. Nadikkutty, (Kanakka/SC ) 

Kotharikundil. 
House, 
Karipur P. O. 
Kondotty via , 

673638 
Do, 

K. N. Moosa , 

Naduthodika House, 
Nediyiruppu P.O. 
Kondotty via 

Malappuram District 
Do. 

D.M. Clement (Latin Catholic ) 

Thirukudumbavilasom , 
Near L. S. F. 
Vellimon P O., 
Kundara , Quilon 


9.9 


Jail 


do. 


A.N.M. 


40 


P.W.D , 


do , 


do. 


da 


41 


do. 


do . 


42 


der 


do 


43 


Agriculture 


do. 


44 
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Name and address 


Department 


Appointment 

with 
scale of pay 


Date of 
earliest 
offective 
advico 


SI. 
No. 


Date of 
advica 


Labour 


L. D. Clerk 
on Rs. 330-515 


45 


15-1-1981 


Education 


46 


Do. 


ѕ 
аррига,sаdi, 


L.R.G. Teacher 

(Mal.) S.S. 
on Rs. 420-720 


do 


do 


47 


Do. 


puthussertikaran 


Judicial 


48 


16-1-1981 


L.D. Typist ( E ) 

Spl. rectt. 
on Rs. 330-515 


49 


17-1-1981 


Collegiate 
Education 


Peon 
on Rs. 280-400 


do. 


do . 


. 


50 


do . 


P.W.D. 


L. D. Typist 
on Rs. 330-515 


51 


Ds. 


A. Jalalukutty, (Muslim ). 

Manappallithekkathil House , 
Peringala P.O. 
Kayamkulam via 

Alleppey 
J. Suseela Bai, (Ezhava) 

High School, 

District 
Radhakrishnan, V. P., 

House , 
P.O.via Tirurangadi, 

Malappuram District 
V. G. Radha, ( Perumannan /SC) 

w /o P. K. Ramankutty, 
Pazhangaparambil House, 
P.O. Kamjany, 

Trichur District 
Soman , V., (Nadar) 

Venganinna Kizhukkummurl Vecdu , 
Venkulam , 
Nellimoodu P. O., 

Trivandrum District 
Balakrishan , (Priyarathu ) 

Kunnummel Vecdu , 
P.O. Pulpatta , 
Manjeri-3 , 

Malappuram District. 
C. K. Geethakumari, 

Geetha Sadanam , 
Mangalackal , 
Amachal P.O., 

Trivandrum 
K. Sumathi, ( Thiyya ) 

Karumarakkathil House, 
Kuttippala, 
Vattankkulam P.O., 

Malappuram District 679578 
Chandramohanan Nair, P. 

Moolayil Veedu , 
Keezh - Thennakkal, 
Kudavoor P.O., 
via Murukkumpuzha, 

Trivandrum District 
J. A. Vijayakumari, (Cheramar - SC ) 

Nirmala Bhavan , 
Anchalivila , 
Parassala P. O., 

Trivandrum District 
a . Premalatha , 

CherilathodiHouse, 
Muthur , 
Tirur, 676101, 

Malappuram District 
Balakrishnan , C., 

Chenadath House, 
Vakayadu P. O., 
via Naduvannoor, 

Kozhikode District 
Balakrishnan, K., ( Thiyya ) 

Palliyariyil House, 
P.O.Nediyiruppu, 
via Kondotty , 
Malappuram District 


Registration 


do . 


Do. 


AIT & ST 


do. 


Co. 


ro 


do. 


54 


Do. 


do 


do. 


55 


Do. 


Agriculture 


CS 


20-1-1981 


Work Supdt. 
on Rs. 230-385 
(Pre-revision) 


do . 


do . 


97 


Do. 
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Department 
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of pay 


Date of 
farliast 
effective 
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21-1-1981 


Tribal Welfare 


Peon 
on Rs. 280-400 


59 


28-1-1981 


Presses 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


60 


Do. 


Police 


do . 


61 


Do. 


do . 


do . 


62 


Do. 


Treasury 


Junior Accountant 

on Rs. 330-515 


63 


Do 


do . 


do, 


C. Krishnan , 

Chembancheri Veedu, 
Muthur 
Tirur- 1, 

Malappuram District 
N. Prasannachandran Achary, 

I(Viswakarma) 
Tharayil Veedu , 
Mannadi P.O., 
via Frathu , 

Quilon District. 
K. K. Geethakumari , (Ezhava ) 

Geetha Vilas, 
TC. 43/986, 
Muttathara , 

Trivandrum -8 
E. Ahammedkoya , 

Vettikkattiri, 
Velluvangode P.O., 
Manjeri, via , 

Malappuram District. 
M. Vilasini, (Thiyya) 

Suresh Vihar, 
Shappinkunnu , 
P.O.Karakunnu , 
via Manjeri , 

Malappuram District 
P. Abdul Majeed, (Muslim ) 

Pullot House , 
P.O.Kadannamanna, 
via Mankada, 

Malappuram District. 
J. Sivaramakrishta Pillai, 

Vadakkekara Puthen Veedu, 
Tholicode, 

Punalur P. O. 
D. John, 

Poikavila Veedu , 
Nedumpaikulam , 
Kundara 1.0 . 

Quilon District 
V. M. Radhakrishnan , ( Vannan - SC) 

c /o K. M.Mukundan , 
H.C. No. 331, 
Pol Station , 
Edakkara , 

Malappuram District 
V. Usma. , (Muslim ) 

slo Ismail, 
Valiyad , 
Kodur P. o ., 

Malappuram District. 
Raghavan Kakkatte, ( Thiyya ) 

Kakkatte House , 
Ezhuvathiruthi, 
Ponnani P. O., 

Malappuram District 
P. Vijayakumaran, 

Poosalithodi House, 
P.O. Elankur, 
via Manjeri 


64 


Do , 


co. 


1. 


65 


Do. 


do . 


do , 


66 


Do. 


P.W.D. 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


67 


Do. 


do . 


do . 


68 


Do. 


do . 


do. 


69 


Do. 


do . 


do . 


.. 
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70 


28-1-1981 


P.W.D. 


L.D. Clerk 
on Rs. 330-515 


P.H.E.D. 


de , 


71 


Do. 


do . 


do 


72 


Do. 


13 


do. 


do. 


Do. 


74 


Do. 


Judicial 


Peon / 
Process Servers 
on Rs. 280-400 


do . 


75 


Do. 


do . 


B. Ravindra Variar, 

Thekka Variam , 
Eruva P. O. 
Kayamkulam , 

Alleppey District. 
K. Lailamma (Latin Catholic) 

Asok Nivas, 
Kuzhalam P.O. 
Mulavana , 691803 

Quilon District, 
R. Sudarsanan , 

Anandamangalam , 
Kayikkara P. O., 
via Nedunganda, 

Trivandrum District 
C. K. Sasidharan Nair , 

s/ 0 K. Raman Nair , 
F.W.H.A., 
Pokkattukunnath House , 
Alathiyoor , 
P.O. Alathiyoor, 
via D.P. Angadi, 
Tirur- 2 , 

Malappuram District 
T. R.Mukundan , 

(Kaniyar Panicker - OBC ) 
Kalarikkal, 
P. Onachapuzha , 
via Tanalur, 
676307, 

Malappuram District 
C. Unnikutty , (Thiyya) 

Puthen Parakkal House , 
P.O. Kuzhimanna, 
Kishisseri, 

Malappuram District 
G. Natarajan , (Malapandaram - ST) 

Ambalathumvilakathu Puthen Veedu, 
Thittachal, 

Venpakal P.o. 
G. Sukumaran , 

Gopuram Veedu, 
Pandikaud P.O., 
Malappuram District 

676521 
K. T. Siddique, (Muslim ) 

slo Muhammed , K. T., 
Kolothumthodi Veedu , 
Near Arabic College , 
Areacode P.O., 

673629 
Palassery Sreedharan Nair, 

P. O. Karakunnu , 

Malappuram District 
L. Seelas, (Kurava Xian - OX ) 

Madanthapparakuzhi Veedu, 
Thamarakudi P.O. 
Pulamon via, 

Quilon District 
E.Prabhakaran , 

Pothamkandathil Veedu , 
Chembakkattur P. O., 
Areacode, 
Malappuram District 


do . 


do . 


76 


Do 


do. 


do . 


Do 


77 


78 


Do , 


dos 


de. 


Do. 


do . 


79 


do . 


do . 


do . 


80 


Do. 


do. 


do . 


81 


Do. 
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82 


Judicial 


Peon Process 

Servers 
on Rs. 280-400 


do . 


do. 


83 


do , 


dc. 


84 


do . 


do. 


85 


do. 


do . 


86 


do. 


do. 


do . 


do . 


88 


28-1-1981 N. P. Gopalan , (Saliya-- OBC ) 

Nochikkattupaliiyali, 
Manjeri, 

Malappuram District 
Do 

V. K. Narayanan Nambeesan , 

Kuniyil House, 
Nirmallur, 
P. O. Panangad , 
via Balusseri, 

Kozhikode District 
Do. N. Sreedharan, (Velan - SC ) 

Nollikkattuthodi House , 
Kallembadam , 
Nilambur, 

Malappuram 
Ꭰ o . K. Kuttan , 

Kuruthikkadathu Veedu, 
P. O. Aliparamba , 
via Perinthalmanna, 

Malappuram District 
o . 

M. Divakaran , (Thiyya ) 

Devi Dairy Farm , 
Malappuram , 

Malappuram District 
Io. 

K. Viswanathan , 

Chinnaparambil House, 
P. O. Pulikkal, 
678 637, 

Malappuram District 
Do 

M. Sreenivasan , 

Pandiyattu Veedu, 
Vaipparappadi, 
P.O. Manjeri-1, 

Malappuram District 
Do. 

E.J. John, 

MattikkalHouse , 
P.O. Moothedam , 
via Nilambur , 
Malappuram 

District 
Do. 

T. Sankarankutty, 

s/0 T. Arumughan , 
P.O. Vengallur, 
via B. P. Angadi, 

Malappuram District 
Do. M.Santha , (Kanakkan - SC ) 

Malayilthodi House , 
Areacode P.O., 

Malaj puram District 
Do. 

T. AbdulBasheer , 

Mundakode, 
Tharayil House, 
P.O. Pazhamalloore, 
via Koottilangadi, 

Malappuram District 
Do. 

P. T. Alavi, Muslim ) 

Puzhakkalthodi House , 
Elayoor P.O., 
Iruvetti, 

Malappuram District 
29-1-1981 Subaida Beevi, P.T. (Muslim ) 

Keriyarathu Kuzhi House, 
Nedumkunnam P.O., 

Kottayam District 
Tasnon 


do . 


do . 


89 


Agriculture 


զի 


Work 
Superintendent 

Rs. 230-385 
(Pre-revision) 


do . 


do . 


do . 


do . 


92 


93 


Public Works 


94 


1 


silndia 
. 
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Health Services 


L. D. Typist 
on Rs. 230-385 
(Pre-rivision ) 


95 29-1-1981 Raveendran Nair , D., 

Punnavila Veedu, 
Kudavoor P.O., 
Thonnakkal, 
via Murukkumpuzha, 

Trivandrum District 
96 Do. Thankamma, C. A., (Velan - SC ) 

Chennattu Veedu, 
Onakkur P.O., 
Pambakuda (via ), 

Ernakulam 
Kerala Public Service Commission , 

District Office , 
Malappuram . 


A.I.T. & S.T. 


do . 


By order of the Commission, 

P. SREEDHARAN , 
District Officer. 


വിജ്ഞാപനം 


രൂപ 


mmd wind (1 ) 8930/83/0 , . 

mlozuni 120 , 1983 mm . "00.618 22 . 
26-7-1983-ces moooº 01 dormon Mammol / " 
420-720 

ശംബള നിരക്കിൽ 

ഹൈസ്ക്കുൾ 
MUCruondo " ( 1998.) cumlawicevº 
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 

അവസാന 700 
5-10-1983 000 aldne 19 12/ 101c0jm . 0182 cm 
പനത്തിലെ മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിരി 
dezemmed. 

It is notified for the information of the candidate 
that the last date for receipt of applications for the 
post of High School Assistant (Malayalam ) in the 
Education Department in various Districts in response 
to the notification published in the Gazette dated 
26-7-1983 is extended up to 5 p m . on 5-10-1983. 
All other conditions in the notification will remain 
anc haaged . 

0000, 81, LAJE06), 
തിരുവനന്തപുരം. 

Amlogo , 
കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ, 


1 


(1 ) 

(3 ) 
II Paper : Indian Penal CodeCriminal 

Procedure Code/ Indian Evidence 
Act 

(with special bearing on 
problems (with Books). 
(Held on 2-6-1983) 

Nil 
III Paper: Special and Local Laws (with 

Books) 

(Held on 3-6-1983 ) 
201 

A.Surendran 

GROUP - II 
I Paper: Police Standing Orders (with Books) 

Police Administration and Organisat 
ion set up. Common to all State 
Police Code of Conducts , Ethics, 
Police Philosophy. 

(Held on 4-6-1983) 
201 A. Surendran 

GROUP - V - Out door Test 
1 Physical Training (Held on 6-9-1983) 

201 A. Surendran 
II. Drill (Held on 7-9-1983) 
1 2011 

A. Surendran 
III. Atheletics (Held on 8-9-1983) 
1 201 

A. Surendran 
IV . Musketry (Held on 9-9-1983 ) 
1 201 

A. Surendran 
GROUP- VI– Record of the year : 
Assessment by the Principal Police Training 
College . 
201 

A. Surendran 


NOTIFICATION 
No. DEIII (1) 3050 /82/EW . 

Dated , Trivandrum , 17th September 1983 . 
The results of the Departmental Test for the 
I robationary Deputy Superintendents of Police held 
in June 1983 are furnished below : 

SI No. Reg . No. Name of Candidate 
( 1) 

(2 ) 

(3 ) 


GROUP - I 
I Paper: In Penal Code / Criminal Procedure 

an Evidence Act (without 

783) 


Cole, India . 
Broks) . 


N. G. PRABHAKARAN , 


th OCT , 1983) 
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വിജ്ഞാപനം 
നമ്പർ എസ്. ഇ . ( 2) 1250/83/ ഇ . ഡബ്ളൂ . 

തിരുവനന്തപുരം, 1983 സെപ്ററംബർ 23 . 
യഥാക്രമം 12-10-1982. 26-10-1982, 3-5-1983 
എന്നീ തീയതികളിലെ ഗസറ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം 
കേരളാ പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ ആഫീസിലും 
നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലും, അഡ്വക്കേററ് ജനാ 
ലിന്റെ ഓഫീസിലും സെക്ഷൻ ആഫീസറായി 
( സ്പെഷ്യൽറിക്രൂട്ടുമെൻറ 9) സ്വീകാര്യമായ അപേക്ഷ 
കൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുളളവർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുര 
ത്തുളള ഗവൺമെന്റ് 

മാഡൽ ഹൈസ്ക്കൂളിലും, 
സിൻടൽ ഹൈസ്ക്കൂളിലും, 

മെഡിക്കൽ കോളജ 
ഹൈസ്കൂളിലും വച്ച് 22-10-1983- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 
മണിമുതൽ 5 മണിവരെ ഒരു എഴുത്തു പരീക്ഷ നട 
ത്തുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത പരീക്ഷയ്ക്കുളള അഡമി 
ഷൻ ടിക്കറുകൾ 5-10-1983- ന് അയയ്ക്കുന്നതാണ്. 
അപക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ഉദ്യോഗാർത്ഥി 
കൾക്ക് നിരസന ഉത്തരവ് യഥാസമയം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 
18-10-1983 വരെഅഡ്മിഷൻ ടിക്കററുകൾ ലഭിക്കാത്ത 
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ( പസ്തുത വിവരം പരീക്ഷാ 
വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ( സ്പെഷ്യൽ എക്സാ 
മീനേഷൻ) യെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

എൻ. ജി . ( പ്രഭാകരൻ, 

സെകട്ടറി, 
പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ. 
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കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മിഷൻ 


വിജ്ഞാപനം 


നമ്പർ, ഡി . ഇ . 1 (1 ) 5764|83| ഇ . ഡബ്ലിയു . 


തിരുവനന്തപുരം, 1983 സെപ്റ്റംബർ 


1983 

ജ ൺ - ജ ് ല മാ സ ങ്ങ ളി ൽ 
കമ്മീഷൻ നട ത്തിയ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറൽ പരീക്ഷകളുടെ 
ഫലങ്ങൾഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു . വിവിധ 
പരീക്ഷകളുടെ ഫലങ്ങൾ 

ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ 
അവസാന ഖണ്ഡികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 

കമ 
ത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
2. പരീക്ഷാർത്ഥീ ഒരു ടെസ്റ്ററിന് മുഴുവനായും 
ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോഎന്ന് ആ ടെസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ പേപ്പറുക 
ളുടേയും ഫലങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. 
13-1-1971- ലെ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം (G. 0 . 
( MS) No. 19/ 71/PD ] പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചവരുടെ രജി 
സ്ററർ നമ്പരും പേരും മാത്രമാണ് 

(പസിദ്ധം 
ചെയ്യുന്നത്. 

3 ഒാരോ ടെസ്ററിൻറയും സർട്ടിഫിക്കറിന് 
5 (അഞ്ച്) രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഫീസ് നിശ്ചയി 
ച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടെസ്റ്റിന് ഒന്നിലധികം പേപ്പറു 
കളുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ചു രൂപ അപേക്ഷാഫീസ് അടച്ചാൽ 
മതിയാകുന്നതാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനത്തി ൽ സർട്ടിഫി 
ക്കററുകൾ ആവശ്യമുളളു ടെസ്ററിന്റെ എണ്ണംകണക്കാക്കി 
കൊതം 

അപേക്ഷാഫീസ അടച്ചുകൊളേളണ്ടതാണ്. 
ഒന്നിലധികം പേപ്പറുകളുളള ടെസ്ററുകൾക്ക് എല്ലാ 
പേപ്പറുകളും ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സർട്ടിഫി 
ക്കററ് നൽകുകയുളളു . പരീക്ഷാർത്ഥികൾ സർട്ടിഫി 
ക്കററിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആ 
ടസ്ററ് എഴുതുവാൻ കമ്മീഷൻ ആഫീസിൽനിന്നും 
അയച്ചിട്ടുളള അസ്സൽ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറേറാ കമ്മി 
ഷൻ ആഫീസിൽനിന്നും നൽകിയിട്ടുളള അററൻറൻസ് 
സർട്ടിഫിക്കറേറ് ഹാജരാക്കണ്ടതാണ്. 29-7-1978 - ലെ 
ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം ( ജി . ഒ. എം . എസ്. 
നമ്പർ 356/78/ എ . ഡ് , 29-7-1978) , 1-4-1977- ന 
ശേഷം ഒരു ടെസ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ പേപ്പറുകളും ജയിച്ചു 
കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാതാ കമ്മീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറുകൾ 
നൽകുകയുളളു . 1-4-1977- ന് മുമ്പ് ടെസ്ററ് ഭാഗിക 
മായി പാസാകുകയുംഎന്നാൽ 1-4-1977- ന് ശേഷംഅതേ 
ടെസ്ററിന്റെ ബാക്കി പേപ്പറുകൾ പാസായി ടെസ്റ് 
പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുളളവർക്ക് കമ്മീഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കററുകൾക്ക് നൽകുന്നത്. അങ്ങനെയുളളവർ 
മുൻ നടപടി ക്രമമനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീ 
കരിച്ച ഗസററും, അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റുകളും ബന്ധ 
പ്പെട്ട മേലധികാരികളെ കാണിച്ചു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി 
സർവ്വീസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 29-7-1978. 
ലെ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറിന് 
അർഹതയുളള ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർ പരീക്ഷ ജയിച്ച വിവരം 
സർവ്വീസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കമ്മി 
കാൻ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് 
മേലധികാരി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

4. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക അപേക്ഷിക്കുവാനുള 
അപേക്ഷാഫാറത്തിന്റെ മാതൃക ഒൻപതാംഖണ്ഡികയി 

കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലധികം ടെസ്ററിന് സർട്ടിഫി 
ക്കററുകൾ ആവശ്യമുളള ഒരാൾ ഒരു അപേക്ഷ മാ ( ത . അയ 
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ച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. നീർമിഷ ഫാറ് 
ല്ലാതെ അയക്കുന്നഅപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

5. ഗസററിൽ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടും 
മൂന്നു മാസത്തിനകം പരീക്ഷയിൽ വിവിധ വിഷയ 
ൾക്ക്ലഭിച്ചിട്ടുളള മാർക്കിന്റെ വിവരങ്ങൾക്ക്അപേക്ഷ 
ക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരംഓരോ അപേക്ഷയിലും ഒര 
ടെസ്ററിന 

(ഒന്നിലധികം പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിര 
ന്നാലും) ഒരു രൂപ നിരക്കിലുളള അപേക്ഷാഫീസ്ഉണ്ട 
യിരിക്കണം. മാർക്ക് ലിസ്ററിനം അം പക്ഷിക്കുന്നവ 
ടെസ്ററുകളുടെ പേരും അവരുടെഅഡ്മിഷൻ ടിക്കറ 
നമ്പരും. അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 
മൂന്നു മാസത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നഅപേക്ഷകൾ പരിഗ 
ണിക്കുന്നതല്ല. അഡ്മിഷൻ ടിക്കാറുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയവർ അവരുടെ മേ വിലാസമെഴുതി മതിയാവ 
സ്ററാമ്പൊട്ടിച്ച കവർകൂടി ( self addressed stamp 
envelope) ഹാജരാക്കിയാൽ അാറൻറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ 
(Attendance Certificate ) അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതുളള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

6. ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പുനപരിരോധിക്കുവ 
നിലവിലുളള നടപടികമമനുസരിച്ച് അനുവാദമി , 
എന്നാൽ ഉത്തരക്കടലാസ 

ഒന്നിന 

അന 
രൂപ ഫീസ് ഒടുക്കി അപേക്ഷിച്ചാൽ വിവിധ ഉത്തരം 
യക്ക് നൽകിയിട്ടുളള മാർക്കുകൾ കുട്ടി നോക്കി തെറ 
കൾ ഉണ്ടോഎന്ന്പരിശോധിച്ച് വിവരം അറിയിക്കും 
താണ്. അപ്രകാരമുളള അപേക്ഷകൾ പാീക്ഷാഫല 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഒരു മാസത്തിനകം സമർപ്പിക്കേ 
താണ്. ഒരു മാസത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നഅപേ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
7 . മേ പ്പറഞ്ഞ അപേക്ഷാഫീസുകൾ സംസ 
ത്തെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ( 

ടറിയിൽ 05 
Public Service Commission " എന്ന അക്ക 
ഹെഡ്ഡിൽ അടച്ച്അസൽ രസീത അപേക 
ടൊപ്പം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അഞ്ച്രൂപയോ അ 
താഴെയോ ഉളള തുകയ്ക 

ചെ 

ാൻ രസീതിനുപി 
കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്ന ഫീസ യാ 
കാരണവരാലും മടക്കിക്കൊടുക്കന്നതല്ല . 
8. പരീക്ഷാഫലം തിരുവനന്തപുരം 

പാപ്പ ക് 
സർവ്വീസ്കമ്മിഷൻ ആഫീസിലും കമ്മിഷന്റെ എല്ലാ 
ജില്ലാ ആഹാീസുകളിലും, കളക്ടറേറ്ററുകളിലും ജില്ലാ 
ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസുകളിലും മററു . റഫറൻസിന് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷാ ഫലം ഗസറിൽ പ്രസിദ്ധ 
പ്പെടുത്തികഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷാൽ 37°ികൾ പരത് സൂക്ഷ 
മായി പരിശോധിക്കേണ്ടതും നമ്പാലാ, പേരിലോ 
തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻതന്നെ വിവരം 

പരീക്ഷാ 
വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി സെകട്ടറി ഡിപ്പാർട്ടുമെൻ . 
ടെസ്ററ് )യുടെ( ശ 3 °ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമാണ്. 
തെറ്റുകൾ തിരുത്തി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതിന് 
ഇത് വളരെ സഹായകമായിരിക്കാം. 
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9. APPLICATION FOR CERTIFICATES OF THE DEPARTMENTAL TESTS 


1. Name and Official designation (if in Govern 

ment Service) (Name in capital letters): 


2. Address to which certificatc /s are to be sent: 


3 . 


Male or Female : 


4. Names of tests for which certificates are 

required . 


(i ) 


5. Details of Tests Passed : 


Name of paper or part 


Month and year of passing 

the examination 


Register No. 


6. Whether you have produced along with the 

application all the relevant Admission Tickets/ 
Attendance Certificates. 


7. Total value of court fee stamps affixed /chalan 

receipt enclosed (No. and Date ). 


Signature of candidate . 


19 . 


Date ofapplication . 


Note:-1. If the relevant admission tickets (Original/Attendance Certificate) are not produced the applica 

tion will not be entertained . 
2. The fee is Rs. 5 per certificate. 
3. Certificate will not be iysued for individual papers ofa test. 
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10. NAME OF TESTS IN RESPECT OF WHICH RESULTS ARE PUBLISHED 

r 


1. ACCOUNT TEST (LOWER ) -I PAPER 

[ Also common paper for (a) Account Test (Lower) for the Ministerial and Executive Staff of the 

X. S. E. B.- I Paper (b ) Kerala Municipal Test - I Paper] 
2. ACCOUNT TEST (LOWER ) -II PAPER 

[Also common paper for Account Test (Lower) for the Ministerial and Executive Staff of the 

K. S. E. B. - II Paper] 
3 . ACCOUNT Test (LOWER )-III PAPER 
4 . ACCOUNT Test (LOWER) -IV PAPER 
5. ACCOUNT Test (HIGHER ) PART I - I PAPER 

ACCOUNT TEST (HIGHER) PART I - II PAPER 
7. ACCOUNT Test (HIGHER ) PART II - I PAPER 
8. ACCOUNT Test (HIGHER) PART II - II PAPER 
9 . ACCOUNT TEST (HIGHER )-PART II — III PAPER 
10 . ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS - I PAPER 
11. ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE OFFICERS - II PAPER 
12 . 

MANUAL OP OFFICE PROCEDURE TEST 
[ Also common paper for (a) Departmental Test for the Ministerial Staff of the Vigilance Division 

II Paper (b) Departmental Test for the Ministerial Staff of K. S. E. Board - IV Paper) 
13. SECOND CLASS LANGUAGE TEST IN MALAYALAM 
14. MINORITY LANGUAGE TEST IN TAMIL 
15. MINORITY LANGUAGE TEST IN KANNADA 
16. ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT TEST 
17. AGRICULTURAL INCOME TAX AND SALES Tax Test - I PAPER 
18. AGRICULTURAL INCOME TAX AND SALES Tax Test - II PAPER 
19. AGRICULTURAL INCOME TAX AND SALES TAX TEST - III PAPER 
20. KERALA CO -OPERATIVE TEST - I PAPER 
21. KERALA CO -OPERATIVE TEST - II PAPER 
22 . TEST IN KERALA EDUCATION ACT AND RULES 
23 . Excise Test - PART A - I PAPER 
24. Excise Test - PART A - II PAPER 
25 . EXCISE TEST - PART B. 
26. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION OF GUARDS AS PREVENTIVE OFFICERS (IN MALAYALAM ) 
27 . DEPARTMENTAL Test ON EMPLOYMENT EXCHANGE PROCEDURE - I PAPER . 
28. DEPARTMENTAL TEST ON EMPLOYMENT EXCHANGE PROCEDURE - II PAPER . 
29. DEPARTMENTAL TEST FOR THE EXECUTIVE STAFF OF K. S. E. BOARD - III PAPER , 
30. DEPARTMENTAL TEST FOR THE MINISTERIAL STAFF OF K. S. E. BOARD - III PAPER. 
31. ACCOUNT TEST (LOWER ) FOR THE MINISTERIAL AND EXECUTIVE STAFF Op K. S. E. BOARD - III PAPER. 
32. ACCOUNT Test (LOWER) FOR THE MINISTERIAL AND EXECUTIVE STAFF OF K. S. E. BOARD - IV PAPER . 
33. FOREST TEST (FOR EXECUTIVE AND CONTROLLING STAFF )-IPAPER . 
34. FOREST TEST (FOR EXECUTIVE AND CONTROLLING STAFF )-II PAPER. 
35 . FOREST Test (FOR EXECUTIVE AND CONTROLLING STAFF )-III PAPER. 
36 . FOREST Test (FOR CLERICAL AND PROTECTIVE STAFF )-I PAPER . 
37 . 

FOREST Test ( FOR CLERICAL AND PROTECTIVE STAFF )-II PAPER . 
38. HARIJAN WELFARE DEPARTMENTAL TEST. 
39. CIVIL JUDICIAL Test - I PAPER. 
40 . Civil JUDICIAL TEST - II PAPER . 

CRIMINAL JUDICIAL TEST - I PAPER . 
42 . CRIMINAL JUDICIAL TEST - II PAPER . 
43. KERALA JAIL OFFICERS TEST - I PAPER . 
44. KERALA JAIL OFFICERS Test - II PAPER. 
44. (A ) KERALA JAIL OFFICERS Test - III PAPER (PRACTICAL Test ) 
45. KERALA JAIL OFFICERS TEST - IV PAPER . 
46. KERALA JAIL SUBORDINATE OFFICERS TEST - I PAPER. 
46.(A ) KERALA JAIL SUBORDINATE OFFICERS Test - II PAPER (PRACTICAL Test ) 
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17. LABOUR DEPARTMENT TEST - PART I. 
48. LABOUR DEPARTMENT TEST - PART II. 
49 . LABOUR DEPARTMENT TEST - PART III . 
50. LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT TEST (LOWER - I PAPER. 
3i. LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT TEST (LOWER )-II PAPER . 
52. LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT Test (HIGHER )-I PAPER . 
53. LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT TEST (HIGHER )-II PAPER. 
54. LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT TEST (HIGHER)-III PAPER . 
55 . DEPARTMENTAL TEST ON LAWS RELATING TO MOTOR VEHICLES - I PAPER . 
56 . DEPARTMENTAL TEST ON LAWS RELATING TO MOTOR VEHICLES - II PAPER . 
57 . DEPARTMENTAL TEST FOR MOTOR VEHICLES INSPECTORS IN THE KERALA TRANSPORT SERVICE. 
58. KERALA MUNICIPAL TEST - II PAPER. 
59. KERALA MUSWCIPAL Test - III PARER. 

(Also common paper for Municipal Departmental Test) 
60. KERALA PORT DEPARTMENT Test . 
61. CANAL RULES TEST. 
62 . DEPARTMENTAL TEST FOR THE STAFF OF THE KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION . 
63. KERALA P. W. D. Test - I PAPER . 

[Also Common Paper for a ) Departmental Test for the Ministerial Staff of K. S. E. Board- I Paper 

(b) Departmental Test for the Executive Staff of K. S. E. Board - 1 Paper) 
64. KEPALA P. W.D. TEST +-II PAPER. 

[ Also Common Paper for (a) Departmental test for the Ministerial Staff of K. S. E. Board -- II Paper 

(b ) Departmental Test for the Executive Staff of K. S. E. Board -- II Paper ] 
65. P. W.D.MANUAL TEST . 
66. PANCHAYAT TEST - I PAPER . 
67. PANCHAYAT TEST - II PAPER . 
68. PANCHAYAT TEST - III PAPER . 
69. PANCHAYAT TEST - IV PAPER. 
70 . TEST ON KERALA POLICE MANUAL. 

(Also Common Paper for the Departmental Test for the Ministerial Staff of the Vigilance 

Department - I Paper ) 
71. TEST ON MANUAL OF OFFICE PROCEDURE (POLICE ) 
72. KERALA STATE PROBATION TEST - PART I - I PAPER . 
73. KERALA STATE PROBATION TEST - PART I - II PAPER . 
74. KERALA STATE PROBATION TEST - PART II - I PAPER . 
75. KERALA STATE PROBATION TEST - PART II - II PAPER . 
76. REVENUE Test (TRAVANCORE) -I PAPER. 
77. REVENUE TEST (TRAVANCORE )-II PAPER. 
78. REVENUE TEST ( TRAVANCORE) -III PAPER . 
79. REVENUE Test (COCHIN )-I PAPER . 
80. REVENUE TEST (Cochin ) —II PAPER . 
81. REVENUE Test (COCHIN ) -- III PAPER . 
82. REVENUE Test (Cochin ) -IV PAPER . 

[Also Common Paper for Village OfficersManual Test (Cochin) ] 
83. VILLAGE OFFICERS TEST (TRAVANCORE) 
84. DISTRICT OFFICE MANUAL TEST . 
85. KERALA REGISTRATION TEST - PART I - I PAPER . 
86. KERALA REGISTRATION Test - PART I - II PAPER. 
87 . KERALA REGISTRATION TEST - PART IL. 
88. KERALA REGISTRATION TEST - PART III. 
89. SECRETARIAT MANUAL Test , 
90. TEST IN WEIGHTS AND MEASURES ACT AND RULES. 


Office of the Public Service Commission , 

Trivandrum -4 . 


N. G. PRABHAKARAN , 

Secretary, 
Public Service Commission , 
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ACCOUNT TEST (LOWER )-I PAPER 

Kerala Service Rules 

(Held on 27-6-1983) 


3495 


3660 


3678 


Sl. No. Reg. No. Name 

2026 Balachandran Nair, K. 
2 2028 Bhanu Vikraman Nair, K. 
3 2033 Damodaran Nair , K. N. 
4 2058 Jayaram , B. 

2067 Krishna Pillai, K. 
6 2074 

Lalithamma, P. 
7 2100 

Muralidharan Nair, N. 
8 2103 

Abdul Hameed Khan , S. 
9 

2106 Anil Kumar . J.L. 
10 2150 Jalajaksh , L. 
11 * 2.53 Jayac..andran , K. K. 
12 2188 Mathew Kutty , K. J. 
13 2201 Narayanan , K. A. 
14 2205 

Parameswaran Pillai, D. 
15 2262 Ramachandran Nair , s . 
16 2374 Soudha Devi, S. 
17 2376 Sinkar. lingam Gettiar , S. 
18 2385 Sudhakaran Nair, R. 
19 2603 

Sr. Angel Mary 
20 2631 

Padi ini, C. J. 
21 2639 Ri hamma Jose , K. 
22 2642 Ramakumar, R. 
23 2645 Rajappan Nair, S. 
24 2653 Surendran Pillai, P. T. 
25 2654 Sreekumar, R. 
26 2696 Vijaya Kumari, B. 
27 2703 Anandavallyamma, L. 
28 2711 Brinda, N. 
29 

Divakaran Pillai, P. 
30 2736 Francis, Y. 
31 

2737 Franklin Wilson 
32 

2751 Harikumar, P. 
33 

2753 Indira Devi, M. 
34 

2755 Jalaja Kumari, G.M. 
35 

Jameela Beegum , R. 
36 2802 

Madhusoodhana Kurup, D. 
37 2815 Mary Kutty Peter 
38 2819 Nazimudeen, M. 
39 2826 Philomina Mathew 
40 2895 Shahjahan , A. 
41 2899 Sarada Amina, K. 
42 2903 Sukumaran Nair, S. 
43 2910 Kumari Lathika , T. 
14 2915 Kumari Prasanna, K. G. 
45 2917 Kumari Girija , D. 
46 2922 Lily Bai, s . 
47 2925 Leelamaniamma, K.K. 
48 2945 Mohana Prasad, D. 
49 2989 Padmaja Devi; K. 
50 3010 Ramalin , om Iyer S. 
51 3020 Radhakrishnan Nair, V. 
52 3036 Sakthidh .ran Nair, K. 
53 3049 Subramanian , N. 
54 

VijayalekshmiAmma,G. 
55 3094 Usha Kumari, K. P. 
56 3101 Usha Kumari, K. 
57 3243 

Jayaprakash , K. B. 
58 3248 Jayakumar , 
59 3257 


Sl. No. Reg.No. Name 
60 3290 Premachandrika , K. G. 
61 3335 Sasidharan , M. 
62 3339 Sanalkumaran Nair, S. 
63 3347 Shahul Hameed , S.M. 
64 3364 Thulasidas, V.G. 
65 3370 Vincent, P. 
66 3392 Velavudhan , N. 
67 3400 Raveendran Nair, M 
68 3470 Suseela , P. V. 
69 3-483 Shcela R. Thyagaraj 
70 3486 Se: astian , C.D. 
71 3490 Shahul Hamed, O. 
72 

Suresh , c . 
73 3199 Sreela Kumari, K. P. 
74 3554 

Vamadevan , N. K. 
75 3595 Vijayakumaran Nair, V. 
76 3599 Vijayabhas, E. J. 
77 3602 Sreekumaran Nair, G. 

607 Sobhanakumari, V. 
79 3615 Sudhakaran, T. B. 
80 3627 

Sreekumaran Nair, G. 
81 3631 Sre murugan, G. 
82 3642 Sivan, N. 
83 3643 Sachidanandan Achary , C. 
84 3650 Syamala Kumari Amma, K. B. 
85 

Swamidasan , A. 
86 3662 Saidoonath Beevi, M. 
87 3666 Sascendra ahu, M. S. 
88 3669 Sethumohanan Nair , S. 
89 3672 Sreedevi, D. 
90 

Sam David , P. 
91 3684 Syamakumaran Nair , B. 
92 3691 

Sreekumar, K. S. 
93 3692 Sreekumari, B. 
94 3697 Syamala Kumaran Nair, V. 
95 

Abdul Nazar, N.I. 
96 3848 Chinnamma, K.J. 
97 3856 T.evanandan , P. K. 
98 3878 

Girija Kumari, A. 
99 3887 

Hema Kumari, M. 
100 

Haris, D. 
101 3895 Indira , P. 
102 3897 

Layakumar, B. S. 
103 3898 Jayakumar, M. V. 
104 3902 Janardhanan , S. 
105 3904 

Jayachandran , N. 
106 3912 Jayakumar, P. 
107 3928 Krishnarajan, V. V. 
108 3933 Krishnamoorthy , K. L. 
109 3937 Karmala , T. 
110 3938 Kamalamma, S. 
111 3942 Krishnakumar, N. 
112 3963 Mariamma Cheriyan 
113 3964 Mony, K , 
114 3974 Mary Joseph, K. 
115 3977 Mary, G. 
116 3978 Mohana Kumar, N. 
117 3991 Moha a Kumaran Nair, S. 
118 3997 

Natarajan , R. 
119 

4008 Preman , K. 
120 4009 Parva hi, S. 
121 4011 Pankajakshy, K. 
122 4016 Padmakumari, P. 
123 4021 Padmanabha Iyer , N. 
124 4026 Purushothamani Nair, G. 


2731 


3804 


2759 


3891 


3091 


Laf . 
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Sl. No. Reg. No. Name 
125 4056 Rajalekshmi, S. 
126 4059 

Rajsekhar , M. 
127 4067 Ramesan Nair, S. 
128 4120 

Shahudeen , A. 
129 

4143 Saraswathi Ammal, K. 
130 4148 

Shcela , D. 
131 4155 

Santhakumari , R. 
132 4165 

Subramanian , H. 
133 4167 

Saifudeen , J. 
134 4173 Thomas,M. P. 
135 4176 

Tewari, J. K. 
136 4183 

Venugopal, P. D. 
137 4199 

Vijayaku nar, S. 
138 4200 . Vijayakumaran, K. 
139 4206 

Tytus, C. 
140 4207 Velayudhan, N S. 
141 4306 Ajayakumar, M. D. 
142 4329 

Elizabeth K. Syriac 
143 4330 

Elizabeth Joseph 
144 4339 Gopalakrishnan Nair , K , G. 
145 4344 

Jacintha, P.J. 
146 4370 

Nirma akumari , M. 
147 4382 Radhakrishnan Nair, V. 
148 4411 

Saradamma, M. S. 
149 4449 

Usha Devi, V. 
150 4475 

Vijayan , K. 
151 

4477 Varghese , A. 
152 4481 Venugopalan Achari, V. 
153 4483 

Vimalakumari, P. 
154 4519 

Ravindran, J. 
155 4525 

Rahila , M.A. 
156 4530 

Ramany, T. 
157 4539 

Sasikumaran Nair , S. 
158 4548 

Sukumaran Nair, A. 
4635 

Pradeep Kumar, G. 
4801 

Al yamma Eapen 
4808 Alfred 
162 4810 

Ab lul Nazer, B. 
163 4826 

Anu Mathew 
164 4834 

Badarussaman Rawther, H. 
165 4850 

Chandralekha , B. 
166 4857 

Duma senan , M. 
167 4862 

Foustin , P. 
168 4875 

George Varghese 
169 4878 Girijakumari, V. 
170 4945 Manoharan, D. 
171 4977 

Madhusoodanan Nair, K. 
172 5011 Prasannan , K. N. 
5020 

Prabhakaran , K. 
174 5040 Rahila Beevi, H 
175 5049 

Ran achandran Nair, T. R. 
176 5079 

Sadabandan , G. 
177 5083 

Seena Beevi, J. 
178 5088 

Sa hiamma , A. 
179 5102 

Sukumaran , R. 
180 5105 Sivarajan, G. 
181 5106 Savithri Bai, K.G. 
182 5109 

Santhakumari, J. 
183 5120 

Santha, S. 
184 129 Subramonian Potty, V. 
185 5160 Sukumaran Nair, c . 
186 5176 

Syamkumar, D. S. 
187 5177 

Shamsudeen , A. 
188 5203 Kasthoori, V. 
180 

5206 Patricia Nettar 


Sl. No. Reg . No. Name 
190 5314 Ambikakumari, V. 
191 5323 Babu, S. 
192 5330 Chandran , B. 
193 5359 

Indira Devi, K. 
194 5365 

Jayasree, P. K. 
195 5374 Kumari Geetha, P. 
196 5387 

Leelakumari, N. B. 
197 5388 

Lingon , N. v. 
198 5397 

Marykutty , P. S. 
199 5400 

Muralikumar, K. 
200 5404 

Moly Abraham 
201 5405 

Mohanan Nair , D 
202 5411 

Meenakshi Amma, T. 
203 5417 

Nirmala , C. 
20+ 5421 Nandini, K. 
205 5437 

Pushkaran , P. 
206 5462 Sudhakumari, P. 
207 5483 

Titus 
208 5485 Thankamma, P.S 
209 5486 

Thaju Beegum , B.M. 
210 5495 

Udayanan Nair, K. 
211 5497 

Ummer , K. A. 
212 5504 

Rao, D S. 
213 551 

Sanalkumar, B. 
214 

Sukumaran Nair 
215 5518 

Sethulekshmy, G 
216 5527 

Sujatha Devi , S. 
217 5531 Sunny Varkey 
218 5569 Sarada, K. 
29 5575 

Subramania Iyer, N. 
220 5581 Sasidharan , N. 
221 5592 

Vasudevan Nair, R. 
222 5593 

Valsalakumari, K. S. 
223 5597 Vijayaraj, D. 
224 5601 

Aisha Beevi , S. 
225 5602 

Bhavana, T. 
226 5607 

Mabel Franco , S. 
227 5611 

Sundaresan , N. 
228 5613 

Vijayakun.aran Nair, G. 
229 5616 Vasudevan , K. 
230 5812 Abdu ! Salam , M. 
231 5809 Aji, P. Oommen 
232 . 

5813 Chandrika , K. 
233 5822 

Ccorge, P.V. 
231 5825 

Gopinathan Nair , M.K. 
235 5833 

Job , V.M. 
236 5835 Jose, P.D. 
237 5846 

Mohanakumaran, Nair, N. 
238 5848 Madhusoodhanan Pillai 
239 5856 

Nelson , J. 
240 5860 

Premavally , K , 
241 5888 

Surendran , K.G. 
242 5895 

Surendran , R. 
243 5903 Achamma, K. A. 
244 5904 

Aboobacker Kunju , s , 
245 5906 

Anandaswaroop , S. 
246 5910 Abubacker, O. 
247 5914 

Abdul Lathief,H. 
248 5943 Devadas, E. 
249 5947 

Daisy Jasmine, s . 
250 5961 Gopinathan , P. K. 
251 5979 Jayachandran , T.K. 
252 5980 Jayachandran , G. 
253 

5989 Joseph Cyril 
254 5999 

Jayachandran Nair, B. 
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Sl. No. Reg. No. Name 
255 5994 

Joy, D. 
256 5997 Krishnan Asari , N. 
257 6040 Sasikala Devi, B. 
258 6043 Shamsudeen , M. 
259 6120 Sathyamoorthy, S. 
260 6143 Thankamony Amma, L. 
261 

Ummerkoya, C.M. 
262 6158 Ushakumari, V. S. 
263 6176 Vijayakumar, M. 
264 6177 Vijayakumar,M.S. 
265 6193 Vijayakumaran Nair, B. 
266 6319 

Annis Chicko 
267 6347 Abdul Jaleel, A. 
268 6351 

Ashraf A.M. 
269 6366 Babu K. K. 
270 6368 Benny Koshy 
271 6373 

Balan Pillai, T. 
272 

Balakrishnan, v . 
273 6377 Balagangadharan , K. 
274 6378 Bahuleyan , V. 
275 6383 

Belsy Glory, R 
276 6399 Chandral khz, A. M. 
277 6400 Chandran , M. 
278 6424 Govindan Nair , T. N. 
279 6435 Gopinathan Nair, K. 
280 6.45 Gopi, c . 
281 6 92 Joseph , P.V. 
282 6495 Jacob , P. K. 
28 6557 

Leela , A. 
284 6594 Mohamad Riza, M. 
285 6596 Madhusoodhanan , K. 
286 6620 Mary, K.S. 
287 6632 Muthuswamy, V. 
288 6 33 Murukesan, S. 
289 6635 Mohanan Chettiar, M. 
290 6650 Natarajan , s . 
291 6663 Nirmala , G. 
292 6712 Latha, M. S. 
293 7004 Abdul Nujum , M. 
294 7014 Alex Mamachan 
195 

7021 Balasundaran , C. 
296 7061 , Indira Bai, N. 
297 7068 

Jayaprasad , P. 
298 7183 Sarala Devi, V. 
299 7255 Sasidharan , R. 
300 7260 Sulochana, s 
301 7269 Sodaran Philip 
302 7272 

Sajjadu Sahir, A. 
303 7279 Subhash , V. 
SC4 7280 

Saifudeen , A. R. 
$05 7293 Surendran , K. 
306 7295 Sulabha, K. C. 
307 7300 

Salih , M. 
308 7311 Tulaseedharan , V. K 
309 7314 Thulasidharan , K. 
310 7354 

Xavier, 
311 7355 

Zacharia Clement 
312 7359 Ajayakumar, K. 
313 7364 Abdul Basheer, A. 
314 7372 Aleyamma, K.T. 
315 7378 Badarudeen , M. 
316 7379 Bharathan ,P. 
317 7381 Balachandran , K. 
318 7401 Geethakumari, T. 
379 7418 Jayakumar, T. K. 


Sl. No. Reg. No. Name 
320 7420 Jayanthi Devi, R. 
321 7426 Joseph , R. 
322 7443 

Krishnan Nair, B. 
323 

Kabeer, M. 
324 7465 Mahamed Sheriff, T. A. 
325 7474 Noorjihan , E. 
326 7501 

Punchiri S ::m , S. 
327 7505 

Ayyappan Pillai, N. 
328 7582 Vijayamohanan Nair, S. 
329 7626 

Gopinathan Achary , A. N. 
330 7708 Sheeja , P. 
331 7982 Sreedharan, O. 
332 8004 Alby, S. 
333 8013 

Appukuttan Pillai, K. 
334 8028 Aravindakshan Nair, M. V. 
335 8031 

Alexander Vaidhian , P. A. 
336 8046 Bhaskaran Pillai, K. 
337 
338 8089 

Govinda Pillai , 
339 8100 

Subha Gepinadh 
340 8135 Jayaraj , B. 
341 8165 Labithakumari Amma, K. 
342 8185 

Madhuri, P. 
343 8199 

Mavoji , B. S. 
344 8204 

Mohanan Pillai, C. 
345 8207 Maniyan Pillai, K. 
346 8210 Mohana Kumar, K. 
347 8213 Mohana Kumar, J. 
348 8217 Mohamed Iqbal, A. 
349 8227 

Nusaiba Beevi, S. 
350 8261 Radhamma, C. 
351 8276 Rajan Sait, B. 
352 8277 Rajan , T. M. 
353 

Rema Devi, R. A .. 
354 8300 Rajamma, L. 
355 8301 Ravindran Nair , R. 
356 8316 Savithri Amma, D. 
357 8323 Sreedevi Amma, V. R. 
358 8327 Surendran Pillai , R. 
359 8330 

Syamala, B. 
360 8331 
361 8339 

Sasidharan , 
362 8349 

Sadasivan , T. D. 
363 8367 Sreedharan , A. 
364 8376 Shereefa Beevi, R. 
365 8406 

Sheeja , L. 
366 8407 Sudharaman , R. 
367 8408 Sarala Devi , J. P. 
368 8416 Suchethakumari Amma., C. 
369 8431 Unnikrishnan Nair, A. 
370 8438 Vanajakshi, G. 
371 8440 Vidyadoaran, V. 
372 9526 

Gopalakrishna Kaimal, P. G. 
373 9544 Krishnan Nair . N. 
374 9581 Sabu Alex 
375 9628 

Johney Kutty Samuel 
376 9633 John Mathai 
377 9676 

Rajagopalan, M. 
378 9681 Sreekumar, N. 
379 9686 Sivadasan, M.P. 
380 9750 Padmakumar, V. 
381 9754 Prabhakara Kurup, P. 
382 9797 Udayabhanu, T. R. 
383 980 Anney Joseph 
384 9810 Ralachandran , R. 


8287 
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Sl. No. Reg. No. Name 
385 931.1 Daicy Varghese 
386 9816 Gopakumar, N. 
387 9824 John Matew 
388 9825 John K. Sam 
389 9826 

Joseph Thomas 
390 9832 Muralecdharan Nair, G. 
391 9833 Muraleedharan Nair, K. R. 
392 9834 Mohan Thomas, T. 
393 9836 Mathew , A. J. 
394 9838 Naraya Pillai, J. 
395 9840 Ponnamma, C. K. 
396 9942 

Poanamma, V. P. 
397 98-15 Pannamma Abraham 
398 9847 Ramachand an , P. K. 
399 9848 Raiappan Ranther, S. 
400 9851 

Rathamony, C. 
401 

9852 Radhamoney , C. N. 
402 9855 Ramachandran Nair , G. 
403 9858 Rju , P. K. 
404 9868 Sarojini Amra, B. 
405 9870 Subramonia Iyer, R. 
406 9878 Th mas, M. T. 
407 

9884 Thomas, T. V. 
408 9885 Usha , K. 
409 9887 Varghese , P. V. 
410 9895 Vasudevan Pillai, T. K. 
411 9896 Vasanthi, D. 
412 9906 Appukuttan N.ir, K.G. 
413 9908 Beena Kumari, L. 
414 9918 Gopalakrishnan , R. 
415 9922 Haneefa Rawther , S. 
496 9925 Jameela , K. 
417 9927 James T. George 
418 9931 

Jacob Thomas 
419 9937 Lakshmikutty , K.R. 
420 9945 Omanakuttan Nair 
421 9953 

Ramakrishnan , V. 
422 9958 Radhamuni Amma, K. R. 
423 9963 Rajendran ,M.K. 

Radhakrishna Kurup , C. R. 
425 9968 Rahima Beevi, 1 . 
426 9972 Saraswathi Amma, G. 
127 9975 Sathiamma, P. 
428 9977 Sreedevi, K. 
429 9990 Usha, V. 
430 9991 Varughese James, A. 
431 9992 Viswanathabhattathiri, N. 
432 9995 Vasundhathy , L. 
433 9997 

Vijayan , K 
434 10301 Aleyamma, C. J. 
455 10005 

Ajith , C. 
436 10009 Bhanumathi Amma, T. K. 
437 10015 Daniel, M. 1. 
438 10016 

Lappen K. Eappen 
439 10023 Go inathan , C . G. 
440 10030 John, N. S. 
441 10032 Jayanth Varghese 
442 10033 Jaya Anna Thomas 
443 

Kunjachan , D. 
444 10045 Lalithamma,K. 
445 10046 Mathai A. M. 
446 

Marykutty, P. M. 
447 10050 Mhanan , C N. 
448 10051 Mercy Cheriyan 
449 1005 ; Noohu Kannu Rawtb K 


Sl. No. Reg. No. Name 
450 10056 Natarajan , P.R. 
451 10060 Podiyan , K. K. 
452 10075 Rajan , M. 
453 10079 Sankara Pillai, N. 
454 10080 Somade han Pillai, S. 
455 10082 Sankar, S. 
456 10087 Sherief Rawther , E. 
457 10093 Soubhagyavathi, A. V. 
458 10095 

Syndhya Antony 
459 10098 Satheebai, K. 
460 10101 Annamma Varghese 
461 

10103 Abraham , K. M. 
462 10106 Abraham , V.T. 
463 10108 Ananda Kumari, K , N. 
464 10109 Aravindakshan Nayar, P. R. 
465 10111 Balakrishnan Nair, T. P. 
466 10113 Baby , P. K. 
467 10117 

Balan Nair , K. G. 
468 10118 Bal C. J. 
469 10120 Chandrakumar, P. 
470 

10128 Kajara , R. P. 
471 10131 Joseph , P. K. 
472 10145 Mohanakumar, B. 
473 10150 Mariamma, A. 
474 10153 Prassannan , R. 
475 10154 Pushpangadan, K. 
476 10156 Prabhakaran , P.T. 
477 10159 Padmam , K. N. 
478 10163 Rajamma, K.N. 
479 10199 

Valsamma Joseph 
480 10192 

Venugopalan Potti , B. 
481 10193 Velapan, P. N. 
482 10194 

Varughese, M. 
483. 10197 Vijayarajan Pillai, K. 
484 10106 

Muhammed Aslain , P. A. 
485 10213 Sivanandan, N. R. 
486 10225 
487 10507 

Abdul Karim Sait, A. 
488 10509 

Anujan, K.K. 
489 10514 Arumughan , K. 
490 10516 Ajith Kumar, P. P. 
491 10517 Bahuleyan , P. D. 
492 10520 

Chandra enan T. K. 
493 10527 E win Mocido 
494 10530 

Geetha Devi, V. 
495 10540 Jyothikumari Ammal, C. 
496 10513 

Jayakumar, C. 
497 10546 

Jamalukutty, H. 
498 10549 Jayaram , N. K. 
499 10552 

Jamcela ,M. 
500 10554 

Kama akshi Amma, N. 
501 10556 

Karunakaran ,K. 
512 10559 

Kuttappan Nair , P.M. 
503 19566 

Letha Devi, R. 
504 10568 

Lalitha Bai, N. S. 
505 10571 

Mathai, T. 
506 10577 Mohammed Yoonus, M. 
507 10581 Maniamma, R. 
508 10588 

Padmakshy, A. K. 
509 10590 

Prabha Nair 
510 10591 

Param swaran Namboothiri, V. 
511 105 : 2 Pacmakumar, G. 
512 10593 

Padmakumari, E. N. 
513 10594 

Pinnappan , A. 
514 10601 

Abdul Latheef , A. 
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Sl. No. Reg . No. Name 


Sl. No. Reg. No. 


Name 


10902 


1 


10734 


515 

10602 Anil Kumar, N. 
516 10603 

Appukuttan Nair, B. 
517 10611 Abdul Razaqu , M. 
510 10614 Balachandran , P. P. 
519 10617 Balakrishnan , P. N. 
520 

10620 Paba, K. V. 
521 10631 Gangadharan , C. R. 
522 10633 Girija Devi, M. 
523 10639 Janardhana Kurup, V. 
524 10644 Jainamma Francis 
525 

10648 Komalavally Amma, G. 
526 10650 

Kassim , K. A 
527 10653 

Lekshmanan , C. K. 
528 10671 Prasannakumari, N. 
529 10675 Pavithran , K.K. 
530 10678 

Radhakrishnan, K. G. 
531 10687 Ravindran Nair , N. 
532 10690 

Ratnamma, J. 
533 10691 

Ramamoorthy, H. 
534 10694 

Rangaswamy, D. 
535 

10697 v Rajcev , T. R. 
536 10702 

Retnamma, P.M. 
537 10706 

Saramma Ninan 
538 10711 Sundaran , V. N.. 
539 10714 

Sathyanesan , P. K. 
540 10716 Sumadevi, V.D. 
541 10721 Sobhana, P. N. 
542 10726 Somanathan Nair, M. P. 
543 10732 

Sudha , B. 
544 

Sasikala , P.K. 
545 10737 

Suseela Kunjamma, S. 
546 10745 Scaria, C. A. 
547 10752 

Saramma Pbilip , P. 
548 10753 Suscela Devi, S. 
549 10754 Somanath , K.M. 
550 

10755 Shahjahan , K. B. 
551 10756 

Sreenivasan , K. 
552 10758 Shamsudeen , K.J. 
553 10760 

Sahadevan , V. 
554 10761 Sethumadhava Sarma, V. 
555 10763 Surendran , K. 
556 10764 

Sobhana, G. 
557 10766 

Sheppy, T.D. 
558 10772 Sr. Thresiamma, K. J. 
559 10774 Thankamma, V. M. 
560 10781 Usha Devi, K. B. 
561 10782 Vijayan , K. 
562 

1078 Vijayamma, M. 
563 10796 

Vasudeva Menon, B. 
564 10799 Viswakumar, M.K. 
565 10800 Valsala , K. G. 
566 10812 Beena Curia 
567 10820 Girijamma, J. 
568 

10836 Krishnankutty Pillai 
569 10837 Laila , E. 
570 10838 Lakshmanan , R. 
571 10841 

Mangalanandan , M. 
572 10851 Ponnamma, P. N. 
573 10852 Pushpakumari, B. 
574 10855 Rajeswari, D. 
575 10857 Ramesh , K. S. 
576 10860 Ramankutty, T. N. 
577 10864 Rathi, P. K. 
578 10870 Subramaniyan Unni, K. 
579 

10882 Sasidharan , T. S. 
G. 1347 /B 


580 10886 Vasantha Kumari G. 
581 10887 Vijayakumar, P. C. 
582 10895 Vasumathy , N. 
583 10899 Zeenath ,PA, 
584 

Abdul Khader Kunju , K.P 
585 10905 Alphonsa Kochuthresia, A. J. 
586 10911 AbdulRasheed , Y. 
587 10916 Balachandra Panicker, T. B. 
588 10926 Dasan , A. 
589 10931 Fathima Beevi, M.S. 
590 10932 Gopalakrishna Panicker. N. 
591 1093+ Gopalakrishna Kurup, V. 
592 10936 Gopinathan Pillai, N. 
593 10943 

Joseph , K. 
594 10947 Jawahar, M. P. 
595 10948 Jusanthoni, S. 
596 10953 

Kamalasanan , T. G. 
597 10956 Lethamma, V.D. 
598 10963 

Mohammed Najceb , A. 
599 10364 

Muraleedharan , S. 
600 10972 Mohanadas, B. 
601 10977 Nadeera Beevi, A. 
602 10978 Nasirudhin , K.M. 
603 10979 Omanakumari, K. L. 
604 10994 

Rajappan , V. K. 
605 10995 

Rajasree, S. 
606 11005 

Antony, M. O. 
607 11059 

Saradamma, V. 
608 11088 Satheendran, R. 
609 11177 Sidharthan , P. 
610 11201 

Adhukutty , A. 
611 12003 Abdul Salam , K. K. 
612 12007 Abdul Aziz , K. 
613 12013 Ambika Kumari, B. 
614 12014 

Aleyamma, C.C. 
615 12019 Balakrishnan Nair , K. N. 
616 12024 Baby Mathew 
617 12031 Chandrasekharan Nair, B. N. 
618 12039 

Chacko, A. 
619 12044 Eapen , A. M. 
620 12046 Francis George 
621 12052 Georgekutty, K.M. 
622 12062 Gopalan , C.M. 
623 12065 Harinadha Pillai, P. A. 
624 12081 Jagadeesh, S. 
625 12086 Joy Joseph 
626 12090 Kumar, D. P. 
627 12093 

Krishnankutty, T. R. 
628 12094 Krishnankutty, s. 
629 12107 

Sr. Leena, M. 
630 

12109 Sr. Lisbeth 
631 12113 Mary Paul 
632 12124 Mary, M. 
633 12134 Mohanadas, D. 
634 12141 Ouseph , P. K. 
635 12143 

Oommen , E. K. 
6 : 6 12149 Parameswaran Nair, P.K. 
637 12152 Paul, T.J. 
638 12155 Rajendran. N. P. 
639 12161 

Rajan , P. C. 
640 12165 Rajeswari, K. G 
641 12169 Radhamani,M. 
61? 

12178 Reghunath , N. 
613 12183 Rajamma Chacko , K. 
644 12187 

Ramla Hassan 
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762 16580 Prasannan, P. 
763 

16581 Prakasan, P.K. 
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931 20210 Radhakrishnan , V.R. 
932 20238 

Radha , K. 
933 

Sujatha, K. R. 
934 20317 

Sreedharan, V.P. 
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952 20413 Chandrasekharan , I. 
953 20424 

Joseph , T. A. 
954 20429 

Kamalamma B. 
955 20443 Omanamma, G. 
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992 20886 Sukumaran , T. V. 
993 20888 Satheesan, T. 
994 20890 Sudhakaran , T. R. 
995 20903 Antony , V. C. 
996 20906 Balakrishnan , E. 
997 20910 Bhaskaran P. 
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1215 24860 Moosakotta Naduthodi 
1216 24867 

Mariakutty, V. V. 
1217 24868 Mary Paul 
1218 24871 Mohan Josiah 
1219 24876 Moidu, M. 
1220 24882 

Nadikkutty, K.K. 
1221 

24896 Prasad, A. S. 
24913 Rajamn a , P. K. 

24917 Remesh , M.R. 
12249 24921 Ramakrishnan , K. P. 

24924 Rajamohan , C. 
24936 Sadanandan , K. C. 

24937 Snakaranarayana Menon , K. 
1228 

24938 Sudhakaran , K. P. : ) 
1229 24942 Shanmughan , P. P. 


Sl. No. Reg. No. 
1250 24943 Saffiya , P. 
1231 24947 Soman , O.N. 
1232 

Somaraj, J. 
1233 24964 Subhashchandran Pillai, S. 
1234 24970 Srcekumaran , S. 
1235 24980 Sathyadevan, K. 
1236 24984 Sreenivasankartha , K. V. 
1237 25510 Ahammed Kabeer , R. K. 
25544 

Chandrasekharan Pillai,N. 
1239 25609 

Mohammed Najeeb 
1240 25622 

Ouseph , N. C. 
1241 25626 

Padmavathy, P. 
1242 25638 

Radhamma, N. 
1243 25646 Radhakrishnan , C. 
1244 25660 Sathianadhan, K. 
1245 25674 Subramm niyan Karumarakkad : 
1246 25680 Sivadason , V. 
1247 25681 

Sreedharan , P. 
1248 25683 Sasidharan , E. M. 
1249 25701 

Sathis Kumar, B. R. 
1250 25704 

Ihrayil Gopalankutty 
1251 25711 

Thankamma, P.K 
1252 25748 Velayudh an Nair, C. 
25756 

Veerankutty , » . 
• 1254 

25764 Vedanarayani Ammal, P. N. 
1255 25771 Balasubramanian , P. 
1256 25776 

Narayanan Unny, p. 
1257 25777 Pathumma Beevi, R. K. 
1258 25774 Remadevi, P. 
1259 25779 Unnikrishnan , K. 
1260 25780 

Vijayalekshmy, c . 
1261 25782 

Buaskaran , K. 
1262 25785 

Mathew , M. C. 
1263 25786 

Narayanan , A.T. 
1264 25787 Rajan Kizhakkepurakkal 
1265 26519 

Ayyappan , M. K. 
26534 

Balan , M. P. 
1267 26540 Baburajan Pillai, A. 
1268 26560 Gangadharan, K 
1269 26585 Каn аni Bai, м . 
1270 26594 Kunjumman , M.C. 
1271 26602 Leelamm Joseph 
1272 26663 

Rudran Na-oboodiri, M. P. 
1273 26733 

Gracy, V. P. 
1274 26747 

Jacob , C. 
1275 26842 

Sethumadhavan , K. P. 
1276 26849 Sckharan , M. 
1277 26859 Sivaraman , K. 
1278 26867 Sreekumaran Namboodiri, T. 
1279 26870 

Santhakumary ,M. 
1280 26878 Thomas , M. A. 
1281 26882 

Thresia , P.D. 
1282 26891 

Ussain , M. P. 
1283 27023 

Abdul Razak , P. 
1284 27025 

Aboobacker, V. P. 
1285 27034 

Asokumar, P. V. 
1286 27042 Bhakthavalsalam , P. 
1287 27063 

Chacko, K. V. 
1288 27066 Chandran , P. 
1289 27024 Devarajan , K. 
1290 27081 

Elsamma, K.J. 
1291 27083 

Elsy , T.L. 
1292 27136 Kunhali, A.: 
1293 

27145 Lovely Jacob 
129+ 27163 Moidy, V.K. 


1366 


1222 
1223 


1225 
1226 
1227 


15 


Name 


1300 


30010 


1315 


Account Test (Lower) I Paper- (Contd.) 
Sl. No. Reg. No. Name 
1295 27169 

Mukundan , V. P. 
1296 27170 

Madhavan Nambiar , T. P. 
1297 27171 

Muhammed , T. M. 
1298 27180 

Muhamad Koya , M. 
1299 27184 Mohandas, P. V . 
27185 

Narayaniamma, P. M. 
1301 27192 Nithianandan , M. 
1302 

27193 Narayanan , P. C. 
1303 27197 

Pradeep Kumar , K. B. 
1304 27204 

Pradeep Kumar , K. 
1305 27255 Ravindran , V. 
1306 27258 Sreenivasan , C.P. 
1307 27259 Suresh Charles, C. G. 
1308 27267 Saraswathy , M. 
1309 

27281 -Sur sh , E. C. 
1310 27283 Sphy, P. Mathew 
1311 27286 Sadanandan , P.R. 
1312 27291 Sasidharan , D. M. 
1313 

27298 Sadanandan , K. 
314 27508 Balar), K. M. 

27511 Damodaran Nambissan , T 
1316 

: 27514 Jesy Thomas, K. 
1317 27548 Soubhigya Rani, r. s . 
1318 27595 Velayudhan , K. V. 
1319 27596 Vasu , N. 
1320 27597 Vijayan , V. 
1321 27614 

Anandan , P. 
1322 27621 Balan Nair , P. K. 
1323 27622 Bahuleyan , P.K 
1324 27637 Chandri, T. 
1325 27646 

Chanbeebi, S. A. 
1326 27651 Dharmarajan , E. 
1327 27658 

Gopalakrisknan , N. 
1328 27677 Karunan , P.K. 
1329 27679 Kuttan, K. 
1330 27697 Manoharan , P. 
1331 27700 Mohandas, N. 
1332 27753 Suresh , P . 
1333 27758 Subramanion , T. 
1334 27767 

Sudhamani, K. P. 
1335 27769 Sreedharan , T. 
1336 27794 Vesudevan , P. 
1337 27799 Valsala , P. 
1338 

Ayyappin , M. 
1339 28043 Bhaskaran Nair , N. 
1340 28060 Devadasan , D. K. 
1341 28102 Madhavin , M.P. 
1342 28105 Mohammed Koya, V. 
1343 28126 Prakasini, P. K. 
1344 28129 

Pushapangadan, A. K. 
1345 

umathikutty Amma, B. 
1346 28161 Sarada, P. 
1347 28167 Sundaran,M. 
1318 29177 

Sub adra , K. 
1349 28179 Suresan Peedikakandi 
1350 28205 Assain , A. 
1351 28209 

Abdul Shukkor, V. P. 
1352 28210 

Balachandran , V. 
1353 28228 Devanand , U.C. 
1354 28240 Janaki, P. M. 
1355 28279 Neena Raphael 
1356 28286 Prakasan , T. 
1357 28293 Raghavan Nair, P ,M. 
1358 28341 Unnimoyi, E. 
1359 29107 Kumaran , P. P. 
1360 29126. Mohammad , B. M. 


1392 


82. No. Reg. No. 
1361 29129 

Mukundan , T. 
1362 29133 

Mohandasan, K. P. 
1363 29187 

Radha , K. 
1364 29254 

Mohamad Manzoor, K. V. 
1365 29263 

Padmarajan , Y. 
1366 29286 Sankaran K.T. 
1367 29287 

Sobhanakumari, K. 
1368 29413 

Vijayan , K.T. 
1369 29417 

Vijayakurup, M. 
1370 

Balakrishnan, P.V. 
1371 30015 

Chandran , K. 
1372 30025 

Jayaram , P. 
1373 30039 

Krishnan Nampoori, T. P. 
1374 30056 Narayanan , T. 
1375 30079 Rosakutty, K.C. 
1376 30531 

Gopalakrishran Nair, N. 
1377 30541 Khalid , S. M. 
1378 30553 Mohan , N. 
1379 30564 

Poulose , P. 
1380 30572 Radhakrishnan , K. 
1381 30584 Sankarank tty, K. K. 
1382 30623 Kunju Maven , K.V. 
1383 30625 Nazce , P. H. 
1384 30640 Sivasankaran, C. 
1385 30660 Venugopalan , U. 
1386 30673 Valan , v . 
1387 31003 Asokan , c . 
1388 31004 Abraham , K.J. 
1389 31006 Abraham , K.J. 
1390 31011 Assankutty , M.P.R. 
1391 31015 Bhaskaran Nair, M.K. 

31016 Balan Nambiar , M. V. 
1393 31017 Bhaskaran , M.K. 
1394 31022 Balan , K. M , 
1395 31023 Balamani A. 
1396 31025 Balakrishnan , K. K. 

31030 Balakrishnan , K. 
1398 31031 

Bavuka , C. N. 
1399 30044 Damodaran , P.K. 
1400 31045 

Dominic, P.T. 
1401 31051 Francis, K.D. 
1402 31064 Gouri T.K. 
1403 

31065 Gopslan , V. 
1404 31070 Hentigen , T. 
1405 31071 Haridasan Nambiar , P.C. 
1406 31082 Janardanan Chalil 
1407 31085 

Kunhikrishnan , P. 
1408 31088 Krishna Kurup, M. 
1409 31090 Karthiyayini K.P. 
1410 31099 Karunakaran , P. 
1411 31118 

Nanu , P. 
1412 31120 Nanu , K. 
1413 31124 Ousepachan , P.C. 

31127 Padmanabhan , K. 
1415 31137 Pavithran , M.K. 
1416 31142 Pradeep Kunar, V.V. 
1417 3114+ 

Pavithran , M. 
1418 31145 

Purushothaman , K.K. 
1419 31146 Radha, M.K. 
1420 31147 Ravindran , K.V. 
1421 31148 Rajan , A. 
1422 31198 Valsan, K. 
1423 31245 Leela , c . 
1424 312.17 Lekshmanan , M. 
1425 31264 Parvathy, N.K. 
1426 31308 Bhaskaran, K. 


1397 


28007 


28160 


16 


32640 


1439 


32046 
32062 


32106 


Account Test ( L ) I Paper -- (Contd .) 
SI, No. Reg .No. Name 
1427 31328 Kanchanavally, U. 
1428 . 31380 Valsalan , UP. 
1429 31383 Vijayan, K.N. 
1430 31400 Yohannan , K.A. 
1431 31402 Snehaletha, c . 
1432 31403 Susheel , T.R. 
1433 32002 Abdulsalam , K.M. 
1434 32010 Ayammed , P.P. 
1435 32013 Abooty, K. 
1436 32018 Balan , A. 
1437 32027 Balakrishnan , M.V. 
1438 32033 

Balakrishnan , T. M. 
32040 

Chacko Kurian 
1440 32041 

Cirly Mohanan , K. 
1441 32043 Damodaran , A 
1442 32045 Dineshan , A. K 
1443 

Damodaran , V. 
1444 

Givindan , N. 
1445 32064 Haridasan , P.P. 
1446 32066 Haider, T.K. 
1447 32069 

Jarres, O.J. 
1448 32073 Jose, P.J. 
1449 32076 

Jeevarajan , K.E. 
1450 32081 Kunhappan Adiyedi 
1451 32100 Krishnan , P. 
1452 32103 

Kamalakshy, P. 
1453 32105 Kunhiraman , T. P. 
1454 

Krishnan , P.A.K. 
1455 32117 

Lakshmy, P. 
1456 32 120 

Lohithakshan , K 
1457 32133 Muralidasan, V.V. 
1458 32137 Muneera , T. 
1459 32149 Nandakumaran , K. 
1460 32153 Narayanan , A. 
1461 32161 Padmanabhan A. V. 
1462 32167 Parameswarankajanaya 
1463 32171 Paul, M.P. 
1464 32173 Padmini, P. 
1465 32177 Padmanabhan K.V. 
1466 32181 

Padmanabhan , M. 
1467 32185 Raveendran , N. 
1468 32193 Rajagopalan , T. K. 
1469 32196 Ramachandran , M.P. 
1470 32210 Radhamony . V.M. 
1471 32218 

Ramachandra Variar, E. 
1472 

32231 Sebastin Pothenpilly 
1473 32268 Sarogini, K. K. 
1474 32274 Unnikrishnan , C. 
1475 32291 Venugopalan. R. 
1476 32292 Vijayakumari, P. 
1477 32303 Anandan Nambiar, E. 
1478 32306 Baby Sudha , T. P. 
1479 32312 Indira, P. G. 
1480 32327 Mary , M.P. 
1481 

32329 Narayani, K. 
1482 32335 

Omana , C.V. 
1483 32337 Pavithran , K. 
1484 32340 Ravindranathan , K. 
1485 32341 

Retnamma, C. K. 
1486 32346 Raghavan , V. 
1487 32347 Rugmini, P. 
1438 32348 Ramadasan , KO. 
1489 32357 Susheela , M. M. 
1490 32368 

Savithri, c . 
1491 32371 Thankom , K. T. 
1492 32373 Vasuda, M. T. 
1493 

32601 Abdulsalam , C.K. 


Sl. No. Reg. No. Name 
1494 32606 Abdul Azeez , K. P. 
1495 32615 Bhaskaran , M. V. 
1496 32619 Bhaskaran , P. 
1497 32626 Bhaskaran , C.P. 
1498 32628 Becna Joseph, V. 
1499 32631 - Dh rmalekshiry, P. K. 
1500 32638 

Ebrahimkutty, P. 
1501 

Govindan Nambiar , P.T. 
1502 32742 

Gouri, V. 
1503 32648 Gopalan Thekkan 
1504 32654 Jayaprakash , K. 
1505 32668 Kunhikannan Nambiar , M. 
1506 32670 Kunhiraman, K. 
1507 32672 Kuriakose , V. S. 
1508 32680 Mathai P.M. 
1509 32685 Mukundan Nambiar, K. E. 
1510 32688 Muhammed Rasheed , K. 
1511 32706 Prabhavathy, K. V. 
: 512 32727 Ramachandran , P. V. 
1513 32728 Raghavan, M. K. 
151 32734 Sabastian , T.J. 
1515 32735 Sarkaran Namboodiri , S. N : 
1516 32737 Sarada , P. V. 
1517 32745 Sathiyanatlian Choran . 
1518 32747 Sivasankara Bhatt, K. 
1519 32748 Soumini, M. 
1520 32750 Shyamakrishnan , C. H. 
1521 32757 

Sadanandan , E. K. 
1522 32765 Vijayamma, p. G. 
1523 32778 Asharaf, A. 
1524 32783 Bhanumathy, V.T. 
1525 32788 Bhargavi, M.K. 
1526 32793 Balakrishnan Cheriyath 

32801 Chadran , M.N. 
1528 32820 

Jayarajan , C. H. 
1529 32836 Kamalakshy, V. V. 
1530 32839 Kunhiraman, c . 
1531 32867 Mu tafa ,MP 
1532 32868 Mohankumar , K. K. 
1533 32872 

Mohanan , V. 
1534 32881 Narayanan, c . 
1535 32903 Raghavan, V. 
1536 32906 Ramakrishnan , K. V. 
1537 32913 Sailaja , C. B. 
1538 32920 Sukumaran , M. K. 
1539 32924 Sreedharan , K. 
1540 32948 Unnikrishnan, C. P. 
1541 32952 Visalakshi Chengalathu 
1542 

33507 Balan Nair , K. 
1543 33510 Bhaskaran , K. 
1544 33511 Bhaskaran Nair , K. 
1545 33512 Balakrishna, K. 
1546 33530 Ibrahimkutty , A. 
1547 

Mohan , K. 
1548 33559 Mohammad Ashraf, K. K. 
1549 33560 Mukundan , M.K. 
1550 33583 Radhakrishnan , A. 
1551 33585 Rangayya Ballal, K. 
1552 33591 Somanadhan , V. D. 
1553 33592 Sankar, V. 
1554 33600 Sudhakaran , K. 
1555 33642 Mohanan , B. 
1556 33652 Narayanan Nair, A. 
1557 33668 Savithri, P. 
1558 33723 Narayanan ,M. 

33725 Padmanabhan , T. 


1527 


33551 


1559 


17 


(2 ) ACCOUNT TEST (LOWER ) —JI PAPER 
(Common test for Ministerial and Executive Staff 

ofK.S.E.B. - II PAPER ) 


1 


2076 


2825 


Kerala Financial Code Volumes I & II and 
Kerala Budget Manual Common Paper 

(With Books ) (Held on 28-6-1983) 
Sl. No. Reg . No. 

Name 
2010 Augustine, T. 
2 2014 

Ananthavalli , P. 
3 2021 Basheer, A. 

2023 Balachandran , V. K. 
5 2028 Bhanuvikraman Nair, K. 
6 2030 

Chandrodaya Panicker, G. 
7 2048 Jawahar, S. K. 
8 2067 Krishna Pillai, K. 
9 • 2068 Khadija Beevi, s. 
10 

Lolakumari, V. 
11 2078 Mohan, M. 
12 2086 Mohan , S. 
13 2093 Mathew M. Pothenangady 
14 2100 Muralidharan Nair, N. 
15 2123 Devadas, S. D. 
16 2127 Das, D. 
17 2129 Gladstone Williams, B. 
18 2146 

Jacob Mathew 
19 2152 Jerome, D. 
20 2166 Krishnan Nair 
21 2167 Lalithambika, V. 
22 2171 Lilakumari, S. S. 
23 2172 Latha , c . 
24 2179 Mohana Das, V. 
25 2181 Mohammed Nazeem , S. 
26 2182 Mohan Paul, P. 
27 2187 Mohanan Nair, A. M. 
28 2195 Nizar , A. 
29 2201 Narayanan, K. A. 
30 2208 Prabhakaran , M. 
31 2209 Presannakumari, T. 
32 2211 

Prasannakumar, V. 
33 2215 Premachandran Nair, S. R. 
34 

Pappan , L. 
35 2223 Prasannakumari, S. 
36 2226 Presennakumar, V. 
37 2227 Prakaskan , V. 
38 2231 Ravikumar, S. 
39 2256 Remamony, B. 
40 2262 Ramachandran Nair, S. 

2264 Ramakumar , E. 
42 2272 Ramachandran Pillai, S. 
43 2275 Raghuvaran Nair, G. 
44 2277 Rajamohanan Nair , C. 
45 2316 Rathish S. Nair 
46 2325 Rajasekharan Nair, N. 
47 2354 Sulochana Jasmine, Y. C. 
48 2356 Sophia Jamesecna, Y. C. 
49 2367 Sasidharan Nair, G. 
50 2372 Suresh , R. 
51 2375 Sankarankutty Nair, T. 
52 2376 Sankaralingam Chettiar, S. 
53 

Sugunakumar, B. 
54 2386 Sameera Beegam , A. 
55 2388 Santhakumari, V. 
56 2603 Sr. AngelMary 
57 2615 Gopalakrishna Nair, C. 
58 

Krishna Pilla , P. 


Sl . No. Reg. No. Name 
59 2625 Mridula , D. 
60 

2627 Madusudhanan Nair, K. 
61 2631 Padmini, U. J. 
62 2639 Rithamma Jose , K. 
63 2642 Ramakumar, R. 
64 2645 Rajappan Nair, S. 
65 2646 Sanalkurar, L 
66 2653 Surendran Pillai, P. T. 
67 2654 Sreekumar, R. 
68 2658 Shylaja Devi, B 
69 2663 Syamakumari, K. 
70 

2664 Saheeda Beevi, S. 
71 2667 

Thankamani, M. K. 
72 2681 Vijayakumar, K. 
73 2703 Ananda rally Amma, L. 
74 2755 Jalajakuinari, G M. 
75 2786 Lalitha , R. 
76 2796 

Mathew V. John 
77 2816 Narayanan Élayathu, K. N. 
78 

2819 Nazimudeen , M. 
79 

Philomira Mathew 
80 2895 Shajahan . A 
81 2896 Sundari Bai, R 
82 2912 Kuttan Pillai, P. 
83 2917 Kumari Girija , D. 
84 

2922 Lily Bai, s. 
85 2972 Nafeesa Beevi, P 
86 2993 

Rajagopalan , P. N. 
87 3025 Ravindran Nair, P. 
88 3028 Sankara Pillai, C. 
89 3030 Subhapramcela , J. 
90 3031 Sarika, D. 
91 3071 Sudha Devi, R. 
92 3072 Sasikumar, P. G. 
93 3076 Venugopalan , T. 
94 3088 Vinod Kumar , G. 
95 3204 Abdul Khafoor, S. 
96 3214 

Chrispin Das, D. S. 
97 3235 Jayakumari, G. S. 
98 3276 Meenakshy , s . 
99 3280 Nazeem Beegum , P. 
100 3287 Prameela Devi, K. R. 
101 3288 Palayyan , K. 
102 3292 Paneer Kai Perumal, N. 
103 3316 Sujatha, D. 
104 3359 Sreedharan Nair , S. 
105 3362 

Thresial, P. 
106 3364 Thulasi Das, V. G. 
107 3370 Vincent, P. 
108 3382 Vijayan , s. 
109 3383 Venugopalan Nair, K , G. 
110 3388 Vasanthakmary , P. 
111 3391 Vasanthakuniary Amma, M. 
112 3392 Velayudhan, N. 
113 3400 Raveenaran Nair, M. 
114 3402 Rajan , I.. 
115 3416 Shajiram , s 
116 3422 Sasikumar, V. 
117 3470 Suscela , P. v . 
118 3483 Shçela R Thyagaraj 
119 3492 Sathyapalan , S. 
120 3498 Sreeku, aran Nair, K. 
121 3499 Sreelakumari, K. P. 
122 3519 Thajudeen Kunju Lebha, S. 
123 3548 Vijayan Nair , A. 
124 3563 Vijayalekshmi, D. 
125 3569 Vijayakumari, P. 
126 3578 Vikraman Nair, R. 


2218 


2377 


2618 


18 


133 


134 


4183 


3964 
3967 


Account Test ( L ) II Paper- (Contd.) . 
Sl. No. Reg. No. Name 
127 3590 Vijayakumaran , K. G. 
128 3616 

Sreclatha , T.K. 
129 3631 Sreemurugan , G. 
130 3640 Sreekantan Nair, N. 
131 3642 Sivan , U. 
132 3659 Sundaresan, M. 

3669 Sethumohanan Nair, S 
3672 

Sreedevi, D. 
135 3678 Sam David , P. 
136 3695 Sulekha, P.J. 
137 3804 AbdulNazar , N. I. 
138 3809 Ayyappa Das, M. 
139 3811 AbdulRahiman , V. P. 
140 3812 Alice Abrahm 
141 3845 Berthalomenal, s. 
142 3856 Devanandan, P. K. 
143 3868 Geevarghese, C. 
144 3875 Gopinathan , V.R. 
145 3887 Hema Kumari, M. 
146 3895 

Indira, P. 
147 3912 Jayakumar, P. 
148 3919 Karunakaran , M. 
149 3921 Krishnan Potli, R. 
150 3925 Karthyayani Amma, B. 
151 3928 Krishnarajan , V. V. 
152 3933 Krishnamoorthy , K. L. 
153 3937 Karmala , T. 
154 3938 Kamalamma, S. 
155 

Mony, K. 
156 

Mahaboob , G. J. 
157 3969 Mohamed Aboobaker, M. 
158 3970 

MargaretSaleelam Engel, T. M. 
159 3974 Mary Joseph, K. 
160 3977 Mary , G. 
161 3981 Mary Shirley 
162 3986 

Mary Titus 
163 3991 Mohana Kumaran Nair , S. 
164 3997 Natarajan, R. 
165 3999 Narendran Pillai, T. 
166 4001 Narayanan Nair, R. 
167 4002 Nesan , I. 
168 4008 Preman , K. 
169 4010 Prabha, K. P. 
170 4021 Padmanabha lyer , N. 
171 4026 Purushothaman Nair, G. 
172 4032 Radhamma, D. 
173 4037 Raicbal, K. 
174 4038 

Rajappan , P. 
175 4041 Ravikumar, K 
176 4042 Ramachandran , K. 
177 4044 

Radhakumari, S. K. 
178 4053 Remakanthan , N. 
179 4059 Rajsekhar . M. 
180 -1073 Rajugopalan Nair, P. 
181 4083 Sreekumaran Nair , R. 
182 4086 

Sasidharan Nair , S. 
183 4090 Syamkumar, K. 
18+ 4094 

Shahul Hameed , P. 
185 4104 

Sivabalan , C. 
186 4108 Suresh Kumar, V. 
187 4110 Sidhardhan , N. 
188 4119 Sudhakaran , N. 
189 4124 Sh «cla Cecily Mathew 
190 4127 Sunny Thomas 
191 4143 Saraswathi Ammal, K 


Sl. No. Reg. No. 

Name 
192 4148 Shcela , D. 
193 4155 Santhakumari, R. 
194 4165 Subramanian , H. 
195 4167 Saifudeen . T. 
196 4171 Santhakurai, V. S. 
197 4173 Thomas, M. P 
198 4176 Jaikrishna I e.vari 
199 4179 Thresiamma, G. 
200 

Venugopal, P. D. 
201 4186 

Valsala , J. S. 
202 4195 Vimala , K. 
203 4199 

Vijayakumar, S. 
204 4204 Krishnambal, v . 
205 4205 Santhasakku Bai, S. 
206 4206 Titus, c . 
207 4210 

Wilfred , V.S. 
208 4304 Ajayakumar, A. 
209 4306 Ajayakumar, M. D. 
210 4327 Divakaran, N 
211 4329 Elizabeth K. Syriac 
212 4337 Girija Vallabhan 
213 4340 Indu, G. 
214 4344 Jacintha , P.J. 
215 4345 Jayapalan , .s. 
216 4384 

Remadevi, K. 
217 4387 Remani Bai, 4 . 
218 4403 Rita , V. 
219 4410 

Sudha, T.R. 
220 4413 

Saraswathy Amma, T. 
221 4477 Varghese , A. 
222 4483 Vimalakumari, P. 
223 4486 Vamadevan, C. 
224 4497 Vijayan Nair , P. R. 
225 4507 Narayanan , v . 
226 4511 Parvathy, s. 
227 4519 

Ravindran , J. 
228 4549 

Sathiadasan, D. 
229 4559 

Suresh Babu, C. 
230 4565 Sasankan , P. 
231 4575 

Sadasivan Chettiar, S. 
232 4594 

Thomas George 
233 4599 Vijayakumari, C. 
234 4616 

Santhakumary , A. 
235 4635 

Pradeep Kumar, G 
236 4805 

Albert, J : 
237 4826 Anu Mathew 
258 4833 Babu, K.J. 
239 4845 Clenient, S. K. 
240 4850 Chandralekha, N. 
241 4875 

George Varughese 
242 4878 Girija Kumari, v . 
243 4886 

Harihara Iyer, S. 
244 4912 Joseph V. Maliyakkal 
245 4931 Lawrence, W. L. 
246 5027 Radhavany, P. 
247 5028 Radhakrishnan Nair , R. 
248 5040 Rabila Becvi, H. 
249 5044 Raghunathan , c . 
250 5049 

Ramachandran Nair, T. R. 
251 5052 Remesn Das , A. 
252 5054 Revik imar, B 
253 5056 Ravindran Nair, K. 
254 5062 Ramakumar, v . 
255 5079 Sadanandan, G. 
256 5086 Sasidharan , K. 
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Name 


5597 
5602 
5607 
5611 
5613 
5824 
5828 
5848 
5855 
3856 
5860 
5922 
5961 
5965 
5980 
5990 
5996 


5997 


Account Test (L ) II Paper-- Contd.) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
257 5120 Santha , S. 
258 5129 Subramonian Potty , V. 
259 5133 Surendran , M. 
260 5142 Sreenivasan , S. D. 
261 5148 

Svaraman , L. 
262 5151 Selvanesan , T. 
263 5152 Sukesini, I. G. 
264 5153 Suhurvardeen , C. K. 
265 

5155 Susan Varghese 
266 5157 Sukumara Panicker, A. 
267 5165 Syamala , K. 
268 5178 Satheesh Kumar, M. 
269 5179 

Suchetha Kumary, S. 
270 5195 

Usha Varghese 
271 5196 

Unnikrishnan Nair , S. 
272 5197 Uma Maheswari, É . 
273 5202 

Jacob, J. 
274 5203 Kasthoori, v . 
275 5204 Mohanakumar, D. 
276 5206 

Patricia Nettar 
277 5208 Vijayalekshmi, A. 
278 5307 Ayyappan, A 
279 5309 

Anil Kumar, M. R. 
280 531+ Ambika Kumari, V. 
281 5329 

Chandra Pillai, K. 
282 5354 Hassan Kannu , A. 
283 5357 Issac V. J. 
284 5358 Induchoodan , P. 
285 5359 

Indira Devi, K. 
286 5364 

Jameela Beevi, M. 
287 5365 

Jayasree, P.K 
288 5366 Janova Decruz, C. 
289 5374 KumariGeetha , P. 
290 5387 Leela Kumari, N. B. 
291 5388 

Lingen , N. V 
292 5390 Lalithamma, T. R. 
293 5397 

Marykutty , P. S. 
294 5400 Murali Kumar, K. 
295 5404 Moly Abraham 
296 5417 Nirmala , C. 
297 5425 

Neelakanta Sarma, N. 
298 5431 

Pushpa Bai, H. 
299 5436 

Podiamma, A. 
300 5437 Pushkaran , P. 
301 5440 Padmakumari, C.K. 
302 5453 

Raju , S. 
2 303 

5454 

Raveendran , s . 
304 5470 

Sukumaran, s . 
305 5472 

Sheriff, s . 
306 5511 Radhakrishnan , G. 
307 5514 Santhakumari, L. 
308 5518 Sethulekshmy, G. 
309 5520 Sulochana, B. 
310 5523 Sasidharan Nair, P. 
311 5525 

Saraswathykutty , R. 
312 5535 Sreedharan, V. K. 
313 5541 Sarfrajkhan , R. 
314 5558 Soman Nair , S. 
315 5575 Subramonia Iyer, N. 
316 5576 Soman , K , 
317 580 Siyathano, G. 
318 5581 Sasidharan , N. 
319 5586 Venu , H. 
320 5592 Vasudevan Nair , R. 
321 5593 Valsala Kumari, K. S. 


322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
38.1 
385 
386 


6010 
6040 
6063 
6065 
6071 
6082 
6088 
6118 
6120 
6133 
6148 
6161 
6175 
6301 
6302 
6313 
6319 
6328 
6347 
6360 
6377 
6390 
6349 


Vijayaraj , D. 
Bhavana, T. 
Mabel Fraco , S. 
Sundaresan , N. 
Vijayakumaran Nair, G. 
Georg J. 
Girija , B. 
Madhusoodhanan Pillai 
Noushad Sait, H. A. 
Nelson , J. 
Premavally, K. 
Asokakumar, G. 
Gopinathan , P.K. 
Gopinathan , s . 
Jayachandran , G. 
Jayachandran Nair, G. 
Joy, V. V. 
Krishnan Asari, N. 
Ramachandran , B. 
Sasikala Devi, B. 
Seethalekshmi Amma, K. R. 
Syama Prasad, M. S. 
Sudhakaran , B. 
Sreekantan Nair , K. 
Sathya Prasad, A. V. 
Sethukutty Amma, P. 
Sathyamoorthy, s . 
Sivabalan , K. 
Th =rkaraj, c . 
Vanajam , G. 
Vijayakumar, B. 
Ammin kutty, J. 
Anandavally, o . 
Appukuttan , M. 
Annie Chacko 
Aleyamma, K. G. 
Abdul Jaleel, A. 
Baburaj, G. 
Balagangadharan , K. 
Chandran Pillai, R. 
Chandralekha , A.M. 
Hariprasad, L. 
Haleema Beevi, M. 
Jalaja Devi, M. C. 
Jayakumar, c . v . 
Joseph , P. V. 
Jacob , P. K. 
Lakshmanan Nadar, J. 
Lilly Bai, L. 
Lalitbakumari, P. 
Mariam Susan , A. D. 
Mary , K. S. 
Muraleedharan , K. 
Lalitha, L. 
Latha, M.S. 
Sabia Ammal, B. 
Sylaja, K. 
Visalakshy, K. 
Lalithambika , s. 
Asokan , T. K 
Aloysius, A. 
Madhavan Unnithan , K. 
A. Nafisa Beevi 
Sadanandan Pillai, D. 
Saraladevi, V. 


6452 


6456 
6473 
6474 
6492 
6495 
6552 
6567 
6573 
6611 
6620 
6623 
6711 
6712 
6727 
6729 
6738 
6740 
7007 
7017 
7102 
7118 
7170 
7183 
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Sl. No. Reg. No. 


Name 


452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
46+ 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 


9953 


7593 


475 


7791 


337 7190 
388 7191 
339 7237 
390 7239 
391 7279 
392 7359 
393 7372 
394 7374 
395 7380 
396 7383 
397 7397 
398 7413 
399 7431 
400 7432 
401 7439 
402 7443 
403 7563 
404 7552 
405 7562 
406 7564 
407 
408 7605 
409 7614 
410 7708 
+11 7723 
412 7781 
413 
414 7793 
415 7863 
416 7865 
417 7925 
418 7931 
419 7942 
420 7964 
421 7990 
422 8007 
423 8018 
424 8028 
425 8029 
426 8031 
427 8097 
428 8117 
+29 8127 
430 8129 
431 8131 
+32 8135 
433 8157 
434 8181 
435 8216 
436 8217 
437 8241 
438 8264 
439 8265 
440 8280 
4 + 1 

8283 

8295 
443 8300 
414 8307 

4-15 8314 
X 446 8341 
447 

8345 
449 8348 
450 8356 
451 8421 


Sivadasan Nair, A. 
Srecvalsan Nair , M. 
Sherly , K. L. 
Sreeraman Nair, S. 
Subhash , V. 
Ajayakumar, K. 
Aleyamma, K. T. 
Abraham , C. T. 
Balasundaran , V. K. 
Bahuleyan Pillai, K. 
Elgins, A. 
Geetha, M. 
Jose , C.K. 
James Daniel 
Kuttappan , P. 
Krishnan Nair, B. 
Anandakrishna Pillai, T.J. 
Ramakrishna Pillai, N. 
Sethu , S. 
Sarasan , s . 
Vijayakumaran , G. 
Aravindakshan Achari, S. 
Baby ,G. 
Sheeja , P. 
Sivarajan , K. 
Vijaya umar ,R. 
Vijayalekshmi Amma, P. 
Vasudeva, c . 
Koshy , M.G. 
Krishnan Achari, N. 
John , P. T. 
Kunjappan , K. 
Prasannakumari, J. 
Ramachandran , P. 
Sundaresan , R. 
Abdia Muthu , R. 
Alexanderina Mendez 
Aravindakshan Nair , M. V. 
Achiamma, V. K. 
Alexander Vaidhian , P. A. 
Gilbert Mal Surendra, A. 
Ibrahimkutty , A. 
Jayasree , T. R. 
Jacob Muthalaly , P. 
James , A. 
Jayaraj, B. 
Krishna Kumari, T. 
Madhavan, R. 
Murugamma, R. 
Mohamed Iqbal, A. 
Purushothaman Nair, G. 
Ramani Bhai, P. B. 
Rajamohan Nair , S. 
Radhamony, P. 
Rajasekharan Nair , P. P. 
Rajendran Nair , V. R. 
Rajamma, P. 
Saradamma, M. 
Sarojini Amma, S. 
Sreekumar, N. 
Smasundaran , C.K. 
Sheeba, A. K. 
Sainabha Kunju , K. 
Sobhanabai Amma, S. 
Suma, D.J.. 


476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 


9618 Dharmapala Paniker, N. 
9622 

Geetha, J. 
9644 Lilykutty ,K. 
9681 Sreekumar, N. 
9723 George Philip 
9833 

Muraleedharan Nair, K. R. 
9840 Ponnamma, C.K. 
9861 Saraswathy Amma, L. 
9868 Sarojini Amma, B. 
9885 

Usha , K. 
9895 

Vasudevan Pillai, T. K. 
9897 Vijayan , P. 
9908 Beera Kumari, L. 
9937 Lakshmikutty, K. R. 

Romak ishnan , V. 
9959 Radhakrishnan , N. 
9962 Ramachandran , K.N. 
9965 

Radhakrishna Kurup, C.R. 
9967 Radhamony K. R. 
9972 Sarasw thy Amma, G. 
9977 

Srecdevi, K. 
9092 

Viswanatha Bhattathiri, N. 
10009 

Bhanumathi Amma, T. K. 
10035 

Jyothirmayi Devi,M. 
10045 

Lalithamma, K. 
10051 

Mercy Cherian 
10056 

Natarajan , P.R. 
10098 

Sathee Bai, K. 
10109 

Aravindakshan Nayar, P.R. 
10116 Bhaskaran , P. 
10118 Babu, C. j. 
10128 Kajara, K.P. 
10141 

Kesavan, V. K. 
10145 

Mohanakumar, B. 
10151 

Narayana Kurup , M.G. 
10153 Prasannan , R. 
10161 

Rachel Amma, K. P. 
10507 

Abdul Karim Sait, A. 
10516 

Ajithkumar , P. P. 
10552 Jameela ,M. 
10566 

Letha Devi, R. 
10567 

Lekshmikutty, K. 
10586 Narayana Swami, M. 
10597 

Prasannan , K. P. 
10615 

Balachandran , K. 
10620 Babu , K. V. 
10622 

Chandrar.gadan , V.M. 
10629 

( corgekutiy , A. J. 
10635 

Haridasan , M. 
10646 

Kanakan , A. M. 
10649 

Karthikayan C.V. 
10671 Prasannakumari, N. 
10703 

Ramanan , M. 
10707 

Saradamma, B. 
10708 

Sukumaran , K.M. 
10711 Sundaran , V. N. 
10714 

S.thyan san, P. K. 
10755 

Shajah in , K.B. 
10756 

Sreenivasan , K. 
10788 

Vijayan , R. 
10799 Viswakumar, M. K. 
10857 Remesh , K.S. 
10882 

Sasidharan, T. S. 
10895 Vasumathy , N. 
10914 

Abdul Salam , A. G. 
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Sl. No. Reg. No. Name 
517 10945 Jagan Babu, A. K. 
518 10968 

Mohamed Aslam , A. 
519 

Pavithran , R. 
520 11016 Havaji, C. K. 
521 11043 Revama, P.S. 
522 11138 Maniyappan, V. 
523 11162 Sethukumari, R. 
524 11177 Sidharthan , P. 
525 11190 Venugopal, N. 
526 11247 Zacharia P.T. 
527 12003 Abdul Salam , K.K. 
528 12025 Bharathan , C. K. 
529 12027 Chandrikamma, K. V. 
530 12047 Francis Parayil 
531 12053 Gopalan , T. P. 
532 12072 

James, K.M. 
533 12082 Jameela Bcevi, K. A. 
534 12085 Jose , T.J. 
535 12086 Joy Joseph 
536 12093 Krishnankutty , T. R. 
537 12134 Mohanadas, D. 
538 12162 Radhakrishnakumar , C. D. 
539 12167 Ramakrishna Pillai, M. 
540 12191 Salim , N. N. 
541 12199 Saradamma, K. 
542 12212 Abraham , P. J. 
543 1.223 

Bridget Thomas Manjooran 
544 12227 Chandramohanan Nair, K. S. 
545 12233 Chandrasekharan Nair, K. K. 
546 12237 Chellamma, K. A. 
547 12239 Chacko, K. c . 
548 12242 Chandrasekharan Nair, P. 
549 12.45 Damodaran , A. N. 
550 12264 Gopinathan, P.K. 
551 12282 Jamcela , 1. P. 
552 12288 Joseph, N. J. 
553 1229 Jacob M P. 
554 12295 Kamalamma, P.K. 
555 12298 Kuriakosc , K.M. 
556 12312 Mary , V. S. 
557 12313 Muraleedbaran Nair , K. K. 
558 12319 Mathew , P.K. 
559 12334 Narayana lyer, H. 
560 12335 Narayana Paniker, P. N. 
561 12336 Omana, A. 
562 12339 Philip Mathew 
563 12352 Radhakrishna Pillai, A.N. 
564 12359 Raghavan , K.K. 
565 12362 Rajan , M.N. 
566 12363 Radhakrishna Panicker, P. R. 
567 12370 Rajcev, V. John 
568 12371 Sasikumar, D. 
569 12372 Sugathan, A. R. 
570 12373 Sadananda Shenoy, P. R. 
571 12377 Sukumaran Nair, P.G. 
572 12378 Saloni Cherian 
573 12382 

Sr. Sarala , M. 
574 12385 Sujatha , M. N. 
575 12400 Subrendran, P. V. 
576 12416 Sre kumar , T. K. 
577 12436 Salim , T. H 
578 12440 Santhammal, D. 
579 12453 Syamala Kumary , B. 
580 12454 Sona Varma, N. 
581 12-66 Tomichan , K. I. 


Sl. No. Reg. No. Name 
582 12480 

Thomas John 
583 12483 Thresiamma, P. V. 
584 12488 Venugopala Naik, N. 
585 12495 Vijayakumaran Nair , M. R. 
586 12499 Vijayamma K K. 
587 12517 George, V.V. 
588 12519 

C C Jacob 
589 12528 Joseph,P. 
590 12533 Kuriakose , P. 
591 12545 

Rajappan, A. K. 
592 12561 Salavudin 
593 12565 Somadasan , K. N 
591 12578 Varghese , T. U. 
595 12593 Valsala Money, K. G 
596 12595 Valsammal, L. 
597 1260+ 

Annamma, A.S. 
598 12616 Balachandran Nair . N S. 
599 12619 Chandrasekharan Nair, N. 
600 12628 Gopalan K. C. 
601 12671 Sebastian C. I. 
602 12682 Sunny Paul 
603 12686 Sanil, K R. 
60+ 12705 Annamma , K.I. 
605 12713 Biju Ben 
606 12742 Kuruvilla Kurian 
607 12752 Nabeesa Bcevi, M. M. 
608 1280 Agnes Mathew 
609 12829 Emmanuel, K. V. 
610 12844 Haleelu Rahiman , K. S. 
611 12848 Jaick Joseph 
622 12855 John Mammen 
613 12856 Joseph, A. V. 
614 12858 Jacob Thomas 
615 12860 Joseph , P. . 
616 12864 

Joseph , K. K. 
617 12865 Jose Kurian , G. 
618 12892 Mohanan Nair , E. P. 
619 12894 Mariamma T. K. 
620 12895 Mangalam , C. R. 
621 14003 Abdul Jabbar, P. K. 
622 14137 Vijayan , R. 
6.3 14606 Alexander M. Vetton . 
624 14616 Chacko . P. V. 
625 14624 Gopi C. E. 
626 14667 Mathai, K.C. 
627 14677 Padmanabhan Nair , P 
628 14703 Abdul Razack , C. P. 
629 14704 Ajithakumar, P. R. 
630 14733 Harilakshmy, D. Nair 
631 14762 Marykutty , E. Mathew 
632 14792 Santhamma, A. K. 
633 14801 Anas, M. 
63+ 14802 Aleyamma , P.J. 
635 14809 Annakutty , M. M. 
636 1.4812 Baby, T. K. 
637 14838 Sivasankaran Nair, N. R , 
638 14839 Santhakumari Amina, K.G. 
639 14852 Sreedharan , P. C. 
640 14861 Sebastian , K. K. 
641 1-4876 Valsan , N. 
642 

1-7479 Varadan Nair, K. S. 
643 14895 Valsamma, r.v. 
64+ 14905 

Ammini, N. A. 
645 1-1984 Sreedevi, K. S. 
646 15009 

Gopi, O P. 
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Sl. No. Reg.No. 

Name 
647 15023 Ramachandran , T. R. 
648 15034 Vasudevan , E. P. 
649 16007 Bose , C.K. 
650 16016 Damodaran Nair , M. K. 
651 16039 

Luka , T. M. 
652 16120 Gopalan K. N. 
653 16142 Mathew , T. K. 
654 16154 Sukumaran Nair, K , 
655 16501 

Abraham , TP. 
656 16506 Annie Antony, C. X. 
657 16534 

George Jose 
658 16536 Gopalan , K 
659 16542 

Issac. T. c . 
660 16551 Kamalam , T. 
661 16552 Kanakangi, P. S. 
662 

16556 Kimtile Korreya 
663 16568 Muraleedharan , N. M. 
664 16573 Nirmala , T. K 
665 16580 Prasannan . P. 
666 16581 Prakasan, P. K. 
667 16588 Rajeswari, B. P. 
668 16591 

Rajagopal, A. N. 
669 16618 Baru , P. B. 
670 16646 Prabha, K. 
671 1 € 659 Thomas, A. J. 
672 16662 

Sagari, V. V. 
673 16675 Sukumaran 
674 16683 Thresia , T. P. 
675 16685 

Thomas, K. M. 
676 16686 Thomas , C. A. 
677 16690 Varghese, T. M. 
678 16708 

Hari, M.M. 
679 16710 Joy, P. K. 
680 16716 

Kurian George 
681 16730 Muraleedharan , E. S. 
682 16736 

Paul George, N. 
683 16739 Physi, P. S.T. 
684 16766 

Sabu, A. K. 
685 16774 

Sebastian Joseph 
686 16786 Santha , K.A. 
687 16788 

Thyagarajan , M.P. 
688 16790 Thresiamma, Thomas 
689 16798 Vijayan , C. 

16818 Dharmarajan , K. K. 
691 * 16824 Gopinathan , R. 
692 16832 Joseph , A.J. 
693 16836 Krishnakumar , K. 
694 16848 Muraleedhara Menon , C. N. 
695 16863 Padmakumari, P. 
696 16876 

Santha , K.K. 
697 16893 Skaria , P. M. 
698 16899 Thethu , A. K. 
699 16903 Varghese, M. C. 
700 16913 Lalakrishnan , P. A. 
701 16921 Chellappa: , É . K. 
702 16931 Gregory ,M. C. 
703 16938 Ivy Jacob 
704 16945 Krishnan Nair, P. M. 
705 16955 

Mary, K. S. 
706 16962 Narayana Pisharadi, R. 
707 16970 Parthan , P. K. 
708 16977 Radha, V. B. 
709 16988 Srecdevi, R. 
710 16993 Unnikrishnan , c . 
711 16999 Velayudhan , P. P. 


Sl. No. Reg . No. Name 
712 17004 

Annamma, C. P. 
713 

17010 Annic Joseph 
714 17011 Annie, c . v . 
715 17022 Girish Kumar 
716 17056 Parameswaran Nair, M. S. 
717 17073 Souru , M. V. 
718 17131 

George, P.T. 
719 

Gopinathan , V. S. 
720 17142 Jessy Gervasis 
721 17146 

Joseph Hertis 
722 17148 Jopen , . A. 
723 17177 Narayanan , T. P. 
724 17179 Narayanan Nair, M. R. 
725 17196 

Remani C. K 
726 17211 

Grace George 
727 17237 

Jennet, T.J. 
728 17254 Khadijabi, P. B. 
729 17267 Lonappan, D. 
730 17274 Muraleedharan , M K. 
731 17284 

Marykutty, T. 
732 17311 Shamsuddin , P. V. 
733 17317 Savithri , M. K. 
734 17327 Somasundaran Pillai, V. K. 
735 

Soman , V. R. 
736 17335 

Ummar,M. A. 
737 17340 Vasu , P. N. 
738 17348 

Yoyal key, E. 
739 17428 Raju Mani 
740 17483 Seyed Mohamed C. I. 
741 17499 Unnikrishnan Nair, N. 
742 17517 Annies , E. P. 
743 17539 

Elsy, K. P. 
744 17565 James, K. V. 
745 17588 M.Mattath | Annie , M. 
746 17596 Mary Thelma Rodriguez 
747 17649 

Shiela, K. V. 
748 17655 Thankachy, K. D. > 
749 17670 

Vijayalekshmi, N. P. 
750 17078 

William , P. J. 
751 17740 

Lalu Achamma Philip 
752 17771 

Paul, P. C. 
753 

17818 Chandrakala Bai, N. 
754 17819 Elsy , P.K. 
755 17898 Vinod , A. D. 
756 18104 Aisha, V.N. 
757 18106 Alexander , K.J. 
758 18130 Gopi P.K 
759 18133 

Gracy, N. A. 
760 18134 Jagadeese, N.V. 
761 18:41 Joshi, L. K. 
762 

Kumari Vimala , H. 
763 18159 

Lalithamma K. Punnoose 
764 18160 

Lucy , N. V. 
765 18165 

Mohamed Raffi, M. S. 
766 18166 Mohanan , K. B. 
767 18177 

Ouseph, C. 
768 18203 Sadanandan , K. P. 
769 18208 Sasıdharan , P.R. 
770 18209 

Sassy, T. G. 
771 18240 Varkey, K. K. 
772 18242 Vasanthakumary , P. 
773 18247 Venugo , alan , N. 
774 , 18255 

Vilasini. v . c . 
775 18268 

Antony, K. V. 
776 18274 Bhaskaran, O.K. 


690 


18157 
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Account Test (Lower ) II Paper -- (Contd.) 
Sl. No. Reg . No. Name 
777 18279 

Ealy , M. K 
778 18280 Ealy , K.A. 
779 18289 Jayasree, P. K. 
780 18292 

Jayan , C.C. 
781 18293 Jawahari Babu , V. K. 
782 18294 Kuriakose, P.K. 
783 18306 Mary , V.T. 
784 18308 

Mary, M.R. 
785 18310 Manikantadasan , V. D. 
786 18321 Ravindran Nair, K.G. 
787 18325 Shamsuddin , M.A. 
788 18333 Sasidhara Kaimal, K.N. 
789 18343 Thresiakutty, P. J. 
790 18350 Vinayan , N. 
791 18351 Yohannan , P. S. 
792 19012 Chakkappan, V. C. 
793 19025 Joseph Francis, K.J. 
794 19050 Radhamani, M C. 
795 19052 Ratnakumari, A. V. 
796 19064 

Rajeevan , K.C. 
797 19075 

Soman , K. K. 
798 19122 Beatrice Paul, N. 
799 19224 Prakasan , K.M. 
800 19237 Rema, M. P. 
801 19252 Ramachandran, T. 
802 19253 Rajendra Prasad. A. V. 
803 19270 Suscela , P.T. 
804 19271 Santhakumari , B. 
805 19293 Thomas, P. T. 
806 19335 Jose, K. A. 
807 19356 Mohanan, P. 
808 19420 Girija, M. 
809 19427 Jameela Beevi, V. K. 
810 19435 Radha, M. 
811 19473 Seetha , C.S. 
812 19805 Sr. Achama, A. L. 
813 19809 Anitha , P. K. 
814 19815 

Augusty, P.A. 
815 19864 Chacko, K.P. 
816 19866 Chandran , P. K. 
817 19877 

Devaky, K. 
818 19882 Francis, K.V. 
819 19883 Francis P. A. 
820 19893 Gangadharan Namboodiri, C.H. 
821 19897 

Girija , M. 
822 19939 Hamza, T. V. 
823 19943 Indira Devi, C. 
824 19976 

Johny, K. J. 
825 19981 Jothirajan , A. 
826 19987 Kumari Sathi, B. 


Sl. No. Reg. No. Namo 
827 19990 Komalavally , K.M. 
828 

20001 Kumari Silaja , V. 
829 20038 

Metty , P. X. 
830 20070 Narayanan, A. 
831 20094 Paul, K.S. 
832 20096 Prasanna, K.P. 
833 20210 Radhakrishnan , V.R. 
834 20217 

Sr. Rethamma, T. K. 
835 20226 Rajan , K.G. 
836 20230 Radhamoni, K. 
837 20231 Radhakrishnan , K.N. 
838 20236 Ramanathan, M.G. 
839 20238 Radha, K. 
840 20253 Rajan, M.E. 
841 20256 Raghunandanan , C. S. 
842 20283 Satheesan , S. 
843 20308 

Surendranathan , P. 
844 20309 Sankaranarayanan, M. 
845 20342 Sreelatha, P. C. 
846 20366 Tonny, P. L. 
847 20375 Usha, P. 
848 20385 

Varghese , B. V. 
849 20394 

Veronica , A.J. 
850 20395 Varghese, P.K 
851 20406 Anandan Pillai, C.K. 
852 20407 Ajinkumary 
853 20428 Johny , P. A. 
854 20440 Mohanan , A. N. 
855 20456 

Radhakrishnan , A. K. 
856 20461 Rosy , V. P. 
857 20478 Sobhana , T. V. 
858 20493 

Viswabharathy, K.K. 
859 20579 Saseendran , P. B. 
860 20812 Chandrasekharan , N. 
861 20830 Haridas, P. 
862 20888 Satheesan , T. 
863 20890 Sudhakaran , T. R. 
864 20931 Lalitha, K. P. 
865 20969 Unnikrishnan , K. G. 
866 21016 Geethakutty , P. S. 
867 21024 Kuttan , K. G. 
868 21058 Suseela , C. c . 
869 21077 Santhakumari, K. N. 
870 21507 Achyuthan Unni, V. 
871 21512 Andamma Varughese 
872 21540 Dali, K. 
873 21555 Govindankurty , K. 
874 21609 Leela , P. K. 
875 21631 Mohamed Ashraf, C. K 
876 21687 Rajan, K.T. 


24 


Account Test (Lower) I Paper- (Contd.) 
Sl. No. Reg. No. Name 
877 21704 Rajeevan , N. 
878 21716 Subramanian , M. 
879 21717 Sathja Bhama, P. 
880 21765 Shiv Dass , R. G. 
881 21766 

SurindarpalSing 
882 21768 Sugathan , N. 
883 21782 Unnikumaran , P. 
884 21783 Unnikrishnan , N. 
885 21785 

Velayudhan , C. P. 
886 21795 Vijayakumaran Nair, R. 
887 21802 

Aliykutty, P. J. 
888 21803 Annie Jacob 
889 21820 Ambica , v . 
890 21827 Basheer, N. 
891 21829 

Beepathuthy, A. 
892 21833 

Clytus Rojer, A. 
893 21911 Prahladan , K. K. 
894 21932 

Ramanan , K. R. 
895 21950 

Sivadasan , C. R. 
896 21969 Subramanian , N. 
897 22505 Amina, P. M. 
898 22514 Baby P. Skaria 
899 22518 Chakkappan , P. P. 
900 22519 

Celina , P. 
901 22563 

Kallianikutty, T. 
902 22568 

Lubna, V. 
903 22569 

Lakshmy, K. S. 
904 

22570 Lekshmikutty , P. 
905 22581 Madhavikutty , P. M. 
906 22590 Muhammed , P. 
907 22604 Poulose, P.1. 
908 22615 Ravindran , A. 
909 22623 

Ramachandran Nair, K. 
910 

Radhakrishnan Nair , M. 
911 22634 Satheesan , N. 
912 22678 Usha, P.N. 
913 22696 Vijayam , P. 
914 22703 

Alias, T. U. 
915 

22716 Devikumari, K. 
916 22721 

Devaky, P. 
917 22722 

Geetha Padmini, K. 
9.18 22728 

Haridasan , P.N. 
919 22743 Marykutty Sebastian 
920 22755 Ponnappan, P. 
921 22760 Rajendrakumar , P. 
922 22768 Ramachandran , K. 
923 22777 

Sunni Joseph 
924 22779 Shimala , K. K. 
925 22803 

Anny, T.J. 
926 22814 Elsy Kutty , K.J. 
927 22819 Joy, M. o . 
928 22824 Kuriakoss, P. V. 
929 22843 Premadas, T. K. 
930 22845 Ramachandran , V. 
931 22846 

Rosy , K. O. 
932 22870 Venkitu , A. 
933 22875 

Vijayan , A. 
934 22879 Vidya Sagaran , c . 
935 22887 Kumari Radhika , B. 


23034 


P. Gopalan 


Sl. No. Reg . No. Name 
936 22899 Valsala, P. 
937 23011 Babu , P. 
938 23012 Baby, T. O. 
939 23017 Chandrabose , P. 
940 23025 George, P.M. 
941 23028 Gopalakrishnan , P. 
942 23034 

Ignatius, H. 
243 23036 Jayaprakash , c . 
944 23038 Jalaludeen , M. 
945 23081 

Mukundan Unni, M. 
946 23101 Parameswaran , P. K. 
947 23108 Poulose, K. V. 
948 23109 Ravindranathan , V. 
949 23116 

Ramachandran , V. 
950 23117 Raghunathan , M.P. 
951 23157 Unnikrishnan Namboothiri, K. 
952 23171 

Vilasini, C. K. 
953 185 Velayudhan , M. 
954 24186 Vasu , K. 
955 23194 

Varkey , P.K 
956 23195 Velayudhan , M. C. 
957 23196 

Vijayasankaran , T. 
958 23254 Mohamed Thajudeen , K. V 
959 23259 Mohan Das, R. 
960 23304 

Rajeswari, P. 
961 24018 

Abdurahimankutty , T. V. 
262 24019 Abdulrahim , P. M. 
963 24027 David , C.A. 
964 24029 Damodaran , O.N. 
965 24030 Emmannual, P. R. 
966 
967 24053 Kamalam , T. 
968 24054 Kumaran , N. 
969 24062 Mohamed, K. 
970 24069 

Narayinikutty, c. v. 
971 24092 Sukumari Amma, P. 
972 24095 Somanathan Pillai, P. K. 
973 24102 Arumughan , T. A. 
974 24105 Azcez , K. 
975 24106 Bharathi, P. 
976 24108 

Chandran , K. 
977 24128 Mohanan , T. R. 
978 24129 Narayanankutty , P. 
979 24135 Sarada , U. P. 
980 24163 

Vijayan, K. K. 
981 24501 

Antony Joseph 
982 24505 Abdul Bari, A 
983 24517 Antony, V. V. 
984 24544 Chithrabhanu, A. K. 
985 24551 Francis , K. T. 
986 24575 

Joseph, P.J. 
987 24599 Mohamed Ali Kunnummal 

Mekkat 
988 24647 Sreedevi, K. 
989 24679 Thankachan , C. 
990 24683 Unnikrishna Pillai, C. 
991 24696 Valsala , M. 
992 24700 Varghese, V. J. 
993 24731 

Alippa Valanchira 


22626 
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Account Test (L ) II Paper- (Contd .) 


Sl. No. Reg. No. 


Name 


• 27144 


Pankajackson 


994 24764 

Chinna nma, P. C. 
995 24767 Devadasan , K. 
996 

24804 James, T. 
997 24810 

Jagadevan , V. K. 
998 24839 

Mary, C. j. 
999 24846 

Mohammedali, M. C. 
1000 

24867 Marivakutty, V. V. 
1001 24868 

Mary Paul 
1002 24871 

Mohan Josiah 
1003 24875 

Molkutty Michael 
1004 24894 
1005 24906 

Peter V. M. 
1006 24969 Syamala , G. 
1007 24970 

Sreekun aran , S. 
1008 24984 

Senivasankar ha , K. V. 
1009 25535 

Bharathy, E. M. 
1010 25575 

Koyakutty , K. 
1011 25586 Kunhammadu, P. 
1012 25596 

Mohamed , B. 
1013 25622 Ouseph, . C. 
1014 25623 Ponnamna, V. P. 
1015 25645 

Rajagopalan Pulikkot 
1016 25649 

Rahclamma, C. 
1017 25655 

Raveendran , P. M. 
1018 25706 

Thomas, M. T. 
1019 25726 

Unnikrishnan , V. 
1020 25756 

Veerenkutty , K. 
1021 25764 

Vedanarayani Ammal, P. N. 
1022 25771 

Balasubramanian , P. 
1023 25773 Janaki, P. 
1024 25774 

John , P.G 
1025 

25775 Komalavally Pisharasyar, C. K , 
1026 25776 Narayanan Unni, P. 
1027 25777 Pathumma Beevi, R. K. 
1028 25778 Rema Devi, P. 
1029 25779 Unnikrishnan, K. 
1030 25780 Vijayalakshmi, C. 
1031 25785 Mathew , M. Ć 
1032 26589 Kusalia Bai, N.K. 
1033 26644 Purushothaman , E. M. 
1034 26675 Seguna , A. 
1035 26686 Sadanandan , K 

26724 Devadasan, C. 
1037 26726 Devak kutty, M.K. 
1038 26730 

Govindankutty , T. P. 
1039 26737 Gov.ndian Nair, P. 
1040 26738 Gopalan Pariapurath 
1041 26739 Swalatha , P. A. 
1042 26747 Jacob , C 
1043 26785 Narendran , M. 
104+ 26794 Premecla Devi, N. K. 
1045 26853 Santhamma, B. 
1046 26857 Sudhakaran , c . 
1047 26867 Sreekumaran Namboodiri, T. 
1048 26869 Sukumaran, V. B. 
1049 26870 Santhikumari, M. 
1050 27019 Alikaty, K. 
1051 27027 Abdurahiman , T.K. 
1052 27074 

Devarajan, K 
1053 27078 Dine an , C. P. 
105+ 27082 Laison , S. 
1055 27083 

Elsy, T. L. 
1056 27085 Girija, M. V. 
1057 27116 Joseph , K. M. 
1058 27124 Kunhahammad , K. 


Sl. No. Reg. No. Name 
1059 27125 Kelu , K. 
1060 27134 Kanchana , C. P. 
1061 27135 Kesava Nanbisan , N. 
1062 

L : kshmikutty , N. P. 
1063 27164 

Madhavan Nair, P. P. 
1064 27203 

Pokker, K. 
1065 27213 Prabhakaran, V. 
1066 27216 

Padmini Amma, C. 
1067 

27223 Rema Devi, K. 
1068 27224 

Raveendravarma R. 
1069 27245 

Radhakrisiman , K. 
1070 27276 Sasidharan, T. 
1071 27286 Sadanandan , P. R. 
1072 27220 

Kasthuri Bai, B. 
1073 27526 Muhammedko a Mottelatlı 
1074 27555 Unni, K. 
1075 27559 Uromer , E. 
1076 27683 Kurien, K. 
1077 27732 Rajan, c . 
1078 27740 Sreekumar, T. 
1079 27741 Suja ha, K. 
1080 27765 Sreedevi, K. 
1081 27766 Sasikumar, N. 
1082 27791 

Vinodini, V. P. 
1083 28013 Achuthan , B. P. 
1084 28044 

Chandradasan , T. 
1085 28069 Gangadevi, P. 
1086 28088 Kanjiram , D.P. 
1087 28124 

Paulse, K. C. 
1088 28128 

Prameela Sadanandan 
1089 28/66 

Sadanandan Clement, M. 
1090 28173 

Sherufudheen , K ! 
1091 28176 

Surendranath , K. 
1092 28185 

Soman , K. 
1093 28204 Ananda Kumar C. 
1094 

28262 Madhavan , T. 
1095 28267 

Manuk ttan , A. 
1096 28279 

Meena Raphael 
1097 28284 

Pathu , T. K. 
1098 2829 

Radhakrishnan , P. 
1099 28331 Thankamma, K. K. 
1100 28359 Vijayan Punnath 
1101 2908 Ali, K.V. 
1102 29084 Janu , T. 
1103 29312 Balakrishnan, C.K. 
1104 29337 Kunhammad , E. 
1105 29341 Krishnan, P. P. 
1106 29349 Kumaran , T. 
1107 

29370 Rajan Periventhodi 
1108 29390 Sudhakaran , M. P. 
1109 29398 

Sreenivasan, c . 
1110 29400 Thomas, K. A. 
1111 29417 Vijaya Kurup , M. 
1112 29418 Vinugopalan , P. V. 
1113 29421 Vijayakumaran , C. H. 
1114 4 30008 Balakrishnan , A. P. 
1115 30023 Issac Varghese 
1116 30025 

Jayaram , P. 
1117 

Koshy, K.M. 
1118 30039 

Krishnan Nampoory, T. P. 
119 30043 Lilly , P. V. 
1120 30081 Sankaran Nair, P. 

30083 Susamma, P. George 
1122 3009+ Szinaba , K. 
1123 30523 

Damodaran, K. K. 


1036 


30036 


1121 
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Account Test ( L ) II Faper- (Contd.) 


Sl. No. Reg . No. 


Name 


Sl. No. Reg. No. 


Name 


1154 


112+ 30531 
1145 30553 
1:26 30568 
1127 30580 
1128 30653 
1129 30673 
1130 31012 
1131 31013 
1132 31015 
1133 

31016 
1134 31031 
1135 31039 
1136 31054 
1137 31055 
1138 31065 
1139 31067 
1140 31076 
1141 31079 
1142 . 1085 
1143 31086 
1144 31093 
1145 31097 
1146 31104 
1147 31107 
1148 31118 
1149 31144 
1150 31148 
1151 31154 
1152 31171 
1153 31174 

31184 
1155 31186 
1156 31187 
1157 31204 
1158 3 :211 
1159 31274 
1160 31280 
1161 31317 
1162 

31322 
1163 31328 
1164 31330 
1165 31346 
1166 31399 
1167 31401 
1168 31402 
1169 31403 
1170 32019 
1171 32028 
1172 32040 
1173 32044 
1174 32063 
1175 32131 
117632137 
1177 32145 
1178 32149 

1179 32150 
. 1180 32158 

32169 
1182 32181 
1183 32183 
1184 32185 
1185 32205 
1186 32213 
1187 32218 
1188 32230 


Gopalakrishnan Nair , N. 
Mohan , N. 
Ramachandran , T. 
Raju , R.N. 
Thomas, P. 
Valsan, v . 
Bhargav ., C.N. 
Balakrishnan Nair, C. 
Bhaskaran Nair , M. K. 
Balan Nambiar, M. V. 
Bavuka, C. N. 
Chrishn Devaraj, H. 
Govin an Nambiar, C. V. 
Govindan , M. 
Gopalan , V. 
Hareendran , V. K. 
Jayaram , P. c . 
Jaya, ajan. K.P. 
Kurhikrishnan , P. 
Kumaran , T. 
Kunhiraman Nambiar, K. P. 
Kurian Devasia 
Manchu , C. P. 
Mohan Dasan , E. 
Nanu , P. 
Pavithran , M. 
Rajan , A. 
Rajeevan , U.K. 
Sreedharan , A. N. 
Sankar.n , M. 
Shyamala , K. 
Thomas, P. A. 
Thomas, P.J. 
Aja aku...ar I herur 
Balachandran, P. 
Radha , E.M. 
Ramakrishnan , K. 
Haridasau V. C. 
Ja alekshmi, P. N. 
Kanchanavalli, U. 
Kannan , K. K. 
Prakashan, V. M. 
Yemas, K.J. 
Padmini, V. K. 
Suchalatha, C. 
Susheela , T.R. 
Balakrishnan, V. 
Balakrishnan Nair, K. 
Chacko Kurian 
Dineshan , V. K. 
Gangadharan ,K.M. 
Moosankutty, c . 
Muneera , T. 
Mohanan , K. P. 
Nandakumaran , K. 
Narayanar Nambiar, M. 
Narayan , M. P. 
Premakumari, C. 
Padmanabban , M. 
Parlmanabhan , A. V. 
Raveendran N. 
Krishnan , P. P. 
Ramachandran , V. 
Ramachandra Variar , E. 
Savithri,M. 


1189 32231 
1190 32236 
1191 32237 
1192 32274 
1193 32311 
1194 32314 
1195 32327 
1196 32330 
1197 32332 
1198 32337 
1199 32357 
1200 32368 
1201 32606 
1202 32611 
1203 32627 
1204 32628 
1205 32629 
1206 32646 
1207 32682 
1208 32685 
1209 32692 
1210 32703 
1211 32706 
1212 32726 
1213 32728 
1214 32734 
1215 32735 
1216 

32737 
1217 32753 
1218 32757 
1219 32773 
1220 32795 
1221 32799 
1222 

32800 
1223 32801 
1224 32808 
1225 32822 
1226 32836 

32856 
1228 

32868 
1229 32870 
1230 32878 
1231 32883 
1232 32903 
1233 *** 82908 
1234 632910 
1235 32919 
1236 32928 
1237 32957 
1238 33502 
1239 33507 
1240 33513 
1241 33537 
1242 33542 
1243 

33545 
1244 33583 
1245 83660 
1246 33667 
1247 33687 

33700 
1249 33712 
1950 33723 
1251 33726 
1252 33731 
1253 33734 


Sebastian Pothanpilly 
Santha, K. 
Samuel , A. 
Unnikrishnan , a 
Hari, N. 
Jayaram , B. T. 
Mary, M.P. 
Narayanan , V. 
Narayanan Namb ar, T. O. 
Pavithran , K. 
Sushcela ,M.M. 
Savithri, c . 
Abdul Azeez, K. P. 
Asokan , K. 
Bhaskaran , C.H. 
Beena Joseph , V. 
Chandran , K. v . 
George, P. C. 
Madhavan Adiyodi, K. K. 
Mukundan Nambiar , K. E. 
Narayanan . N. 
Padmini,M.C. 
Prabhavathi, K. V. 
Rajamma, M. P. 
Raghavan , M.K. 
Seva tian, T.J. 
Sankaran Namboodiri, S. M. 
Sarada , P. V. 
Sreedharan , M. 
Sadanandan , E. K. 
Velayudhan , M. P. 
Bhavani, K. 
Chandran , M. 
Chanchala , C.P. 
Chandran, M.N. 
Gang.dharan M.P. 
Jana danan Nair, A. 
Kamalakshi, V. V. 
Lohidak han , N. 
Mohankumar, K. K. 
Maniyath Uthaman 
Narayanan, 
Narayanan, K. 
Raghavn, V. 
Raju , K. 
Ramachandran , T. S. 
Sasidharan Pillai, P. 
Sankaran , M. S. 
Viswanathan, K. V. 
Abdulla , A. K. 
Balan Nair , K. 
Ba tia Poojari 
Kumaran , K. V. 
Kunhambu Nair, V. 
Karunakaran, P. 
Radhakrishnan , A. 
Raghavan Nair, K. 
Sharachandra , H. 
Cosses D Souza, S. K. 
Venkatramana Kedillaya , B. 
Ibraine, N. 
Narayanan , M. 
Padmakumar, K. V. 
Ramesan , K. 
Surendran , P. V. 


1227 


1181 


1248 
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2190 


( 3 ) Account Test (Lower) III Paper 
Introduction to India , Audit & Accounts 
Parts I & III and the Kerala 

Account Code Vol I 

(Held on 29-6-1983) 
Sl . No. Reg. No. 

Name 
1 2010 Augustine, T. 
2 2030 

Chindro Jaya Panicker, G. 
3 2054 Jayaprakash , N. 
4 2057 Jayakumar, V. S. 
5 2058 Jayaram , B. 
6 2068 Khadija Beevi, S. 
7 2076 Lolakumari, v . 
8 2100 Muralidharan Nair , N. 
9 2120 Chandrika, K. C. 
10 2123 Devadas, S. D. 
11 2126 Divakaran Pillai, N. 
12 2137 Gopakumaran Nair, B. S. 
13 2152 

Jerome, D. 
14 2166 Krishnan Nair, M. 
15 2171 Lilakumari, S. S. 
16 2172 

Latha, C. 
17 2179 Mohana Das, V. 
18 2182 Mohan Paul, P. 
19 2183 Manuel Nadar, A. 
20 2186 Mohanan Nair, A. M. 
21 2187 Mohan Das, V. 
22 

Mary Augustine 
23 2224 

Pushparathy , C. 
P 

24 2226 Presennakumar, V. 
25 2265 Ramani, V.J. 
26 2280 Revathi Amma, R. 
27 2310 

Rajeswari Amma, L. 
28 2316 Rathish S.Nair 
29 2335 Raveendran , K. 
30 2354 Sulochana Jasmine, Y. C. 
31 2603 

Sr. Angel Mary 
32 2615 Gopalakrishnan Nair, C. 
33 2618 

Krishnapillai, P. 
34 2627 Madhusudhanan Nair , K. 
35 2631 

Padmini, C. J. 
36 2645 

Rajappan Nair, S. 
37 2646 Sanal Kumar , L. 
38 2653 Surendran Pillai, P. T. 
39 2670 

Unnikrishnan Nair, J. 
40 2700 Yohannan , K. L. 
41 2703 Anandavally Amma, L. 
42 2721 Chandran Nair, N. 
43 2741 Gopalakrishnan Chettiar, K. 
44 2819 Nazimudeen , M. 
45 2826 Philomina Mathew 
46 2844 Radhakrishnan Nair, P. 
47 2857 Rachel Mathew 
48 2875 Radha, P. 
49 2922 Lily Bai, S. 

50 2989 Padmaja Devi, K. 
✓51 2993 Rajagopalan , P. N. 
52 

Subhaprameela, J. 
53 3048 Suseela Amma, D. 
54 3073 Vikraman , G , 
55 3033 Vadivel Murugan, N. 
56 3218 Jayakumar, C. 
57 

Nazeer, A.M. 
58 3280 

Nazeem Begum , P. 
✓59 3294 

Radha , D. K. 
60 3296 Radhamony, R. 
61 3297 Ramachandran , K. 
62 3300 Rajani, P. I. 
63 3301 Radha, c . 


Sl.No. Reg.No. Name 
64 3309 Retnamma Victor, D. 
65 3316 Sujatha, D. 
66 3323 Sanal Kumar, P. C. 
67 3347 

Shahul Hameed , S. M. 
68 3349 Satheesachandran , N. 
69 3351 Sasidharan , V. 
70 3353 

Soman , V. A. 
71 3368 Usha devi, P. 
72 3370 Vincent, P. 
73 3379 Vijayakumar, P. K. 
74 3381 Vijayakumaran Nair, S. 
75 3383 Venugopalan Nair, K. G. 
76 3392 Velayudhan, N. 
77 3400 Raveendran Nair, M. 
78 3422 Sasikumar, V. 
79 3459 Susy Eapen 
80 3472 Sulochana Amma, N. 
81 3483 

Sheela R. Thyagaraj 
82 3488 Soman , V. 
83 3499 Sreela Kumari, K. P. 
8+ 3510 Thulasi Bai, C. D. 
85 3513 Terasius Francis 
86 3554 Vamadevan , N. K. 
87 3555 Vijayan , K.R. 
88 3588 Velayudhan Thampy, G. 
89 3595 Vijayakumaran Nair, v . 
90 3625 Saji K. Ittan 
91 3637 Sasidharan , V.K. 
92 3638 

Sudha , S. 
93 3647 Somasekhara , Nair, V. K. 
94 3669 Scthumohanan Nair, S. 
95 383+ Bhaskara Pillai, A.K. 
96 3839 Bose, T. P. 
97 3841 Babu , c . 
98 3816 Chandran , N. A. 
99 

Chandran , D. 
100 3856 Devanandan , P. K. 
101 3864 Enose, A. 
102 3866 Francis, P. 
103 3868 Geevarghese , C. 
104 3878 Girija Kumari, A. 
105 3902 Janardhanan , s . 
106 3912 

Jayakumar, P. 
107 3921 Krishnan Potti, R. 
108 3924 Krishnamma, M. 
109 3928 Krishnarajan , v . v . 
110 3932 Kumaradas , G. 
111 3933 Krishnamoorthy, K. L. 
112 3938 Kamalamma, S. 
113 3939 Koshy Abraham 
114 3949 Leela , P. 
115 3951 Leela Pushpam , V. 
116 

XX 

XX 
117 3967 Mahaboob , G. J. 
118 3970 Margaret Saleclam Engel, T. M. 
119 3977 Mary, G. 
120 3983 

Mohanan , B. 
121 3986 

Mary Titus 
122 3989 Mohanakumaran Nair, D. 
123 3991 Mohanakumaran Nair , S. 
124 3997 Natarajan R. 
125 

Narendran Pillai , T. 
126 4000 Neclambaran, N. 
127 4008 Preman , K. 
128 4009 Parvathi, S. 
129 4021 Padmanabha Iyer, N. 
130 4023 Premakumari Amma, L. 
131 4026 Purushothaman Nair , G , 


3847 


3030 


3999 


3277 


28 


Account Test (Lower) III Paper- (Contd.) 
Si. No. Reg. No. Name 
132 4037 

Raichal, K. 
133 4067 Ramesan Nair , S. 
134 4076 Rajalekshmy, S.R. 
135 4077 Radha, P. G. 
136 4086 Sasidharan Nair, S. 
137 4087 

Sundaresan Nair, s . 
138 

4089 Surendran Pillai, K. 
139 4091 Sumathy Amma, P. 
140 4134 Sathya Prakash , V. 
141 4148 

Shecia , D. 
142 4155 Santhakumari, R. 
143 

4169 Sreemathy Amma, P. 
144 4170 Souda Beevi, N. 
145 4183 

Venugopal, P. D. 
146 4186 

Valsala, J. S. 
147 4188 Venugopal, v . 
148 4191 Vijayarajan , N. 
149 4195 

Vimala , K. 
150 4199 Vijayakumar, S. 
151 4205 Santhasaku Bai, s . 
152 4206 Tytus, C. 
153 4209 Wilson , Y. 
154 4306 

Ajayakumar, M. D. 
155 4307 Antony, J. 
156 4308 Abdul Rasheed , A. E. 
157 4309 

Agnes Lilly Bai, T. R. 
158 4322 Beevi Assora , S. 
159 4327 

Divakaran , N. 
160 4329 

Elizebeth K. Syriac 
161 4332 

Gopi, A. T. 
162 4337 Girija Vallabhan , C. A. 
163 4340 

Indu, G. 
164 

4344 Jacintha, P. J. 
165 4351 

Krishnamma, E. 
166 4354 Leelamma Sebastian 
167 4363 Meenakshi, B. 
168 4364 Mohanachandran , K. P. 
169 4366 Muraleedharan Nair, K. 
170 4369 Magidha,M. 
171 4370 Nirmalakumari, M. 
172 

4371 Nabeesa Beevi, S. 
173 4375 Pavithran , M.C. 
174 4379 Rajasekharan Nair , R. 
175 4382 Radhakrishnan Nair , V. 
176 4384 Remadevi, K. 
177 4387 Remani Bai, A. 
178 4396 Rohini, M. K. 
179 4397 Rema, S. 
180 4403 Rita , V. 
181 

Sudha, T.R. 
182 4411 Sarada Amma, M. S. 
183 4413 Saraswathy Amma , T. 
184 4427 Suseela , Nair, K. 
185 4436 Sukumaran Nair ,M. 
186 4445 Thulascedharan Nair, K. 
187 4448 

Ushakumari, T. D. 
188 4449 Ushadevi, V. 
189 4458 Varghese, A. O. 
190 4469 Vasantha, M. 
191 4481 

Venugopalan Achary, V. 
192 4482 

Vijayakumary, L. 
193 4483 

Vimalakumari , P. 
194 4490 Velayudhan Nair, V. 
195 4497 Vijayan Nair, P. R. 

196 4502 Narayanan Namboodiri, D. 
/ 197 4506 Nazeera Beevi, M. 


Sl. No. Reg . No. Name 
198 4511 Parvathy, S. 
199 4519 

Ravindran , J. 
200 4521 Rudrani, T. 
201 4522 Raveendran Nair , C. 
202 4538 

Sreenivasan, N. 
203 4540 

Sudharma, L. 
204 4542 Suseela Mathew 
205 4548 Sukumaran Nair , A. 
206 4550 Sreedevi, N. 
207 4554 Sulochana , P. 
208 4561 

Sathee Devi, C. 
209 4565 

Sasankan , P. 
210 4570 Sarada Pillai, N. 
211 4573 Sudhakaran Pillai, G. 
212 4590 Thankamoney , K. 
213 4615 

Shylaja, V. 
214 

4809 Babukumar , K. K. 
215 4850 Chandralekha , B. 
216 4862 Foustin , P. 
217 4873 Gita Devi, V. 
218 4997 

Josephine, B. 
219 4904 Jacob Ligori 
220 4920 Krishnankutty ,N. 
221 4950 Mohanakumar, J. 
222 4951 Mathew , A. C. 
223 4959 

Maria Luisal, A. 
224 4970 Maya Devi , S. 
225 4973 Mariyan , Y. 
226 4980 

Madhavan , R. 
227 5008 Prabhakaran Nair, K. 
228 5009 Prabhakaran Nair , R. 
229 5013 

Prasannakumari, J. 
230 5014 

Premachandran , P. N. 
231 5016 

Pushkala , N. 
232 5035 

Rajagopalan , S. S. 
233 5040 Rahila Bccvi , H. 
234 5044 Raghunathan , c . 
235 5049 

Ramachandran Nair, T.R. 
236 5038 

Sathiamma, A. 
237 5126 Sasikumar , K. 
238 5149 Shahul Hameed , A. 
239 5151 Selvanesan , T. 
240 5178 Satheeshkumar, M. 
241 5193 

Usha Devi, T. 
242 5194 Ummulkuls, S. 
243 5199 Usha Devi, K. 
24+ 5203 Kasthoori, V. 
245 5204 Mohanakumar, D. 
246 5206 Patricia Nettar 
247 5332 

Chandrasenan , K. S. 
248 5339 

Girija Kumari, A. 
249 5350 Girija Kumari, K. S .. 
250 5357 

Issac, V. J. 
251 5353 

Induchoodan , P. 
252 5359 Indira Devi, K. 
253 5364 

Jameela Beevi, M. 
254 5365 

Jayasrce, P : K. 
255 

5366 Janova Decruz , c . 
256 5368 Jayakumaran Nair , C .. 
257 5386 Lolamma Oommen 
258 5388 

Lingon , N. V 
259 5404 

Moly Abraham 
260 5454 Raveendran , S. 
261 5455 

Ramakantan , V. 
262 5457 Rajkumar, B.A. 
263 5458 Raveendran Nair , K : 


4410 


33 


Name 


2 


Account Test (Lower) III Paper -- (Contd .) 
Sl. No. Reg . No. Name 
794 12561 Salavudin , S. 
795 12564 Sasidharan , K.R. 
796 12572 Varughese , v.v. 
797 12575 

Vijayakumar, P.B. 
798 12578 Varghese, T.U. 
799 12593 Valsala Money , K.G. 
800 12595 Valsammal, L. 
801 12615 Bhaskaran Nair, K.N. 
802 12619 Chandrasekharan Nair, N. 
803 12645 

Mathew Joseph 
804 12661 Radhakrishnan, P.V. 
805 12682 Sunny Paul 
806 12686 Sanil, KR 
807 12691 

Suseelamma 
808 12692 Suseela Devi, G. 
809 

12701 Amala Kumar, P. 
810 12704 Annamma, K.J. 
811 12706 Apren , V.C. 
812 12713 Biju Ben 
813 12727 Jacob, V.K. 
814 12737 Mary Jose , P. 
815 12741 Kanmoni, S. 
816 12752 Nabeesa Beevi, M.M. 
817 12761 Rajamani Amma, K P. 
818 12764 

Ramanan , P.V. 
819 12765 Ravi, K.V. 
820 12796 Vasudevan Nair, K.K. 
821 

12804 Agnes Mathew 
822 12811 Abraham , P.V. 
823 12826 

David , T.J. 
824 12829 Emmannuel,K.V. 
825 12848 Jaick Joseph 
826 12850 Joseph, P.A. 
827 12851 Joseph P.D. 
828 12855 John Mamen 
829 12858 

Jacob Thomas 
830 12860 Joseph , P.C. 
831 12865 Jose Kurian , C. 
832 12882 Leelamma Thomas 
833 

12892 Mohanan Nair, E.P. 
B34 12894 Mariamma, T.K. 
835 12895 Mangalam , C.R. 
836 12899 Mary P. Joseph 
837 13017 Premkumar, N. 
838 13076 Suresh , K. 
839 13079 Thomas, A.M. 
840 13082 

Thomas, K. 
841 13093 Umanandan , A.R. 
842 

13099 Varkey, K.j 
813 14015 

Fernandez Job Joseph , 
844 14024 Habeeb Muhammcd, P.P. 
845 14032 Joseph, V.A. 
846 

14038 Kuriakose, P.G. 
847 

14040 Kuruvill.., A.C. 
843 14046 

Muhammed , N.S. 
849 14086 Skandan , P.K. 
850 14097 Sushcela , M.K. 
851 14101 Aniyan , A.S. 
852 14137 Vijayan , R. 
853 14138 Varghese , K.P. 
35+ 14139 Viswanathan , T.K. 
855 14613 Chandrasekharan Pillai, R. 
856 14616 Chacko , P.V. 
857 14630 Joseph , K.S. 

858 14633 Jithendran , V.N. 
.859 14638 

Joseph , T.V. 
G. 1347/ T . 


Sl. No. Reg . No. 
860 14643 Joseph Wren Padayatti 
861 14647 Joseph , P.A 
862 14648 

Jalajamani, V.1. 
863 14679 Rugmini Ammi, K.N. 
864 14685 Rachel, P.K. 
865 14695 Sasidharan , P.B. 
866 14703 Abdul Razack . C.P. 
867 14704 Ajithakumari, P.R. 
868 

14754 Kabir , M.A. 
869 14764 

Mallika , P.G. 
870 14768 Mathew , P.M. 

1 
871 14784 Prabhakaran, SK 
872 14792 Santhamma, A. K. 
873 14802 Alcyamma,PJ 
874 14825 Maniyappan, K.N. 
875 14838 Sivasankaran Nair, N.R. 
876 14878 Vijay kumar, M. 
877 14883 Vijayakumaran Nair, V.B. 
878 14911 Balakrishnan, P. 
879 14914 Beebi, P.A. 
880 14926 George, T.1. 
881 14937 Jose K. Paulose 
882 14941 Kumari, K.R. 
883 14942 

Kadceja, K K. 
884 14968 Ramachandran Nair , K.M. 
885 14991 

Saju , K.P. 
886 14999 Usha Devi, N. 
887 15012 

Hrudayanathan, K. 
888 15015 Kadeeja Beevi,M.S. 
889 15016 Nanikutty Amma,MR. 
890 15023 Ramachandran , T.R. 
891 15029 Sreekrishna Pillai, A. 
892 15040 Vijaya Rohini, V. 
893 16004 Aziz Rawther, P.M. 
894 16018 

Edwin Fernandez 
895 16028 Howa Umma, P.N. 
896 16044 Muraleedharan, P. 
897 16050 Pankajakshy , 
898 16076 Subhadramnia , P.R. 
899 16092 Viswanathan Pillai, A. 
900 16093 Vimala , O. K. 
901 16104 Antony Lukose 
902 16108 Abdul Kader, K. K. 
903 

• Ayyappan , M.C. 
904 16114 Bhaskaran , M.G. 
905 16136 Kuriakose Mathew 
906 16139 Mathew K. Joseph 
907 16142 Mathew , T.K. 
908 16148 

Margret, V. V. 
909 16176 Solomon , A. 
910 16182 Thangaraj, D. 
911 16184 Varkey, P. O. 
912 16191 Venu, N. 
913 16501 Abraham , T. P. 
914 16502 Abdul Majeed , K. A. 
915 16505 Angel Mary Fartardo 
916 16506 Annie Antony, C. X. 
917 16507 

Anna, C. J. 
918 16510 Alliamma, N. S. 
919 

Baboo ,KC 
920 

Cleetas, K. T. 
921 16534 George Jose 
922 16540 Har dasan , T. P. 
923 16542 Issac, T. C. 
924 16545 

John George 
525 16551 

Kamalam , T. 


16109 


1 


16521 
16528 


34 


1009 


17346 


Account Test (Lower ) III Paper- (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
926 16552 Kanakangi, P. S. 
927 16572 Narayana Pillai, P. S. 
928 16573 Nirmala , T. K. 
929 16577 Penso , C. J. 
930 16578 Prabhavathi, R. 
931 16580 Prasannan , P. 
932 16581 

Prakasan , P. K. 
933 16588 Rajeswari, R. P. 
934 16596 Ramachandran , M.M. 
935 16606 Ajith , K. V. 
936 16606 

Abu , P. M. 
937 16625 

Cicily Jacob , T. 
938 16631 George, A.T. 
939 16643 Mathai, P. M. 
940 16659 Thomas, A.J. 
941 16675 

Sukumaran 
942 16678 Sumathy, M.N. 
943 16710 Joy, P. K. 
944 16716 Kurian George 
945 16721 Kunjappan , T.K. 
946 16722 Komalam , V. G. 
947 16725 Lily, T.J. 
948 16726 Mathukutty, N. I. 
949 16732 Mohanan , K. V. 
250 16739 Physi, P.S.T. 
951 16746 Rajesw ry , V. B. 
952 16751 Rugmini, N. M. 
953 16757 Raina, K. R. 
954 16762 Sajcev Mathew John 
955 16765 Scela Bhadran , P. 
956 16766 Sabu , A. K. 
957 16774 Sebastian Joseph 
958 16777 Sukumaran, M. V. 
959 

16779 Surendranath , S. 
960 16789 Thankam , T. A. 
961 16824 Gopinathan , R. 
962 16827 Indiravathi Amma, K. B. 
963 16845 Mohanan , V. G. 
964 16854 Mohammedkutty , V. A. 
965 16857 Narayana Swamy, v . 
966 16873 Ravi, P. K. 
967 16876 Santha, K. K. 
968 16883 Santha Komari, V. M. 
969 16885 Satheesachandran ,M.K. 
970 16889 Sivaprasad , K. V. 
971 16894 Srecdevi, K. N. 
972 16906 Azeez , P. 
973 16931 

Gregory, M.C. 
974 16932 Ignatius , C. J. 
975 

Antony, C.. 
976 16937 Joseph , P.T. 
977 16938 Ivy Jacob 
978 16962 Narayana Pisharadi, R. 
979 16966 Omana, P. D. 
980 17005 Angali, P. V. 
981 17010 Annie Joseph 
982 17011 · Annie , c . . 
983 -17024 lysha, P. A. 
984 17041 Lissy Abraham 
985 17061 Purushothaman , D. 
986 17085 Soumini, P. K. 
987 17099 Vimalakumari, K. C. 
988 17103 Ambika, K. 
989 17118 Christina Francis 
990 17124 Dhruvan , M. V. 
991 17126 Elizabeth Bivera 


Sl. No. Reg . No. Name 
992 17127 Francis Xavier, P.A. 
993 17129 Gangadharan , o . v . 
994 17132 Girija , K. N. 
995 17142 Jessy Gervasis 
996 17148 Jopen , M.A. 
997 17153 Joswinson, O.P. 
998 17179 Narayanan Nair, M.R. 
999 17187 Prabhakaran , P. 
1000 17211 

Grace George 
1001 17222 Johnson , M.A. 
1002 17254 Kadijabi, P.B. 
1003 17274 Muraleedharan, M.K. 
1004 17276 Manoharan , V.N. 
1005 17290 Mohamed Nazir, A. A. 
1006 17292 Mary, P.T. 
1007 17321 Soundaresh , c . 
1008 17322 Subhadrakutty , V.K. 
17324 

Sreedharankutty , K , R . 
1010 17335 Ummar,M.A. 
1011 17338 Varghese Mathew 
1012 17340 Vasu , P.N. 
1013 

Yevonne Dorothy Rodriguez 
1014 17348 Yoyakkey, E. 
1015 17358 Ayisha, T.A. 
1016 17386 Bhargavi, E : K . 
1017 17438 Sarah Thomas 
1018 17445 Shaji, C.K. 
1019 17451 Sreedevi, P.M. 
1020 17461 Sasidharan Nair, V.N. 
1021 17472 Sheela , K. S. 
1022 17475 Sarala Devi, V. R. 
1023 17477 Sekharan , P.K. 
1024 17479 Santhakumari, P , K. 
1025 

Thankappan , S. 
1026 17491 Thangamani, V. v . 
1027 17494 Usha, K. 
1028 17517 Annies, E. P. 
1029 17526 Babu , M. G. 
1030 17533 Damodaran, K. R. 
1031 

Esmie Victoria Dias 
1032 17539 Elsy, K. P. 
1033 17543 George, P.V. 
1034 17548 Gopalan , A. K. 
1035 17555 Hari, S. 
1036 17557 Hema B. Nair 
1037 

James, K.V. 
1038 17690 

Aley , V.C 
1039 17695 Baby Kamalam , P.A. 
1040 17706 

Elsy John 
1041 17738 Laila , K.K 
1042 17752 Mary, V. x . 
1043 17788 Suma Kumari, c . 
1044 17799 Suscela , P. K. 
1045 17810 Boban Varghese , P.J. 
1046 

Joshi, E.K. 
1047 18157 Kumari Vimala, H. 
1048 18159 Lalithamma K. Panoose 
1049 18163 

Mathew Joseph 
1050 18164 Moham d , C. R. 
1051 18165 Mohamed Raffi ,M. S. 
1052 18166 Mohanan , K. B. 
1053 18175 Nalinakumari, H.P. 
1054 18177 Ouseph, C. 
1055 18194 Raghuvaran, K.V. 
1056 18209 Sassy, T.G. 
1057 18216 Stella Mary, P.T. 


17485 


17538 


17565 


16935 


18141 


35 


1070 


1143 


1085 


Account Test (Lower) III Paper- (Contd.) 
* No. Reg .No. 

Name 
1058 18238 Varghese, M. O. 
1059 18263 XavierMathew 
1060 18310 Manikantadasan , V.D. 
1061 18328 Suseela , P.K. 
1062 18351 Yohannan, P.S. 
1063 19004 Anthryose ,M.C. 
1064 19006 Balan , M. V. 
1065 19013 Dayavathy, M.R. 
1066 19022 Gopalakrishnan , T. 
1067 19024 Joseph , M. J. 
1068 19025 Joseph Francis , K.J. 
1069 19031 Joseph , K.C. 

19035 Lilly , M. I. 
1071 19036 Muraleedharan , A. 
1072 19037 Mustak Hussan Raja 
1073 19038 Mangalamani, T. N. 
1074 19043 Nazir Ahamed , M.S. 
1075 19047 Peethambaran , K. K. 
1076 19053 Ravindran ,A.K. 
1077 19054 Rappai, M.K. 
1078 19055 Rathi, C. A. 
1079 19064 Rajeevan , K. C. 
1080 19066 Sankaranarayanan, T.K. 
1081 19075 Soman , K. K. 
1082 19079 Sankaranarayanan , M.N. 
1083 19084 Thankappan , A.G 
1084 19085 Thomsan , K. M. 

19089 Unnikrishnan Kizhakkeparakkal 
1086 19100 Vijayakumar, P. 
1087 19106 Aravindakshan, K.N. 
1088 19107 Antony, M. C. 
1089 19133 

Devassy, K.V. 
1090 19144 Gopalan , P.A. 
1091 19147 

Girija, V. 
1092 19154 

Josa , E. K 
1093 19165 Jose Issac 
1094 19178 Leelamma Augustine 
1095 19205 Mohandas, T. K. 
1096 19218 Prasannakumari Vettisserikavil 
1097 

Parvathikutty , M. D. 
1098 19220 Paul, T.P. 
1099 19224 Prakasan , K.M. 
1100 19227 Rajalakshmy, A. P. 
1101 19237 Rema, M. P. 
1102 

19246 Remesan ,M. 
1103 19248 

Ravikumar, P. S. 
1104 19259 Surendran , K. K. 
1105 19271 Santhakumari, B. 
1106 19292 

Thressiamma, T.J. 
1107 19293 Thomas, P.T. 
1108 19298 Theresia , P.A. 
1109 19307 Anny, C. V. 
1110 19331 Janardhanan, A.K. 
1111 

Malathy Sreekumar, M. 
1112 19360 Nabeeza , K. M. 
1113 19365 Parvathy , K. 
1114 19366 Padınanabhan , V.K. 
1115 19409 Bhaskaran, V.K. 
1116 19429 Joyus, K. J. 
1117 

Rajan, M.S. 
1118 

19453 Premakumari, K.P. 
1119 19473 Seetha, C. S. 
1120 19476 Ushadevi, V. 
1121 19484 Velayudhan , T.A. 
1122 

Sr. Achama, A.L. 
19809 Anitha, P. K. 


Sl. No. Reg. No. Name 
1124 19815 Augusty , P.A. 
1125 19816 Augusty , P. 
1126 19840 Balakrishnan , N.K. 
1127 19853 Bhuvanachandran , K K. 
1128 19860 Chellamma, V. 
1129 19864 Chacko, K. e . 
1130 19869 Devassykutty, K.P. 
1131 19870 Devadasan , C.K. 
1132 19873 David Jacob , K. 
1133 19882 Francis, K.V. 
1134 19886 Gopi, T.N. 
1135 19888 George, P. A. 
1136 19892 Gangadharan , M. 
1137 20058 Mary Paul, N. 
1138 20210 Radhakrishnan , V.R. 
1139 20214 Rugmani, V.K. 
1140 20220 Radhakrishnan , V.R. 
1141 20236 Ramanathan , M.G. 
1142 20272 Shamsudheen , E.K. 

20275 Susannam , A.D. 
1144 20407 Ajin Kumary 
1145 20422 Gopi, N.K. 
1146 20461 Rosy , V.P. 
1147 20493 

Viswambharathy, K.R. 
1148 20552 Nalini, C. 
1149 20809 Baby Sarojam , K. 
1150 20812 Chandrasekharan, N. 
1151 20813 Devayani, M.K. 
1152 20826 

Gopinathan , V. 
1153 20831 

Harshan , T.V. 
1154 20838 

Jayasrce, P. 
1155 20844 Komalam , M. 
1156 20860 Narayanan , T.C. 
1157 20862 Philomena Hycinthia 
1158 

20863 Philomina, M.A. 
1159 20871 

Radhakrishnan, C.A. 
1160 20881 Shamsudheen , M.K. 
1161 20888 

Satheesan , T. 
1162 20910 Bhaskaran, P. 
1163 20942 Radhakrishnan , T.N. 
1164 20992 Varghesc , A.D. 
1165 21012 Davis Antony, A. 
1166 

21016 Geethakutty , P.S. 
1167 21067 Valsa la Kumary, C.R. 
1168 21506 Avirah, K.V. 
1169 21507 Achyuthan Unni, V. 
1170 21510 Anthreyose , A.O. 
1171 21511 

Ayyappan , V.A 
1172 21512 Annamma Varghese 
1173 21528 Chandramohanan , M. 
1174 21510 Dali, K. 
1175 21553 Gopalakrishnan, K. 
1176 

21554 Gopalan , P.N. 
1177 21555 Govindankutty, K. 
1178 21588 Karthikeyan , V.M. 
1179 21591 Karthiyayani, K. 
1180 21592 Karthiayani, E. 
1181 21601 Krishnankutty , K. 
1182 21609 Lecla , P.K. 
1183 21617 Mathew , M.K. 
1184 21628 Mariyamma, P.M. 
1185 21639 Noormuhanied , M. 
1186 21642 Nandavilasini, N. 
1187 21647 Pushparajan , S. 
1188 21649 Prabhakaran , V. 


19219 


19357 


19432 


19805 


1123 


36 


1196 


1270 


1218 


Account Test (Lower) III Paper- (Contd.) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
1189 21656 Padmini, P. 
1190 21666 

Parameswaran , T. 
1191 21668 Parameswarankutty , K. 
1192 21682 Kadhakrishnan , K.P. 
1193 21691 

Ramachandran , N.K. 
1194 2170+ Rajeevan , N. 
1195 21711 Surendran Pillai, K. 

21714 Savithri, P. 
1197 21718 S : sikala , s . 
1198 21719 Syam.lt, N. 
1199 21728 

Sund run , K.M. 
1200 21737 Santhakumaran , P.V. 
1201 21741 

Sulochana, P. 
1202 21745 Stephen , L. 
1203 

21754 Sivadasan , K. 
1204 21763 Shcela Presanna Lawrence 
1205 

2176+ Sobhana , P. 
1206 21765 Shiva Dass, R.G. 
1207 21775 Thyagarajan , G. 
1208 21778 Umma Jameela, T. 
1209 21795 

Vijayakumaran Nair, R. 
1210 21801 

Arumughan , v . 
1211 21802 Alekutty , P.J. 
1212 21803 

Annie Jacob 
1213 21807 Antony, P.J. 
1214 21808 

Ambujakshan, P. 
1215 21814 

Abraham , M.M. 
1216 21820 Ambica , v . 
1217 21821 Arumughan , V. 

21822 Abdul Rasheed , A. 
1219 21827 

Basheer , N. 
1220 

21831 Balakrishnan , P. 
1221 21343 Girija , N. 
1222 21849 

Gopinathan , E. 
1223 21855 Joseph , PJ 
1224 • 21861 John , K.K. 
1225 21871 

Kamalam , K. 
1226 21872 Kairalec Devi, P.M. 
1227 21877 Krishnankutty , M.K. 
1228 21883 

Mrinalini, K. 
1229 21888 

Mallika , K.J. 
1230 21890 

Mohanan , D. 
21902 

Narayanan , A. 
1232 21908 Parukutty, K. 
1233 21909 Premakumar, K. 
1234 21922 

Rajan, V. 
1235 21941 

Rethi, c . 
1236 21944 Revi, P.K. 
1237 21950 

Sivadasan , C.R. 
1238 21952 

Somasundaram , T.S. 
1239 21966 

Sasi , V. 
1240 21973 

Sundara Rajan , V. 
1241 21983 

Syamala ,M.V. 
1242 21984 Sujatha , K. 
1243 21993 

Thankappan Pillai, C.N. 
1244 21996 

Unnikrishnan , G. 
1245 21998 

Unnikrishnan , K. 
1246 22505 

Amina , P.M. 
1247 22521 

Celinamma Jose 
1248 22528 

Devarajan , B. 
1249 22554 Krishnambal , v . 
1250 22555 

Krishnan Nair , J. 
1251 22569 

Lakshmy, K. S. 
1252 22590 

Muhammed , P. 
1253 22623 

Ramachandran Nair , K. 
1254 22658 

Sethumadhavan , N. 


Sl. No. Reg . No. Name 
1255 22674 Thyagarajan , K. N. 
1256 22678 Usha , P.N. 
1257 22688 Viswanathan , K. V. 
1258 22689 Velayudhan , M.P. 
1259 22690 

Vijayan , K. N. 
1260 22695 

Vijayan , P. V. 
1261 22702 

Appunni, c . 
1262 22713 Chandrika , A. 
1263 22715 

Chandrasekharan , K. 
1264 22716 Devi Kumari, K. 
1265 

22720 Devayani, A. N. 
1266 22722 Geeha Padmini, K. 
1267 22739 

Muralidharan , E. 
1268 22744 Madhusondanan , V. 
1269 22755 

Poniappan , P. 
22777 

Sunny Joseph 
1271 22778 Sulochána, M. 
1272 22779 Shimala , K. K. 
1273 22781 

Sundari, M. 
1274 22785 

Shobha, V. 
1275 22790 Swaminathan , V. 
1276 22822 

Krishnakumari, K. 
1277 22834 

Muraleedharan , s . 
1278 22852 Radhakrishnan , K. N. 
1279 22871 Velayudhan , P. A. 
1280 22875 

Vijayan , A. 
1281 22879 

Vidyasagaran , C. 
1282 22880 Rugmini, N. 
1283 22885 

Kunchan , K. 
1284 22887 

Kumari Radhika , B. 
1285 22888 

Natarajan , R. 
1286 22889 Pushpangadan , V. V. 
1287 22893 Ulahannan , V.D. 
1288 22894 Vanaja, K. 
1289 22900 Vasu , P. 
1290 23001 Azhakappa Mudaliar, A. 
1291 23002 Anthony Selvaraj, M. 
1292 

23004 Abdul Rahiman Rawther, A. A 
1293 23012 Baby , T. O. 
1294 23016 

Chenthe.mara ,M. 
1295 23017 Chandra Bose , P. 
1296 23018 Chandrika Amma, B. 

23025 Gcorge , P. M. 
1298 23038 

Jalaludheen , M. 
1299 23046 

Kasu , A. 
1300 23049 Krishnan , K. 
1301 23055 Karunakaran , P. 
1302 23053 Krishnan , V. 
1303 23066 

Leelakumari, R. 
1304 23067 

Lakshmikutty , K. 
1305 23074 Michael, K.J. 
1306 

23080 Mustafa , B. A. 
1307 23081 Mukundan Unni, M. 
1308 2308+ Muraleedharan, G. 
1309 23086 Mohandus, K. 
1310 23101 Parameswaran , P. K. 
1311 23108 Poulose , K. V. 
1312 23109 Ravindranadhan , V. 
1313 23115 

Rathinaswamy, A. 
1314 23126 

Suseelan , s . 
1315 23:27 Satish Peter 
1316 23128 

Sheela , K. K. 
1317 23143 Suseelan , c . 
1318 23146 Sarasamma, K. R. 
1319 23169 Venu , C. v . 
1320 23172 Vijayan , T. N. 


1231 


1297 


37 


24824 


1402 


23254 


1345 


Account Test (Lower) -III Paper (Contd.) 
Sl. No. Reg . No. Name 
1321 23173 Viswanathan , A. 
1322 23179 Vijayan , K. R. 
1323 23186 Vasu , K. 
1324 23190 

Vija valakshmy, P. 
1325 23191 Varkey, P. K 
1326 23192 Valsala , c . 
1327 

23196 Vijayasankaran , T. 
1328 • 23205 Ammini Amma, K. S. 
1329 23206 Anandan , K. 
1330 23209 Balakrishnan , B. 
1331 23210 Balachandran , V. 
1332 23217 Chandrau , B. C. 
1333 23231 Hariprasad , S. 
1334 23237 

Jayasurian , K. 
1335 23248 Krishnankutty, K.M. 
1336 23252 Lakshmi, K. 
1337 

Mohamed Thajudeen , K , U. 
1338 23255 Mohandas Das,M.K. 
1339 23259 

Mohandas, R. 
1340 23277 

Padmaja Nottiyath 
1341 23304 Rajes P. 
1342 23314 Sethumadhavan, P. 
1343 23320 Shoukathali Rawther, M.M. 
1344 23345 Devakykutty , P. 
23346 

Ganga Tharan , P. 
1346 23347 Khadeeja, A. K. 
1347 23355 Suresh , G. 
1348 24008 

Abraham , P. A. 
v 1349 24019 Abdul Rahim , P. M. 

1350 24020 Achuthan , K. 
1351 24026 Chandrasekharan , K. N. 
1352 24027 David , C. A. 
1353 24029 Damodaran , O.N. 
1354 24050 Kunhiraman , K. 
13: 24053 Kamalam , T. 
1350 

24056 Kunhibava, P.P 
1357 24069 

Narayanikutty, c.v. 
1358 24075 

Raman , V.V. 
1359 24090 Sainaba, K , 
1360 24092 

Sukumari Amma, P. 
1361 24094 

Sakunthala , K. 
1362 24095 Somanathan Pillai, P.K. 
1363 24105 

Azcez , K. 
1364 24120 Kali, T.P. 
1365 24135 Sarada, U. P. 
1366 24501 

Antony, Joseph 
1367 

24518 Asees, K.V. 
1368 24524 

Abdurahiman , M. 
1369 24536 

Babu, T. 
1370 24544 Chithrabhanu, A.K. 
) 1371 24551 Francis, K.T. 
1372 24552 

Govindankutty, K.V. 
1373 24554 Geethamony, R. 
1374 24557 Govindan Kadarath 
1375 24577 Kunhappa , C.P. 
1376 24583 

Karmachandran , P.K. 
1377 24588 Kallianikutty , V.P. 
1378 24603 

Madhusudanan , K. 
1379 24607 

Mukundan , K. S. 
24614 Narayanan Namboodiri, P. 
1381 24622 Philipose, M.T. 
1382 24624 

Ravunnikutty Odungat, 
1383 24631 Rajakumar, K. 
1384 24632 Rose Paul 
385 24640 Sukumara Kurup, P.K. 
$ 86 24650 Sudhakaran, D 

g . 5075 /T. 


Sl. No. Reg . No. 

Name 
1387 24655 

Sreeramachandran , E. ! 
1388 24656 

Subramannian, P. 
1389 

24660 Sukumaran ,K.V. 
1390 24673 

Sreenivasan , K. 
1391 

24687 Vijayan , K. N. 
1392 24696 Valsala , M. 
1393 24700 Varghese , V.J. 
1394 24702 Ahamedunni, K.V. 
1395 24715 

Alavi, M. T. 
1396 24767 

Devadasan , K. 
1397 24789 Govindankutty, M. 
1398 

Krishna Das,N.P. 
1399 24940 Mathew , K.K. 
1400 24846 

Muhammedali, M.C. 
1401 24857 Madhusoodanan , N. 

24858 Marakkar , K. 
1403 24862 Moh unan , B. 
1404 24871 Mohan Josiah 
1405 24980 

Sathyadevan, K. 
1406 25501 

Ammini, K. 
1407 25504 Aboo, K.V. 
1408 25505 Asokan , T.K. 
1409 25506 Ayyappan, К.К. 
1410 25523 Aboobacker, V. T. 
1411 25528 Balakrishnan , M. 
1412 25545 

Dendapani, P K. 
1413 25549 Gracykutty John 
1414 25552 George , M. C. 
1415 25553 

George, P. M. 
1416 25558 

Indira, K. K. 
1417 25560 Janardhanan Nair, P. V. 
1418 25561 Janardhanan , T. 
1419 25564 Joseph , M. P. 
1420 25579 Kunhahamed Pari 
1421 

25600 Mohanakumar , S. S. 
1422 25602 Mohandas 
1423 25609 

Mohammed Wajeeb 
1424 25614 Nayomi, K. M. 
1425 25620 Narayanan , T. 
1426 25621 

Narayanan, V. P. 
1427 25645 Rajagopalan Pulikkot 
1428 25649 Rahelamma, C. 
1429 25651 Radhakrishnan , P. M. 
1430 25655 Raveendran, P. M. 
1431 25680 Sivadasan, v . 
1432 25681 Sreedharan , P. 
1433 25685 

Sidharthan , A. V. 
1434 25691 Somasekharan , D. 
1435 

Thomas, M.Y. 
1436 25705 

Thomas Jacob 
1437 25715 Thankappan , N. V. 
1438 25719 

Unnikrishnan , P.K. 
1439 25768 

Yusuff, P. 
1440 25782 Bhaskaran, K. 
1441 26302 Abdulla Poovathungal 
1442 26506 Asokan, M. 
1443 26507 Anitha, T. N. 
1444 26511 

Abdul Azeez , A. P. 
1445 26524 Balakrishnan , K. 
1446 26531 Balakrishnan Nair, K. K. 
1447 26535 Balakrishnan , T. 
1448 26541 Beatrice Kuruvilla 
1449 26543 Chacko, O. U. 
1450 26551 Damodharan , V. P. 
1451 26555 Divakaran , O. M. 
1452 26556 

Damodharan Nair, V. 


25703 


1380 


38 


1521 


1522 


27176 


27212 


1534 


Account Test (Lower ) III Paper- ( Contd.) 
Sl. No. Reg. No. Name 
1453 26557 Gokularajan , T. K. 
1454 26571 

Imbichikoya Thangal, O.M. 
1-455 26584 

Krishnan , P. 
1456 26585 Kamani Bai, M. 
1457 26588 Kunhammedkutty, M. 
1458 26590 Kunhilekshmi, V. 
1459 26596 Kushi, K.K. 
1460 26602 Leelamma Joseph 
1461 26610 Maliyakkal Razia 
1462 26616 Muhammed , M. 
1463 26624 Muhammedkutty , N.M. 
1464 26630 Nalini, K. 
1465 26631 Nabeesa , P. K. 
1466 26659 Ravindran, v . 
1467 26663 

Rudran Namboodiri, M.P. 
1468 26670 Rajan Nair , K. 
1469 26676 Sreedharan , K. 
1470 26677 Sobhana , P. 
1471 26687 Sreedharan , N. 
1472 26698 Sarada ,KP. 
1473 26704 Ahamed , P.M. 
1474 26710 Balakrishnan, C.M. 
1475 26712 Bichikoya , M.P. 
1476 26718 Chandrasekharan, M. 
1477 26724 Devadasan , c . 
1478 26737 Govindan Nair , P. 
1479 26739 Swarnalatha, B.A. 
1480 26741 Hyrunnissa , C.P.M. 
1481 26746 Job , A.P. 
1482 26748 . Jayaprakash , P.K. 
1483 

26762 Karunakaran , K.V. 
1484 26764 Karthiayani, P.T. 
1485 26769 Lokanathan , K. 
1486 26792 Prabhakara Kurup,M. 
1487 26795 Parameswaran , T. 
1488 26799 Padmanabhan Nair, A. 
1489 26802 Radhakrishnan , A.P. 

26809 Rugmini, V.K. 
1491 26811 

Raghavan , K. 
1492 26813 

Rajagopalan Nair , N. 
1493 26818 Subramanian , P. 
1494 26821 Saidumohamed Muthukkoya 

Thangal, K.P. 
1495 26822 Saidumohamed Kunhikkoya 

Thangal, K.P. 
1496 26831 Sasidharan , T.M. 
1497 26832 Sudhakaran , T. 
1498 26835 Sivadasan , K. 
1-199 26842 Sethumadhavan , K.P. 
1500 26849 Sekharan , M. 
1501 26860 Savithri Thampuratty, A.C. 
1502 26878 

Thomas, M.A 
1503 26881 Thomas Paikada 
1504 26883 

Unnikrishnan , O. 
1505 26897 Venugopalan , P. 
1506 

27021 Aboobacker, N. 
1507 27055 Balagopal, P.K. 
1508 27058 Balan , T.K. 
1509 27063 

Chacko , K.V. 
27066 Chandran , P. 
1511 27081 Elsamma , K.J. 
1512 27085 Girija ,M.V. 
1513 27093 Gouri, T.K. 
1514 27098 Harilal, N. 
1515 27101 Haridas, K.P. 
1516 

Jaivin S. Parrah 


27512 


Sl. No. Reg. No. 

Name 
1517 27125 Kelu , K. 
1518 27133 Kunhali, K.M. 
1519 27136 Kunhali, A. 
1520 27143 Krishnan Nedungadi, T.M. 
27144 

Lekshmikutty , N.P. 
27146 Lekshmanan , N. 
1523 27149 Malathy, P. 
1524 27169 Mukundan, V.P. 
1525 27173 Mohammed Koya , T. 
1526 

Marykutty, T.A. 
1527 27177 Mammad Koya, K.P. 
1528 27191 Narayanan , P. 
1529 27197 Pratheepkumar, K.E. 
1530 27201 Purushothaman , K. 
1531 27209 Premanathan , P. 
1532 27211 Padmanabha Kurup, C. 
1533 

Preman , M. 
27213 Prabhakaran , V. 
1535 27223 Rema Devi, K. 
1536 27243 Ravindran , K.M. 
1537 27245 Radhakrishnan , K. 
1538 27249 Reghuvaran , K.R. 
1539 27256 Ravi, K.R. 
1540 27269 Sreedharan , K. 
1541 27271 Santhakumary, J. 
1542 27276 

Sasidharan , T. 
1543 27278 Sankara Marar, A. 
1544 27281 Suresh , E.C. 
1545 27283 Sophy P. Mathew 
1546 27286 Sadanandan , P.R. 
1547 27508 Balan , K.M. 
1548 

Giresh , P. 
1549 27513 Indira , E.K. 
1550 27514 Jesy Thomas, K. 
1551 27519 Jayaprakash, P. 
1552 27523 Kuruvilla , C.K. 
1553 27534 Subadra , c . 
1554 27535 Seethalakshmi, P.K. 
1555 27538 Salahudeen , P.P. 
1556 27539 Salim Baker 
1557 27543 

Sarala , P.K.! 
1558 27548 Soubhagyarani, T.S. 
1559 27552 Thankamoni, c . 
1560 27557 Unnikrishnan Namboodiri, A. 
1561 27562 Ummer Koya , N. 
1562 27578 Velayudhan Nair, K. 
1563 27582 Vimala , T.T. 
1564 27583 Vijayan , T. 
1565 27589 Vijayakesavan , P. 
1566 27605 Abdullakutty, T.P. 
1567 27606 Assen , P. 
1568 27612 Abdalla , T. 
1569 27625 Balakrishnan Nair, A. 
1570 27628 Bhargavi , N.V. 
1571 27633 

Balan , M. 
1572 27646 Chanbeebi, S.A. - 
1573 27647 Devaraj, P.C. 
1574 

Dharmarajan, E. 
1575 27660 Geevarghese, C.K. 
1576 27665 Impichikoya , K.T. 
1577 27670 Jayavalli, T. 
1578 27672 Jose , T.D. 
1579 27679 Kuttan , K. 
1580 27682 Kunhikrishnan, P. C. 
1581 27683 

Kurien , K. 
1582 27705 Maria Alphonsa William 


1490 


27651 


1510 


27120 


39 


F. 


1670 


1613 


Account Test (Lower) III Paper- (Contd .) 
Sl.No. Reg. No. Name 
1583 27731 

Ravindran Moosad , I. 
1584 27734 Ramani, V.P. 
1585 27736 Ravindran , V.P. 
1586 27765 Sreedevi, K. 
1587 27778 

Thankamma, V. 
1588 27786 Vimala, N. 
1589 27788 Vasu , A.K. 
1590 27794 Vasudevan , P. 
1591 27799 Valsala , P. 
1592 28008 Abdullakutty, P. 
1593 28029 

Baby, T. 
1594 28036 Balan , v . 
1595 28043 Bhaskaran Nair, N. 
1596 28047 

Chandrasekharan , K. 
1597 28056 Dayanandan , K. 
1598 28060 

Devadasan , D. K. 
1599 28061 

Damodharan Nair , P.K. 
1600 28068 Ganesh , B. 
1601 28069 

Gangadevi , P. 
1602 28088 Kunjiram , D.P. 
1603 28102 

Madhavan , M.P. 
1604 28103 

Melven Stephen 
1605 28107 Mohanan, K.P. 
1606 28112 Money, P.N. 
1607 28127 

Prasanna Caroline, E. 
1608 28128 Prameela Sadanandan 
1609 28133 Rema Devi, T.T. 
1610 28136 

Ramankutty, N. K. 
1611 28140 Ramachandran , P.T. 
1612 28148 Rajan , A.K. 

28164 Sobhanakumari, v . 
1614 28167 Sundaran , M. 
1615 28176 Surendranath , K. 
1616 28177 

Subhadra , K. 
1617 28180 Sainaba, K.P. 
1618 28185 Soman , K. 
1619 

28203 Andy , C.K. 

28209 Abdul Shukkoor , V.P. 
1621 28213 Aboobacker, K.M. 
1622 

28220 Balakrishnan, P. 
1623 28226 Devayani, K. 
1624 

28227 Devakumar, M. 
1625 

28240 Janaky , P.M. 
1626 28242 Janaki, v . 
1627 28254 Kandankutty , K.P. 
1628 28263 

Muraleedharan , S. 
1629 28264 

Mary Rajan 
1630 28266 Malini, V. 
1631 28267 Manikuttan , A. 
1632 28271 Mohanan , A.C. 
1633 28279 

Neena Raphael 
28286 

Prakasan , T. 
1635 28293 Raghavan Nair, P.M. 
1636 28295 Raghavan Unni, C. 
1637 28299 Ramachandran , P.K. 
1638 28312 Sathyan , M. 
1639 28335 Unnimadhavan , K. 
1640 28349 Vilasini, c . 
1641 28350 

Vijayakumari, K.B. 
1642 28362 Vijayan , c . 
1643 28370 

Vasu , T. 
1644 

28376 Vijayaraghavan, N. 
1645 28377 

Vijayan , A. 

Vilasini, P.V. 
28389 

Bharathan , P.P. 
1648 28392 Imbichaminabi,N. 


Sl. No. Reg. No. Name 
1649 28399 

Nirmala , K. 
1650 29004 Abdurahssed , A.A. 
1651 29008 Ali, K. V. 
1652 29009 Aravindan , M.T. 
1653 

29012 Appu Nambiar, K. 
1654 29014 Achutha Varier , v . 
1655 29018 Balan , K.K. 
1656 29021 Balan , K.K. 
1657 29022 

Balakrishnan , P.P. 
1658 

29024 Balachandran Kidave , P.K. 
1659 29026 Balakrishnan , N.P. 
1660 29027 Balakrishnan , P.P. 
1661 29038 Chandran , O.P. 
1662 29050 Chandran , K.K. 
1663 29052 Chathu, V.P. 
1664 29059 

Damodaran, T.K. 
1665 29060 Divakaran , G. 
1666 29062 Dayanandan , O. T. 
1667 29064 Devaky, V. 
1668 29065 Damodaran , C.P. 
1669 29071 Govindan , T. 
29072 

Govi, A. 
1671 29076 Govindan , T. 
1672 29082 Jayarajan , T. 
1673 29083 Jayarajan, A. 
1674 29084 Janu , T. 
1675 29085 Jayaprakash , G. 
1676 

29087 Jayachandran , P.C. 
1677 29088 Janu, P. 
1678 29091 Janukutty , V.P. 
1679 29093 John Christopher Damien 
1680 29094 Krishnakumari, B.K. 
1681 29095 

Kelappan , N.K. 
1682 29096 Kunhikalandan , K. 
1683 29101 Kunhikannan , M. 
1684 29103 Kunhiraman, v . 
1685 29105 Kunhirama Kurup , M. 
1686 29107 Kumaran , P. P. 
1687 29115 Kanaran , M. 
1688 29116 Kumaran , K. T. K. 
1689 29126 Mohammad , B. M. 
1690 29127 Mohan , K. 
1691 29128 Mohammad, P. K. 
1692 29129 Mukundan , T. 
1693 29143 Narayanan , P. K. 
1694 29151 Pavithran , K. K. 
1695 29152 Padmanabhan Nair, P. 
1696 29154 

Pushpavally, K. K. 
1697 29176 Rosamma Joseph 
1698 29183 Radhakrishnan , K. 
1699 29195 Sreedharan Gurukkal, C. 
1700 29196 Sreedharan, K. K. 
1701 29203 Appunni, K.C. 
1702 29204 Achuthan , P. 
1703 29205 

Ammad , K. K. 
1704 29219 Damodaran, P. 
1705 29220 Damodaran Nair, P. 
1706 29221 Damodaran, G. 
1707 29224 Gopalan , M. 
1708 29292 Sankara Kurup, A.M. 
1709 29296 Sadanandan , 
1710 29304 Ashroff, T. M. 
1711 29305 Abdulla , K. 
1712 29310 Balan , A. 
1713 29317 Balakrishnan, c . 
1714 29318 Balakrishnan , P. K. 


1620 


1634 


28381 


1646 
1647 


40 


31038 


31080 


1745 


Account Test (Lower)-III Paper -- (Contd .) 
SI.No. Reg. No. 

Name 
1715 29332 Govindan , T. 
1716 29333 Govindan Nair, E.K. 
1717 29334 Harinarayanan , M. 
1718 29335 Kumaran , T. K. 
1719 29337 Kunhammad , E. 
1720 29338 Karunan , P. K. 
1721 293441 Krishnan, P. P. 
1722 29346 Kumaran Nair, V. V. 
1723 29349 Kumaran , T. 
1724 29354 Mohana Krishnan Namboodiri, P. 
1725 29361 Narayanan , E. 
1726 29374 Raveendran, V. K. 
1727 29386 Sankaran , K.K. 
1728 29390 Sudhakaran , M. P. 
1729 29397 Sathyanathan , P. 
1730 29399 Santha , V. P. 
1731 29400 Thomas, K. A. 
1732 29410 Viswanathan , N. K. 
1733 29421 Vijayakumaran, C. H. 
1734 30007 Balan . K. 
1735 30016 Damodarar , N. K. 
1736 30026 Janardhanan , K. 
1737 30031 Joseph, K.C. 
1738 30039 

Krishnan Namboory, T. P. 
1739 30044 Muraleedharan Nair , R. 
1740 30056 Narayanan , T. 
1741 30061 Poulose , P. P. 
1742 30063 Prakash Babu, P. 
1743 30081 

Sankaran Nair , P. 
1744 30083 

Susamma P.George 
30100 Surendran , M. K. 
1746 30102 Sreedharan , K.K. 
1747 30504 Anandan , M. 
1748 30512 Abdul Samad, K. A. 
1749 30524 Dersia , P. M. 
1750 30540 Krishnan , P. K. 

30512 Kumaran Namath 

30553 Mohan , N. 
1753 30554 Mayamani, P. K. 
1754 30566 Prabhakaran Kurup , P. P. 
1755 30572 Radhakrishnan , K. 
1756 30574 Ramankutty Nambiar, V. 
1757 30597 Samikutty , S. K. 

30604 Sr. Anna, K.J. 
1759 30606 Balan ,KK. 
1760 30612 Gangadharan , V. 
1761 30615 Govindankutty, K. K. 
1762 30626 Narayanan Namboodiri, E. 
1763 30628 Padmanabhan Nair, V. 
1764 30638 Sivadasan, K. K. 
1765 30647 Sudhakaran , E K. 
1766 30653 Thomas , P. 
1767 30666 Vijayan , M.K. 
30667 

Velayudhan , K. 
1769 30673 Valean , V. 
1770 31002 Anandan, P. K. 
1771 31004 Abraham , K.J. 
1772 31006 Abraham , K.J. 
1773 31010 Achuthan , K. 
1774 

31015 Bhaskaran Nair , M.K. 
1775 31016 Balan Nambiar ,M. V. 
1776 31022 Balan. K.M. 
1777 31023 Balamani, M. 

1778 31027 Balakrishnan , M. 
-1779 31028 Bhaskaran , P. 

31031 Bavuka, C.N. 


SZ. No. Reg . No. 
1781 31033 
1782 31036 
1783 
1784 31045 
1785 31047 
1786 31057 
1787 31059 
1788 

31062 
1789 31064 
1790 31065 
1791 31066 
1792 31068 
1793 31073 
1794 31079 
1795 
1796 31085 
1797 31086 
1798 31.087 
1799 31088 
1800 31092 
1801 31094 
1802 31096 
1803 31099 
1804 31102 
1805 31108 
1806 31117 
1807 31118 
1808 31120 
1809 31124 
1810 31125 
1811 

31127 
1812 31133 
1813 31136 
1814 31137 
1815 31144 
1816 31145 
1817 31146 
1818 31148 
1819 

31156 
1820 31160 
1821 31166 
1822 31167 
1823 31170 
1824 31175 
1825 31204 
1826 31226 
1827 31264 
1828 31271 
1829 31273 
1830 

31303 
1831 31308 
1832 31317 
1833 31322 
1834 31346 
1835 31356 
1836 31358 

31393 
1838 31396 
1839 32013 
1840 32018 
1841 32020 
1842 

32028 
1843 32035 
1844 32054 
1845 32062 
1846 32063 


Name 
Chandramathi, C.P. 
Chandran , C.K. 
Chandu , P. 
Dominic, P. T. 
Dingsh , N. N. 
Geetha , P. K. 
Govindan Nambiar, M. O. 
George, K. V. 
Gouri, T. K. 
Gopalan , V. 
Ganagadharan , C. 
Hector Rodrigues 
Jayarajan , N. K. 
Jayarajan, K.P. 
Janardanan Puthukudy 
Kunhikrishnan , P. 
Kumaran, T. 
Kunhiraman , M. 
Krishnakurup ,M. 
Kamala , V. 
Krishnan Kutty, N. 
Krishnan , K. 
Karunakaran , P. 
Lillykutty Mathew 
Majeed , U. 
Narayanan Namboothiri, V. S. 
Nanu , P. 
Nanu, K. 
Ousepachan , P. C. 
Pushpavalli, K. 
Padmanabhan , K. 
Pavithra Kumar, M. C. 
Padmavathi, P. C. 
Pavithran , M. K. 
Pavithran , M. 
Purushothaman , K. K. 
Radha , M. K. 
Rajan , A. 
Raveendran , K. 
Ravindranath , K. 
Ravindran , K. 
Rohini, A. K. 
Savithri, c . 
Sarojini, v . 
Ajaya Kumar Therur 
Janu, T. P. 
Parvathi, N. K. 
Presanna Kumari, V. N. 
Rajan , K. 
Abujam , K. 
Bhaskaran , K. 
Haridasan , V. C. 
Jayalckshmy, P. N. 
Prakashan , V. M. 
Raghavan , P. K. 
Raveendranathan , K. P. 
Vinodankoorara 
Venugopalan , K. 
Abooty, K. 
Balan , A. 
Balan ,M.K. 
Balakrishnan Nair , K. 
Balakrishnan , T.M. 
Gangadharan , K. V. 
Govindan , N. 
Gangadharan , K.M. 


1751 
1752 - 


1758 


1768 


1837 


41 


1909 


1914 


32611 


1918 


Account Test (Lower) -III Paper -- (Contd.) 
Sl. No. Reg. No. Name 
1847 32064 Haridasan , P. P. 
1848 32066 Haidar, T. K. 
1849 32072 Janardanan , E. P. 
1850 32073 

Jose , P.J. 
1851 32077 John Fernandez 
(1852 32085 Kunbikrishnan , K. 
1853 32097 Krishnan Nambiar, M. 
1854 

32098 Krishnan , V. 
1855 32106 Krishnan , P. A.K. 
1856 32110 Kunhiraman , M. V. 
1857 32115 

Elizabeth Varghese 
1858 32137 Muncera , T. 
1859 32139 Malinga Naik , M. 
1860 32140 Madhusoodanan, M. P. 
1861 32149 Nandakumaran , K. 
1862 32150 Narayanan Nambiar, M. 
1863 32158 Narayani, M.P. 
1864 32166 Ponnamma, P. V. 
1865 32167 Parameswara Kajanaya 
1866 32169 Premakumar , C. 
1867 32173 Padmini, P. 
1868 32181 Padmanabhan,M. 
1869 32 189 Ramakrishnan , T. P. 
1870 32192 Rajamma, M. J. 
1871 32194 Remani, U. K. 
1872 32198 Ravindran Pillai, N. 
1873 32205 Krishnan , P. P. 
1874 32210 Radhamani, V.M. 
1875 32213 Ramachandran, V. 
1876 32229 Sreedharan , P. K. 
1877 32231 

Sebastian Pothanpilly 
1878 32235 Sundaran , P. V. 
1879 32237 Samuel, A. 
1880 32246 Sudharma, D. 
1881 32252 Saseendran , M. V. 

32261 Sreedharan , P. V. 
1883 

Shobhana, K 
188+ 32274 Unnikrishnan , C. 
1885 32279 Vijayan , T. V. 
1886 32280 Vimalamma , P. 
1887 32282 Vinodini, P. P. 
1888 32284 

Vasanthakumari, P. 
1889 32291 Venugopalan , R. 
1890 

Vasudevan Nair, T. S. 
1891 32296 

Venugopalan Nambiar , P. V. 
1892 32297 Vijayakumar, B. 

32303 Anandan Nambiar, E. 
1894 32305 Anandan , B. 
1895 32306 Baby Sudha , T. P. 
32315 

Kunhikannan , C. V. 
1897 32337 

Pavithran , K. 
1898 32341 Retnamma. C. K. 

G. 1347 / L . 


Sl. No. Reg .No. Name 
1899 32345 Ravindran , K. K. 
1900 32347 Rugmini, P. 
1901 32352 Santhakumari, D. 
1902 32353 Sreedevikutty , A. V. 
1903 32357 Susheela , M.M. 
1904 32353 Sathee Devi, M.P. 
1905 32359 Savithri, P. 
1906 

32365 Sathi, A. K. 
1907 32368 Savithri, C. 
1908 32371 Thankam , K. T. 

32373 Vasudha, M. T. 
1910 32374 

Vikraman Unni Nayanar, V. J. 
1911 32375 Vijayamma, K. 
1912 32606 Abdul Azeez , K. P. 
1913 32609 Ambunbi, T. N. 

Asokan, K. 
1915 32626 Bhaskaran , C. P. 
1916 

32628 Beena Joseph , V. 
1917 32630 Chandran , E. 

32635 Damodaran , P. 
1919 32654 Jayaprakash, K. 
1920 3269+ Narayanan , P. 
1921 32697 Narayanan , E. 
1922 32703 Padmini, M. C. 
1923 32706 Prabhavathi, K. V. 
1924 32723 Radhakrishnan, P. V. 
1925 32728 Raghavan, M. K. 
1926 32738 Sarojini, P. 
1927 

32740 Sudhakaran , K. 
1928 32747 Shivashankara Bhat , K. 
1929 32753 Sreedharan , M. 
1930 32765 Vijayamma, P.G. 
1931 32783 Bhanumathi, V.T. 
1932 32795 Bhavani, K. 
1933 

Krishnan Machathi 
193+ 32855 Lalitha Kumari, K. K. 
1935 32860 Mohammed , M. K. 
1936 32862 Mathew , V. T. 
1937 

32883 Narayanan, K. 
1938 32890 Prabhakaran, K. V. 
1939 32913 Sailaja , C. B. 
19-10 32919 Unnikrishnan , K. 
19 + 1 3350+ Abdul Rahiman , M. T. P. 
1942 33505 Alexander, E. 
1913 -33507 Balan Nair, K. 
1914 33511 Bhaskaran Nair , K. 
1945 33512 Balakrishnan , K. 
1946 33531 Ishwara Bhat, B. 
1917 33553 Muraleedharan , P. 
1913 33559 Mohamad Ashraf , K. K. 
19-29 33569 Prabhakara , K. 
1950 33578 Ramachandran , P. P. 
1951 33579 Rimashetty, S. N. 
1952 33583 Radhakrishnan , A. 
1953 33600 Sudhakrishnan , A. 
193+ 33612 

Mohanan , B. 
1935 33661. Remavathi, K. 
1956 33673 Savithri, K. 
1957 33702 

Aithappa, K. 
1958 33748 Nagaveni, P. 


32841 


1882 


32272 


32295 


1893 


1896 


42 


1 


3498 


(4 ) ACCOUNT TEST ( L ) -IV PAPER 
Kerala Treasury Code Volumes I and II 
and Kerzia Account Code Vol. I. 

(Held on 30-6-1983) 
BL No. Reg . No. Name 
1 2021 Basheer, A. 
2 2030 

Chandrodaya Panicker, G. 
3 2048 Jawahar, S. K. 
4 2049 

Jayakumar, P. V. 
5 

2066 Komalavally, N. 
6 Ons 

KA ... , K. 
7 2068 Khadija Beevi, s . 
8 2076 Lola Kumari, V. 
9 2100 Muralidharan Nair , N. 
10 2117 Balakrishnan , N. 
11 2121 

Chandrapalan , G. 
12 2128 

Elizabeth , KT: 
13 2129 Gladstone Williams, B. 
14 2146 Jacob Mathew 
15 2152 

Jerome, D. 
16 2166 Krishnan Nair,M. 
17 2177 Sr. Mary Georgia 
18 2205 Parameswaran Pillai, D. 
19 2209 Presanna Kumari, T. 
20 2218 

Pappan , L. 
21 2223 Prasanna Kumari, S. 
22 2224 Pushparathi, c . 
23 2226 Presanna Kumar, V. 
24 2231 Ravi Kumar, S. 
25 2245 

Remla Beevi, M. 
26 2262 Ramachandran Nair, S. 
27 2273 Ramachandran , V. 
28 2356 

Sophia Jameseena, Y. C. 
29 2372 Suresh , R. 
30 2377 

Suguna Kumar, B. 
31 2603 Sr. Angel Mary 
32 2618 

Krishna Pillai, P. 
33 2625 

Mridula , D. 
34 2631 Padmini, c . J. 
35 2642 Ramakumar, R. 
36 2646 SanalKumar, L. 
37 2653 Surendran Pillai, P. T. 
38 2654 Sreekumar, R. 
39 2658 Shylaja Devi, B. 
40 2663 Syama Kumari, K. 
41 2664 Saheeda Beevi, S. 
42 2670 Unnikrishnan Nair, J. 
43 2683 Vijayamma, L. 
44 2826 Philomina Mathew 
45 2989 Padmaja Devi, K. 
46 3025 Ravindran Nair , P. 
47 3031 Sarika , D. 
48 3059 Serajudeen , S. 
49 3086 Vijayendran, s. 
50 3088 

Vinod Kumar, G. 
51 3092 Vijaya Kumaran Nair, K. T. 
52 3204 Abdul Khafoor , S. 
53 3208 Baby, C. V. 
54 3232 Jayamoni Nadar, P. 
55 3243 Jaya Prakash , K. B. 
56 3263 Lekshmikutty, B. 
57 3268 Mohanlalsen , K. K. 
58 3276 Meenakshy, s. 
59 3286 Purushothaman Namboothiri, M.J. 
60 3287 

Premcela Devi, K.R. 
61 

3290 Prema Chandrika, K.G. 
62 3294 

Radha , D.K. 


Sl. No. Reg .No. Name 
63 3297 Ramachandran , K. 
64 3300 Rejani, P.I. 
65 3330 Suresh Kumar, M. 
66 3335 Sasidharan, M. 
67 3339 Sanal Kumaran Nair, S. 
68 3347 Shahul Hameed , S.M. 
69 3364 

Thulasidas, V. G. 
70 3367 Usha Kumari, A.C. 
71 3388 Vasantha Kumary , P. 
72 3400 Raveendran Nair, M. 
73 3402 Rajan , K. 
74 3413 

Stephen, V. 
75 3462 Suseela , J. 
76 3470 Suseela , P. V. 
77 3482 Stanley Sen. P. Sebastian 
78 3483 

Shcela R. Thyagaraj 
79 

Sreekumaran Nair, K. 
80 3499 Srcela Kumari, K. P. 
81 3502 Sreedevi, B. 
82 3555 Vijayan, K. R. 
83 3601 Surendra Kumar, R. 
84 3605 Seshadri, C. M. 
85 3612 

Sreekumar , S. 
86 3631 

Srecmurugan, G. 
87 3634 Sundaresan Nair, V. 
88 3640 Sreckantan Nair, N. 
89 3643 

Sachidanandan Achary, c . 
90 3644 

Srechari, K.G. 
91 3651 Sreekantan Nair, B. 
92 3660 

Swamidasan , A. 
93 3669 Sethumohanan Nair , S. 
94 3678 

Sam David , P. 
95 3680 Sukumaran Nair , P. 
96 3810 Abdul Salam , A. 
97 3812 Alice Abraham 
98 3865 

Esther, J. 
99 3912 

Jayakumar, P. 
100 3928 Krishnarajan , V. V. 
101 3933 Krishnamoorthy, K. L. 
102 3938 Kamalamma, S. 
103 3967 Mahaboob , G. J. 
104 3974 Mary Joseph, K. 
105 3997 

Natarajan , R. 
106 4026 Purushothaman Nair, G. 
107 4112 Selvaraj, c . 
108 4144 Sathyadas, A.T. 
109 4155 

Santhakumari, R. 
110 4160 Sreckumar , K. 
111 4176 Jaikrishna Tewari 
112 4185 Vasantha, K. 
113 4206 

Tytus, c . 
114 4306 Ajayakumar ,M.D. 
115 4309 Agnes Lilly Bai, T.R. 
116 4329 Elizabeth K. Syriac 
117 4340 

Indu, G. 
118 4344 

Jacintha, P. J. 
119 4352 Krishnakumari, K. 
120 4369 Magidha , M. 
121 4382 Radhakrishnan Nair, V. 
122 

4384 Rema Devi, K. 
123 4387 Remani Bai, A. 
124 4406 Sasi, c . 
125 4415 Sasankan , J. 
126 4434 Saratchandra Bhattathiri, K .. 
127 4474 Vijayakumar, K. 
128 4483 Vimalakumari, P. 


43 


4501 


4534 


Thomas George 


Account Test (L ) -IV Paper- (Contd.) 
Sl. No. Reg . No. Name 
129 

Monian , A. 
130 4511 Parvathy, S. 
131 4519 

Ravindran , J. 
132 4527 Ramachandran Nair, G. 
133 4530 

Ramany , T. 
134 

Raveendran Nair, G. 
135 4542 Suscela Mathew 
136 4548 

Sukumaran Nair , A. 
137 4550 Srecdevi, N. 
138 4559 

Suresh Babu , c . 
139 4565 Sasankan P. 
140 4575 

Sadasivat Chettiar, S. 
141 4584 

Shahul Hameed , S. 
142 4594 
143 4597 Thankama, K. 
144 4598 Vijayalekhmy, K. 
145 4599 

Vijayakunary , c . 
146 4611 

Reghukunar, P. 
147 4616 

Santhakunary, A. 
148 4624 

VelappanNair, R. 
149 4628 

Yamuna hi, K. 
150 4633 

Gopalakrihna Pillai, K. 
151 4635 

Pradeep Kumar ,G. 
152 4970 

Maya Dev, S. 
153 5001 

Prabha, S 
154 5028 

Radhakrisnan Nair, R. 
155 5049 

Ramachariran Nair, T. R , 
156 5079 Sadananda, G. 
157 5088 SathiammaA. 
158 5097 

Sachee Kulary , S. 
159 5142 

Sreenivasar S. D. 
160 5303 

Abdulla Kaju , A. 
161 5309 

Anil Kuma M.R. 
162 5314 

Ambika Kuari, v . 
163 5346 

Geetha , R. 
164 5358 

Induchooda P. 
165 5362 John, M.J. 
166 5365 

Jayasree , P < . 
167 5366 

Jenava D ce , C. 
168 5373 Jothi Lexmi . I. 
169 5386 

Lolamma Oamen 
170 5387 

Leela Kuma N. B. 
171 5395 Mini, L. S. 
172 5411 

Meenakshy Ama, T. 
173 5417 Nirmala , c . 
174 5431 Pushpa Bai, 1 
175 5437 Pushkaran , P 
176 5450 Rajan , V. P. 
177 5472 

Sherif, s . 
178 5518 Sethulekshmy . 
179 5520 Sulochana, B. 
180 5523 Sasidharan Na P. 
181 5525 

Saraswathy Ky, R. 
182 5550 

Sasidharan Acri, V. 
183 5553 

Sureshchand Ji 
184 5557 Sathikumari, 
185 5580 Sivathanu, G. 
186 5581 

Sasidharan , N. 
187 5593 

Valsalakumari,l. s.. 
188 · 5818 Chacko, V. C. 
189 5848 

Madhusoodhan Pillay 
190 5860 Premavally , K. 
191 5862 Prasad , P. 
192 5888 Surendran, K. 
193 5893 Scaria , E. A. 
194 

Ananda Swaroor . 


Sl. No. Reg . No. Name 
195 5938 Chandrika, R. 
196 5961 Gopinathan , P.K. 
197 5965 

Gopinathan, s. 
198 5975 Iqbal, P. A. 
199 5979 Jayachandran , T. K. 
200 5980 Jayachandran , G. 
201 5981 Jayakumar , A 
202 5982 Jayalekshiny, S. 
203 5986 

Jayaram , s . 
204 5990 

Jayachandran Nair , B. 
205 5997 

Krishnan Asari, N. 
206 6010 Ramachandran , B. 
207 6011 Ramachandran Nair, K.R. 
208 6012 Raveendran, H. 
209 6016 

Reghunath, M. 
210 6043 Shamsudeen ,M. 
211 6069 Sreelatha , M.R. 
212 6071 Sudhakaran, B. 
213 6082 Sreekantan Nair, K. 
214 6088 Sath Prasad, A. V. 
215 6095 

Sasidharan ,M. 
216 6120 

Sathyamoorthy, s. 
217 6126 Sivadasan Nair, J. 
218 6143 

Thankamani Amma, L. 
219 6146 

Thankamma, L. 
220 6158 

Usha Kumari, V.S. 
221 6163 

Vijayakumar, N.R. 
222 6183 

Vijaya Kumaran , B. 
223 6187 Vijayakumar, N. 
224 6196 

Varughese, V.S. 
225 6301 

AmminiKutty, J. 
226 6319 Annie Chacko 
227 6332 Ambujakshan Nair , R. 
228 6347 Abdul Jaleel, A. 
229 6368 Benny Koshy 
230 6381 

Boban Mathew 
231 6390 Chandran Pillai, R. 
232 6399 Chandralekha , A.M. 
233 6424 Govindan Nair , T.N. 
234 6433 

Grace, J. 
235 6438 Gopalakrishnan Nair, N. 
236 6487 

Jessy , T. 
237 

Jacob , P.K. 
238 6511 Kumar, A. S. G. 
239 6541 

Kumaran Nair, V. 
240 6564 

Leela , T. 
241 6607 Mohan , P.R. 
242 6639 

Manorama, R. 
243 6644 

Maya, M.R. 
244 6650 Natarajan , s . 
245 6710 Kanakaletha, K.G. 
246 6711 Lalitha, L. 
247 6712 

Latha , M. S. 
248 6716 Mariamma, P.S. 
249 6724 

Sisupalan , S. 
250 7037 Devadas , P. 
251 

7043 Fazuluddin , K. 
252 7068 

Jayaprasad, P. 
253 7078 Kumari Indira , M. 
254 7131 

Padminibai, P. G. 
255 

Ramachandran Nair, N. 
256 7163 Ramachandran , N. 
257 7183 Sarala Devi, v . 
258 7198 Shahul Hameedu Kunju,M. 
259 

Sreeletha, K. 
260 7279 subhash , V. 


6495 


7144 


7270 


5906 
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Account Test ( L )-IV Paper- (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
CUC 7288 Sivadasan, S. 
262 7305 Sasidharan , N. 
263 7345 Vijayakumar , K. G. 
264 
265 7414 Haridasan , M.N. 
266 7420 

Jayanthi Devi, R. 
267 7431 

Jose , C. K. 
268 7432 James Daniel 
269 7472 Mathew , T. N. 
270 7481 Nadarajan , N. 
271 7515 Chandrika Devi,M.J. 
272 7524 Jayapal, P. 
273 7564 Sarasan , S. 
27+ 7569 Saramma Mathew 
275 7578 Thankachan , P. 
276 7587 

Vijayamma, V. N. 
277 7593 Vijayakumaran, G. 
278 7595 Vincent Netto 
279 7625 George Eapen 
280 7527 Govind.nkutty, M. C. 
281 7644 Leela Bai, M. 
282 7653 Muraleedharan Pillai, K. 
283 7694 Syamala , M. S. 
2844 7708 Sheeja , P. 
285 7780 Venu , K. 
286 7781 Vijayakumar, R. 
287 7793 Vasudevan , c . 
288 7794 Vijayan Pillai, T.J. 
289 7863 Koshy, M.G. 
290 7960 Retnakumar, P. 
291 7981 Sudhakaran , K. 
292 7989 Sivasankara Pillai, K. 
293 7990 Sundaresan , R. 
294 8028 Aravindakshan Nair, M. V. 
295 8029 Achiamma, V.K. 
296 8041 Basheer kutty , A. 
297 8078 Elizabeth Mathew 
298 
299 8090 Girija , S. 
300 8111 Haridas, s . 
301 8137 Jackson , P.J. 
302 8200 Mathaikutty , K. 
303 8224 Narayanan , R. 
304 8234 Pavithran , K. 
305 8245 Prasanna Kumar, V. 
306 8264 Remanibhai, P. B. 
307 8273 Raju , N 
308 8276 Rajan B. 
309 8300 Rajamma, P. 
310 8307 Saradamma, N. 
311 8314 

Sarojini Amma, S. 
312 8319 

Sadasivan , T. D. 
313 8385 Subhadra Amma, K. 
314 8397 Sathyadasan , V. 
315 9558 Madhusoodanan , G. 
316 9560 Mathew , C. 
317 9676 Rajagopalan, M. 
318 9680 Ramachandran Nair, P. 
319 9707 Balakrishnan Unnithan , P. G. 
320 9738 Kumari, L. 
39 9772 

Sasidharan Pillai, G. C. 
9810 

Balachandran , R. 
19816 Gopakumar, N. 
9825 John K. Sam 
9833 Muraleedharan Nair, K. R. 
9836 Mathen , A. J. 


Sl. No. Reg. No. Name 
327 9878 Thomas, M. T. 
328 9885 Usha , K 
329 9889 Vijayalekshmi, T. 
330 9895 Vasudevan Pillai, T. K. 
331 9927 James J. George 
332 9931 Jacob Thomas 
333 9937 Lekshmikutty, K.R. 
334 9944 Marykutty Sebastian 
335 9959 Radhakrishnan , N. 
336 9977 Sreedevi, K. 
337 9992 Viswanath Bhattathiri, N. 
338 10007 Balan , VR . 
339 10009 Bhanumathi Amma, T. K. 
340 10016 Eappen L. Eappen 
341 10024 Gopalakrshna Kurup , K. 
342 10030 John , N.S. 
343 10051 Mercy Caerian 
344 10097 Saramm : Mathew , T. 
345 10103 Abrahar , K.M. 
346 10139 Krishnaumari, K. 
347 10163 Rajamm , K. N. 
318 10190 

Valsamia Joseph 
349 10664 Maheswary Amma, P. 
350 10673 Ponnaima, P. K. 
351 10709 Simon ,V. J. 
352 10711 Sundaın , V. N. 
353 10714 Sathyaesan , P. K. 
351 10722 Sudarsnan , R. 
355 10737 Suseel:Kunjamma, s . 
356 10753 Suscel Devi, s . 
357 10755 Shajahn, K. B. 
358 10757 Syamərasad , K. S. 
359 10760 Sahacvan , V. 
360 

10762 Sasidaran , A. 
361 10768 Naranan Nampy , P. 
362 10770 Thons, A. O. 
363 10817 Emil Thomas 
364 10818 Elizoath Thomas 
365 10824 Ikbe A. 
366 10833 Janti Amma, G. 
367 10871 Sivarasadan Nair, K. N. 
368 10894 Visambaran , V. Š . 
369 10895 Vamathy , N. 
370 10903 Ay.ppan Kartha , T. D. 
371 10945 Jan Babu, A. K 
372 10947 Jathar, M. P. 
373 10964 Maleedharan , S. 
374 10997 Raesh Babu, C. B. 
375 11000 Viyan , N. 
376 11088 Sacendran , R. 
377 12004 Araham , P. c . 
378 12010 Aony Joseph 
379 12017 Jachandran , C. G. 
380 12018 bichan , K. I. 
381 12031 

tandrasekharan Nair, P.N. 
382 12033 heriyan Kurian , K. 
383 12043 nmanual, J. 
384 12046 ancis Gcorge 
385 12058 ovindan Pillai, M.R. 
386 12068 by Mathew 
387 12081 agadeesh , s. 
388 12082 amcela Beevi, K. A. 
389 12085 ose, T.J. 
390 12086 by Joseph 
391 

12093 Krishnankutty, T. R. 
392 12098 Krishnankutty, K. 
393 12113 Mary Paul 
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Accounttest (L ) IV Paper -- (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
394 12117 Mony, P. K. 
395 

12132 Mathen , K. V. 
396 

12148 Ponnamma, P. A. 
397 12172 Radhakrishnan Nair , M. S. 
398 12191 Salim , N.N. 
399 12195 Sosamma, P.K. 
400 12227 Chandramohanan Nair , K. S. 
401 12245 Damodaran 
402 12282 Jamecla , T.P. 
403 12288 Joseph, N. J. 
404 12290 John , K. A 
405 12312 

Mary, V. S. 
406 12313 Muraleedharan Nair, K. K. 
407 12323 Maniyan , T. K. 
408 12360 Radhika Rani, K. 
409 12370 Rajeev V. John 
410 12371 Sasikumar , D. 
411 12373 Sadananda Shenoy , P. R. 
412 

12420 Sudhakaran Nair, G. 
413 - 12424 Susamma P. Cherian 
414 12436 Salim , T. H. 
415 12471 

Thankamani, B. 
416 12517 

George, V. V. 
417 12519 

Jacob , C. C. 
418 12558 Susamma Thomas 
419 12561 Salavudin , S. 
420 12565 Somadasan , K. N. 
421 12570 

Venugopal, C. K. 
422 12619 

Chandraseknaran Nair, N. 
423 12642 Markose , K.K. 
424 12698 Sr. Thresia , V. P. 
425 12706 

Apren , V. C. 
426 12804 

Agnes Mathew 
427 12818 Chandy , T.C. 
428 12829 Emm : nnel, K. V. 
429 12832 Gopi, P .: V. 
430 

12848 Jaick Joseph 
431 12851 

Joseph , P. D. 
432 

12889 Sr. Mary, K.J. 
133 12991 Mariamme, T.K. 
434 13004 

Mohana Kumary, N. 
435 13005 Mariam , K. A. 
436 13019 Padmanabhan Nair, P. P. 
437 13090 Thankamma Abraham 
438 13095 Vijayakumaran Nair , C. S. 
439 14014 Devosia , A. J. 
440 

14020 Gopi, P. G. 
141 1-4025 Issac, P. V. 
442 14030 Joy , E. J. 
443 14040 Kuruvilla , A. C. 
444 - 14071 Raman Janardhanan 
445 14084 Sasidharan Pillai, T. 
446 14101 Aniyan , A.S. 
447 14613 Chandrasekharan Pillai, R. 
448 14657 Lal, T. N. 
449 14667 Mathai, K. C. 
450 14683 Raveendran Nair, A.M. 
451 14697 Surendran Nair , S. 
452 14700 Surendranathan , N. 
453 14758 

Leelamma Ittoop 
454 14762 

Marykutty E.Mathew 
455 14776 Purushothaman , P. 
456 14785 Paulose, C. V. 
457 14788 Ravi, M.K. 
458 14791 Sukumari, M.K. 
459 14792 Santhamma, A. K. 

G. 1347 / L 


Sl.No. Reg.No. Name 
460 14802 

Aleyamma, P.J. 
+61 14809 Annakutty ,M.M. 
462 14827 Mathai, M.J. 
463 14834 Ramachandran Nair, K. N. 
464 14861 

Sebastian, K. K. 
465 14952 

Omana, E. N. 
-466 14984 

Sreedevi, K. S. 
467 14991 

Saju , K.P. 
468 15034 Vasudevan , E. P. 
469 16014 

Dasan ,G. 
470 16022 Gopinathan Nair, N. R. 
471 16033 Joseph , K. A. 
472 16044 

Muralidharan , P. 
473 1605+ 

Ramesh Babu , G. 
474 16092 

Viswanathan Pillai, A. 
475 16098 

Vijayakumaran Nair 
476 16104 

Antony Lukose 
477 16109 

Ayyappan , M.C. 
478 16131 Kuruvilla , K.K. 
+79 16136 

Kuriakose Mathew 
480 16139 

Mathew K. Joseph 
481 16152 Rasheed , P. S. 
132 16154 

Radhakrishna Panicker , M. 
483 16155 

Raveendranath , S. 
18+ 16168 

Sukumarankutty , M. P. 
-185 16173 

Sunil, B. 
486 16186 

Usha Devi, P. K. 
487 16191 

Venu , N. 
-488 16196 

Vilasini Devi, C. R. 
489 16501 

Abraham , T. P. 
490 16513 

Abdulla , C. K. 
491 16534 George Jose 
492 

Issac, T. C. 
493 16551 

Kamalam , T. 
49+ 1656+ 

Maniyan , M. V. 
495 16568 

Muraleedharan , N.M. 
496 16573 

Nirmala , T. K. 
497 16581 

Prakasan , P.K 
498 16605 

Ahamed , K. I. 
199 16606 

Abu, P. M. 
500 16607 

Ajithakumary , K. S. 
501 16631 George, A. T. 
502 16655 
503 16675 

Sukumaran 
50+ 16686 

Thomas, C. A. 
505 16692 Vanaja , K. K. 
506 16707 Gopalan , C.K. 
507 16710 Joy, P. K. 
508 167 1 

Prebita, N. A. 
509 16758 

Rajalekshini, K. 
510 1677+ 

Sebastian Joseph 
511 16777 

Sukumaran , M. V. 
512 16779 

Surendranath , s. 
513 16802 Ambika, C. 
514 16824 

Gopinathan , R. 
515 168-13 

Muraleedhara Menon , C. N. 
516 16854 

Mohammed Kutty , V. A. 
517 16856 

Nazeera Muhammed 
518 16865 

Plasi Haldane, K.A. 
19 16867 

Ramachandran, C. K. 
520 16905 

Vasudevan Nambiar, V.N. 
521 16931 

Gregory, M. C. 
522 16935 Antony, C. J. 
523 16937 Joseph , P.T. 
524 16938 Ivy Jacob 
525 16940 Jagadamma, P. 


16542 


Sathyan 
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18297 


Account test (L ) IV Paper- (Contd.) 
Sl. No. Reg. No. Name 
526 16941 John , M. J. 
527 16944 Kunjappan , T. C. 
528 16955 Mary , K. S. 
529 16962 Narayana Pisharadi, R. 
530 16965 Ouseph , P.D. 
531 16970 Parthan , P.K. 
532 17011 

Annie , C.V. 
533 17022 Girish Kumar 
534 17029 Joseph , C. V. 
535 17041 Lissy Abraham 
536 17042 Mohammed Basheer, N. A. 
537 17083 Sunil, P. 
538 17099 Vimala Kumari, K. C. 
539 17106 Antony, K.J. 
540 17111 Balan, K. 
541 17127 Francis Xavier, P. A. 
542 17169 Mathai, P. Y. 
543 17179 Narayanan Nair, M.R. 
544 17185 Prasanna, K. V. 
545 17194 Raveendran, P. K. 
546 17211 Grace George 
547 17214 Gopalakrishnan Unnithan , K. R. 
548 17216 Indira Devi, V. K. 
549 

17225 Jayachandran ,K. 
550 17231 Job , A. C. 
551 17232 John, M. K. 
552 17276 Manoharan , V. N. 
553 17287 Mary Fernandez 
554 17313 Sudha, K. 
555 17320 Stellamma Jacob 
556 17321 Soundaresh , c . 
557 17328 Soman , V. R. 
558 17329 Sobhanakumari, P. S. 
559 17336 Unnikrishnan , K. 
560 17338 Varghesc Mathew 
561 17340 Vasu , P.N. 
562 17346 Yevonne Dorothy Rodriguez 
563 17348 

Yoyakkey, E. 
564 17376 Bhaskaran Nair, A. 
565 17386 Bhargavi, E. K. 
566 17389 

Bencdicta , K. A. 
567 17395 Cletus, T. S. 
568 17424 Ratnakala , P. 
569 17433 Rossy Maria Jessy, P. D. 
570 17446 Sethunathan , P.H. 
571 17484 

Thankamony Amma, P. 
572 17495 Usha, C. S. 
573 17517 Annics, E. P. 
574 

Esmic Victoria Dias 
575 17555 Hari, S. 
576 17572 Kunjamina, K.K. 
577 17604 Ouseph , K.P. 
578 17608 Parcethukutty, K.M. 
579 17612 Prakasan , K. v . 
580 17636 

Shanmughan , K. P. 
581 17661 Varkcy , C. K. 
582 17670 Vijayalekshmi, N. P. 
583 17678 William , P.J. 
584 17772 Pankajakshan , K. R. 
585 

17819 Elsy , P. K. 
586 17838 Mathew , E. C. 
587 • 17839 

Mary, V. J. 
588 17850 

Ravi, A.N. 
589 17854 Raveendranathan, K. S. 
590 17857 

Rajappan Nair, V.R. 
591 17869 Selina, K.K. 


Sl. No. Reg. No. Name 
592 17898 Vinod, A. D. 
593 18161 Marakkar , K. K. 
594 18166 Mohanan , K. B. 
595 18177 

Ouseph , 
596 

Venugopalan , N. 
597 18253 Vikraman Nair , N. 
598 18256 Vimalakumari, V. s . 
599 18269 Abdul Azeez , A. K. 
600 

18293 Jawahari Babu , V.K. 
601 

Kuriakose , K.P. 
602 18321 Ravindran Nair , K. G. 
603 18335 Srcenivasan , E. 
604 18339 Tony, P. J. 
605 18343 Thresiakutty , P.J. 
606 19073 Salcema, K.P. 
607 19168 Kunjukutty, K. K. 
608 19178 

Lcclamma Augustine 
609 19256 Sheriff, V. B. 
610 19335 Jose , K. A. 
611 19356 Mohanan , P. 
612 19365 Parvathy, K. 
613 19380 Sre :mathi, M.K. 
614 19386 

Sainaba Beevi, A. 
615 19399 

Thomas, V.J. 
516 19403 Ajayakumaran , P. 
617 19416 Emily, T. A. 
618 19427 Jamcela Becvi, V. K. 
619 19444 Mohanan, K. A. 
620 19453 

Premakumari, K.P. 
621 19468 

Susccla, E. V. 
622 19482 Usha , K. S 
623 19484 Velayudhan , T. A. 
624 

Zcenath , C. 1. 
625 

Sr. Achamma, A. L. 
626 19809 Anitha , P. K. 
627 19815 

Augusty, P.A. 
628 19843 Balan , K. K. 
629 19869 Devassykutty, K. P. 
630 19870 Devadasan , C.K. 
631 19873 

David Jacob , K. 
632 19877 Devaky, K. 
633 19883 Francis , P.A. 
634 19886 Gopi, T. N. 
635 19901 Girija, P. M. 
636 19904 George, T.D. 
637 19979 Jose , C.I. 
638 19986 Koottalakkal V.Sckharan 
639 19988 Krishnankutty , M. S. 
640 20004 Kunhanijan Raja , P. K. 
641 20029 

Mercy Thomas 
642 20032 Mary, N. P. 
643 20038 Metty , P. X. 
644 

Narayanankutty, K. 
645 20087 Padmakshy , M. 
646 20089 

Poulose , J. 
647 20097 Parameswaran Nair, K. 
648 20099 Prema, T.M. 
649. 20231 

Radhakrishnan, K. N. 
650 20236 Ramanathan, M.G. 
651 20272 Shamsudheen , E. K. 
652 20278 Sujatha, K.R. 
653 20291 Savithri, M. P. 
654 20292 Surendran , P. K. 
655 20309 Sankaranarayanan, M. P. 
656 20322 Santhakumary , V. R. 
657 20347 Santhosh , V. N. 


19499 
19805 


17538 


20082 
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Account Test (L ) IV Paper- (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. Name 
658 20352 

Santha,P. C. 
659 20379 Vijayan N.Menon 
660 20448 

Premkumar , T. 
661 20456 Radhakrishnan , A , K. 
662 20491 Varghese , M. P. 
663 20493 

Viswabharathy, K. R. 
664 20513 

Donatus, P. L. 
665 20539 

Manoharan 
666 20551 Padmanabhan , G. 
667 20552 Nalini, C. 
668 20570 Surendranathan , K. C. 
669 20812 Chandrasekharan, N. 
670 20903 

Antony, V.C. 
671 20940 

Narayanan Nambisan , C.N. 
672 20943 

Reghunandanan , T.M. 
673 20964 Tharanathan, P. R. 
674 21024 

Kuttan , K. G. 
675 21034 

Mecra , K. K. 
676 21045 

Ramachandran , U. 
677 21067 Valsala Kumari, C. R. 
678 21079 

Jacob , V.V. 
679 21080 

Devassy, M.I. 
680 21507 Achuthan Unni, V. 
681 21543 Dakshayani, K. 
682 

21554 " Gopalan , P. N. 
683 21575 James, P. U. 
684 21585 Kausalia , C.N. 
685 21607 LakshmiDevi, P. 
686 21714 Savithri, P. 
687 21717 Sathia Bhama , P. 
688 21775 Thyagarajan , G. 
689 21803 

Annic Jacob 
690 21829 Becpathutty , A. 
691 21871 Kamalam , K. 
692 21872 Kairalee Devi, P. M. 
693 21888 Mallika , K.J. 
694 21918 Ravindran , N. 
695 21923 Rajasekharan , C. 
696 21941 Rethi, C. 
697 21952 Somasundaram , T.S. 
698 21977 Sukumaran, K. 
699 21998 Unnikrishnan , K. 
700 22505 Amina, P.M. 
701 22514 Baby P. Skaria 
702 22517 Celia Theophilus 
703 22570 Lakshmikutty, P. 
704 22602 Pushpangadan , M. 
705 22626 Radhakrishnan Nair, M. 
706 22634 Satheesan , N. 
707 22649 

Sankaranarayanan , P. K. 
708 22658 Sethu Madavan , N. 
709 22678 Usha , P.N. 
710 22688 Viswanathan , K. V. 
711 22689 Velayudhan , M. P. 
712 22765 

Raman , P. 
713 22768 Ramachandran , K. 
714 22814 Eleykutty , K.J. 
715 22875 Vijayan , A. 
716 22879 Vidyasagaran , C. 
717 22889 Pushpangadan , V.V. 
718 23033 Haridasan , P. R. 
719 20334 

Ignatius, H. 
720 20338 Jalaludecn , M. 
721 23046 

Kasu , A. 
722 23049 Krishnan , K. 
723 23065 Lilli, K. 


Sl. No. Reg . No. Name 
724 23143 Suscclan , C. 
725 23152 Thankappan , V. 
726 23167 Vijayaraghavan Nair, B. 
727 23179 Vijayan , K. R. 
728 23192 Valsala , c . 
729 23200 Zeenath , S. 
730 23201 Appukuttan , R. 
731 23241 Kesavan , P. P. 
732 23248 

Krishnankutty, K.M. 
733 23253 

Lakshmanan , C. 
734 23254 

Mohamed Thajudeen , K. U. 
735 23277 Padmaja Nottiyath 
736 23336 Varkey, c . v . 
737 23346 Gangadharan , P. 
738 23347 Khadreja, A. K. 
739 23355 Suresh , G. 
740 24063 Moosakutty, P. P. 
741 24070 Nazin Bhanu, K. M. 
742 24105 Azecz , K. 
743 

rendran , A. K. 
744 24146 Unni, P. M.K. 
745 

Unnikrishnan Palasseri 
746 24508 

Ali , U. 
747 24524 Abdurahiman , M. 
748 24538 Chekku , K. V. 
749 24542 Chathappan , P. P. 
750 24544 

Chithrabhanu, A. K. 
751 24551 Francis , K.T. 
752 24555 Gcorge, P. 
753 24600 Mohana Kumaran Nair, T. V. 
754 24617 Paul, T. V. 
755 94632 Rose Paul 
756 24657 Santhakumari, K. 
757 24692 Velayudhan, C. 
758 24700 Varghese , V.J. 
759 24702 

Ahamed Unni, K. V. 
760 24703 Abdul Jaleel, E. A. 
761 24706 

AbdulKarim , C. 
762 24759 Chithrakumar, S. 
763 24764 Chinnamma, P. C. 
764 24801 Hussan Koya, M. 
765 24809 

Janardhanan, K. 
766 24844 

Mary , M. 
767 24960 Sudhakaran , K. R. 
768 24962 Suresh , N. 
769 25503 Abdurahiman , P. T. 
770 25549 Gracykutty John 
771 25552 Gcorge, M. C. 
772 25558 Indira, K. K. 
773 25561 Janardhanan , T. 
774 25564 Joseph , M. P. 
775 25582 Kamalam , K 
776 25593 Malini, R. 
777 25625 Ponnamma, V. P. 
778 25649 Rahclamma, c . 
779 25665 Saraswathy, T. 
780 25681 

Sredharan, P. 
781 25686 Satheesachandran , M. 
782 25725 Unnikrishnan , K. 
783 25731 Varughese, V. V. 
784 25732 Viswanathan Nair, K.N. 
785 25737 Vijayasankaran , P. 
786 25743 Varghesc , P , C. 
787 25747 Vijayakumaran Nair, V. P. 
788 25766 Wills Raj, V. K. 
789 25770 Chithran , C. V. 
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Sl. No. Reg. No. Name 
790 25779 Unnikrishnan , K. 
791 25782 

Bhaskaran , K. 
792 25785 Mathew , M. C. 
793 25786 Narayanan , N. T. 
794 26516 Ayisha Bai, B. 
795 26529 

Bhaskaran , P. 
796 26555 Divakaran , O. M. 
797 26570 Hamsa , K. E. 
798 26580 Joscph Garvasis 
799 26588 Kunhammedkutty, M. 
800 26596 Kushi, K. K. 
801 26602 Leelamma Joseph 
802 26628 Moideenkutty , E. 
803 26629 

Naruyanan , E. 
804 26631 Nabessa , P.K. 
805 26632 

Nithyanandan, A. 
806 26661 

vindran Pathriyil 
807 26675 Suguna, A. 
808 26708 Ananda Kisitore , K. M. 
809 26723 Dhanam , V. 
810 26738 Gopalan Pariyapurath 
811 26739 Swarnalatha, P. A. 
812 26741 Hyrunnissa , C. P. M. 
813 26762 Karunakaran , K. V. 
814 26813 Rajagopalan Nair, N. 
815 26815 Ravindran Nair , C. 
816 26918 Subramanian , P. 
817 26821 Saidumohamed Muthukkoya 

Thangal, K.P. 
818 26854 

Sreejith , M.K. 
819 26859 Sivaraman , K. 
820 26360 Savithri Thampuratty , A. C. 
821 26871 Samyuktha Devi, T. 
822 26881 Thomas Pikada 
823 26891 Ussain , M. P. 
824 27031 

Ayemmedkutty, P. K. 
825 27052 Beerankoya, P. 
826 

27073 Chandran, T. 
327 27082 

Edison , S. 
828 27085 Girija , M. V. 
829 27120 Jaivin S. Parrah 
830 27127 Kunhalankutty , A. 
831 27142 Krishnan , M. 
832 27201 

Purushothaman , K. 
833 27247 Rajan , K. M. 
834 27257 Sasidharan, R. K. 
835 27283 

Sophy P. Mathew 
836 27514 Jesy Thomas, K. 
837 27535 Seethalekshmi, P. K. 
838 27538 Salahuddeen , P. P. 
839 27548 Soubhagyarani, T. S. 
840 27583 Vijayan , T. 
841 27612 Abdulla, T. 
842 27622 Bhahuleyan , P. K. 
843 27672 Jose , T. D. 


Sl. No. Reg. No. Name 
844 27700 Mohan Das, N. 
845 27732 Rajan , c . 
846 

27772 Srcedharan , T. 
847 27779 Thomas, A.J. 
848 27781 Upendranath , K. J. 
849 28020 Balakrishnan Nair , N. 
850 28076 Ismalutty, K. 
851 28090 

Krishnan , V.S. 
852 28150 Raveendran , V. N. 
853 28167 Sundaran , M. 
854 28190 Soorya Prabha, P. A. 
855 28253 Kamunni, K. 
856 28279 

Neena Raphael 
857 28321 Surendran , N. T. 
858 28323 Sreedharan , K. 
859 28329 Thomas John , I. 
860 28332 Unni, K. 
861 28336 Ummer Kalarikkal 
862 28341 Unnimoyi, E. 
863 28362 Vijayan , C. 
864 29008 Ali, K. V. 
865 29009 Aravindan , M. T. 
866 29011 Anandan , M .. 
867 29014 Achutha Varier, V. 
868 29016 Achuthan Nair , N. K. 
869 29017 Balan Nair, K. 
870 29021 Balan , K. K. 
871 *29022 Balakrishnan , P. P. 
372 29023 Bhaskaran , P 
873 29024 Balachandran Kidave, P. K. 
874 29033 Bhaskaran, P. 
875 29037 Chandran , N. M. 
876 29045 Chandran Kuyyalil . 
877 29059 Damodaran , T. K. 
878 29062 

Dayanandan , O. T. 
879 29081 Joseph, M. A. 
880 29087 Jayachandran , P. C. 
881 29088 Janu, P. 
882 29093 

John Christopher Damiex . 
883 29095 

Kelappan, N. K. 
884 29096 Kunhikalandan , K. 
885 29099 Kunhiraman , P.K. 
886 29103 Kunhiraman , V. 
887 29105 Kunhiramakurup, M. 
888 29126 Mohammad , B.M. 
889 29128 Mohammad, P.K. 
890 29129 Mukundan , T. 
891 29138 

Nanu , K. V. 
892 29146 Nanu Kurup, N. K. 
893 29151 Pavithran , K.K. 
894 29152 Padmanabhan Nair, P. 
895 29154 Pushpavalli, K. K. 
896 29155 Premachandran , T. P. 
897 29162 Rajan , K. P. 
898 29182 Raveendran , K. K. 
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Account Test ( L ) IV Paper (Contd .) 
SI. No. Reg. No. Name 
899 2918+ Radha, K. 
900 29187 Radha, K. 
901 29195 Sreedharan Curukkal, C. 
902 29203 

Appunni, K. C. 
903 29204 

Achuthan , P. 
904 29208 Bhargavan Pillai, K.G. 
905 29248 

KunhiramaKurup , K. 
906 29267 Ramakrishnan , K. C. 
907 29281 Soman , K. 
908 29296 

Sadanandan , R. 
909 29298 Unnikrishnan, P. K. 
910 29314 Balan , E. K. 
911 

29316 Bhaskaran , Nambiar , C. 
912 

Chandran , P. 
913 29325 

DakshyaniAmma, N 
914 29331 Govindan, M. K. 
915 29334 

Harinarayanan, M. 
916 29337 Kunhammad, E. 
917 29341 Krishnan , P. P. 
918 29348 Kunhikrishnan , A. 
919 

29350 Leela , T. 
920 29354 Mohanakrishnan Namboodiri, P. 
921 29374 Raveendran , V. K. 
922 29393 Sandhya, P. 
923 29398 Sreenivasan , C. 
924 29400 Thomas. K. A. 
925 29408 Vijayakumar, C. K. 
926 30026 Janardhanan, K. 
927 30039 

Krishnan Namboory, T. P. 
/ 928 30043 

Lilly, P. V. 
929 30056 

Narayanan , T. 
930 30061 Poulose, P. P. 

931 30064 Padmanabhan Nambiar, V. P. 
9932 30083 

Susamma, P. George 
933 30504 

Anandan, M. 
934 30512 

Abdul Samad , K. A. 
935 30522 

Damodharan , K. 
936 30531 

Gopalakrishnan Nai, N. 
937 30542 Kumaran Namath , 
938 30568 

Ramachandran , T. 
939 30572 Radhakrishnan , K. 
940 30576 Ramachandran, .M.G. 
941 30578 

Rathce Bai, V. 
942 30606 Balan , K. K. 
943 30610 Devasia , T.C. 
944 30615 Govindankutty, K. K. 
945 30638 Sivadasan , K. K 
946 30673 Valsan , V. 
947 31010 Achuthan , K. 
948 31012 Bhargavi , C.N. 
949 

31015 Bhaskaran Nair, M. K. 
950 31029 

Balakrishnan , E. K. 
951 31031 Bavuka, C.N. 
952 31036 

Chandran , C.K. 
953 31038 

Chandu, P. 


Sl. No. Reg. No. 

Name 
954 31064 Gouri, T. K. 
955 31065 

Gopalan , V. 
956 

31066 Ganagadharan , C. 
957 31071 

Haridasan Nambiar, P. C. 
958 31080 

Janardanan Puthukudy 
959 31082 

Janardanan Chalil. 
960 31084 

Kamalakski, V.K. 
961 31085 

Kunhikrishnan , P. 
962 31086 Kumaran, r . 
963 31088 Krishnakurup ,M. 
964 31090 Karthiyani, K.P. 
965 31095 Kesavan Nambudiri, K. C. T. 
966 31099 Karunakaran , P. 
967 31100 

Krishnan Kanisankandy 
968 31106 

Mohan Babu , P.P. 
969 31107 

Mohan Dasan , E. 
970 31108 

Majeed , U. 
971 31113 Mary, P.J. 
972 31118 

Naru , P. 
973 31127 Padmanabhan , K. 
974 31128 Padinini Thottathi 
975 31133 Pavichra Kumar, M. C. 
976 31136 Padmavathi, P. C. 
977 

31137 Pavithran, M.K. 
978 31143 Prakashan , E. K. 
979 31144 

Pavithran , M. 
980 31145 

Purushothaman , K.K. 
981 31146 Radha, M. K. 
982 31148 

Rajan , A. 
983 

31155 Ravikumaran Pillai, B. 
984 31159 Rajmohan , P. R. 
985 31163 Raghavan , U. 
986 31170 Savithri, C. 
987 31172 

Sujaya , K. K 
988 31175 

Sarojini, V. 
989 31176 Sreedharan , T. 
990 31186 Thomas, P. A. 
991 31189 Vasantha, K. 
992 31192 Vijayan , P. 
993 31204 Ajayakumar, Therur. 
994 31211 

Balachandran, P. 
995 31215 

Baby George 
996 31216 Balan , A. 
997 31220 

Chathankutty , M. 
998 31226 

Janu, T. P. 
999 31234 

Karunan , K. 
1000 31243 Lakshmanan , P. 
1001 31245 Lcela , c . 
1002 31247 

Lakshmanan, M. 
1003 31252 Mohanan Chirakkath 
1004 31264 

Parvathi, N. K. 
1005 31272 

Raghavan, K. 
1006 31273 

Rajan , K. 
1007 31289 Sanathanan , K. V 
1008 31303 Ambujam , K. 


G.1347,5 


50 


1068 


1078 


1026 


Account Test (L ) IV Paper- (Contd.) 
Sl. No. Reg . No. Name 
1009 31308 K. Bhaskaran 
1010 31311 Bhargavi, K. 
1011 31322 Jayalekshmi, P. N. 
1012 31328 Kanchanavalli, U. 
1013 31331 Kunhikannan , P.T. 
1014 31334 Kamalakshy, P. 
1015 31356 Raghavan, P. K. 
1016 

31358 Raveendranathan , K. P. 
1017 

31361 Rahim , P. 
1018 31363 Sanjaya Kumar , C. 
1019 31371 Sreedharan , T. 
1020 31376 Thomas, V. V. 
1021 31381 Vanajakshi, P. C. 
1022 31382 Vimala , K. 
1023 31383 Vijayan , K.N. 
1024 31398 Vasantha Kumari, M. 
1025 31401 Padmini, V. K. 
32003 

Asokakumar, V. V. 
1027 32013 Abooty, K. 
1028 32018 Balan , A. 
1029 32049 Balakrishnan , V. 
1030 32020 Balan , M.K. 
1031 32022 Balan , A. 
1032 32029 

Balakrishnan , C. P. 
1033 32056 Gopalan , K. K. 
1034 32072 Janardanan , E. P. 
1035 32073 Jose, P. J. 
1036 

32077 John Fernandez 
1037 32083 Karthiyayini, V. 
1038 32085 Kunhikrishnan, K. 
1039 32089 Kunhiraman , P. P. 
1040 32097 Krishnan Nambiar, M. 
1041 32098 Krishnan , V. 
1042 32131 Moosankutty , C. 
1043 32132 Mathai, M.M. 
1044 32137 Muncera , T. 
1045 32138 Mukundan , P. 
1046 32149 Nandakumaran , K. 
1047 32167 Parameswara Kajanaya, A. 
1048 32190 

Rajan , N. K. 
1049 32192 Rajamma, M. J. 
1050 32205 Krishnan, P. P. 
1051 

Sebastian Pothapilly 
1052 32232 Sujatha, P. 
1053 32246 Sudharma, D. 
1054 32253 Sathisha , c . 
1055 32261 Sreedharan, P. V. 
1056 

Shashikumar, K. 
1057 32269 Subhadra , A. 
1058 32279 Vijayan, T. v . 
1059 32280 Vimalamma, P. 
1060 32296 Venugopalan Nambiar, P. V. 
1061 32297 

Vijayakumar, B. 
1062 32303 Anandan Nambiar, E. 
1063 32333 Narayanan , K. 


Sl. No. Reg. No. Name 
1064 

32335 Omana , C. V. 
1065 32337 Pavithran , K. 
1066 32338 Prabhakaran , M. 
1067 32347 Rugmini, P. 

32356 Soudhamini, M. 
1069 32357 Susheela , M.M. 
1070 32358 Sathec Devi, M. P. 
1071 32373 Vasudha , M. T. 
1072 32604 Asokan , T. P. 
1073 32606 Abdul Azeez , K. P. 
1074 32611 Asokan , K. 
1075 32615 Bhaskaran , M. V. 
1076 32630 Chandran, E. 
1077 32654 Jayaprakash, K. 
32664 

Krishnan , P. V. 
1079 32669 Kunhabdulla , K. V. 
1080 32680 Mathai, P.M. 
1081 32682 Madhavan Adiyodi, K. K. 
1082 32688 Muhammed Rasheed, K. 
1083 32694 Narayanan, P. 
1084 32702 Prasanna Kumari, M. 
1085 32704 Prasenan , N. 
1086 32706 Prabhavathi, K. V. 
1087 32726 Rajamma, M. P. 
1088 32729 Rahoof, K. 
1089 32734 Sebastian , T.J. 
1090 32738 Sarojini, P. 
1091 32743 Sreedharan , T. M. 
1092 32747 Shivashankara Bhat, K. 
1093 32812 Gangadharan , P. V. 
1094 32822 Janardanan Nair, A. 
1095 32841 Krishnan Machathi 
1096 32860 Mohammed , M.K. 
1097 32862 Mathew , V.T. 

32883 Narayanan, K. 
1099 32893 Radhakrishnan , P. 
1100 32913 Sailaja, C. B. 
1101 32928 Sankaran , M. S. 
1102 32933 Sarada , A. T. 
1103 32934 Sukumaran, K. 
1104 32939 Sayeed Kunduvalappil 

Vattaparambil 
1105 32947 Thrivikraman Nambodiri 
1106 33517 Choma, B. 
1107 33557 Monappa Poojari, T. 
1108 33568 Prakash, K. B. 
1109 33578 Ramachandran , P. P. 
1110 33583 Radhakrishnan , A. 
33588 

Shridhara Bhat, A. 
1112 33590 Sivadasan Pillai, P. R. 
1113 33597 Shankara Bhat, C. H. 
1114 33660 Raghavan Narir , K. 
1115 33689 Vasantha, K. 
1116 33706 Chandrasekhara Shetty , P. 


1098 


32231 


32263 


1111 


51 


Namc 


2 


(5 ) ACCOUNT TEST (HIGHER ) 

PART I- I PAPER 
Kerala Pablic Works Account Code and 
Kerala Account Code Vol. III 

(With Books) 

(Held on 1-7-1983) 
Sl. No. Reg . No. Name 
1 2884 

Saraswathy Amma, P. 
3843 Bimal Prasad , D. 
3 3918 Krishnankutty, K. 
4 5833 John, V.M. 
5 5900 Sasisekharan Nair , S. 
6 7263 

Shakeela Bai, A. 
7 

Sreedevi Amma, B. 
8 12318 Molly Kuruvilla 
9 16736 PaulGeorge, N. 
10 20957 Sanalkumar , v . 
11 20998 Vijayan , P. S. 
12 21652 

Preetha, M. 
13 30533 Harinarayanan , G. K. 
14 31392 Vilasini Mantody 
15 32004 Aravindakshan , R C. 
16 3238 Shobhana, C. 
17 32265 Sivasankaran , M. 


8471 


2826 


SZ. No. Reg. No. 
33 2625 Mridulla , D. 
34 2631 Padmini, C.J. 
35 2639 Rithama Jose, K. 
36 2647 Somasekharan Nair, S. 
37 2653 

Surendran Pillai, P.T. 
38 2670 

Unnikrishnan Nair , J. 
39 2676 Viswana-Ihan Pillai, B. 
40 2633 Vijayamma, L. 
41 2726 

Chellayyan , P. 
42 2751 Harikumar, P. 
43 2770 Krishnan Namboothiri, N. 
4+ 2774 Kumari Sabha, P. 
45 2796 

Mathew , V. John 
46 2801 Mohan Das, S. 
47 2816 Narayanan Elayathu , K.N. 
48 2819 Nazimudeen , M. 
49 2825 Padmakumari, A. 
50 

Philomina Mathew 
51 2837 Raju George, K. 
52 2889 Suresh Babu , c . 
53 2893 Sarach indran Unnithan , B. 
54 2900 Sanchakumari, K. 
55 2917 

Kumari Girija , D. 
56 2922 Lilly Bai, s . 
57 2930 Madhavan Namboothiry, N. 
58 2247 Mohamed Ismail, 
59 2958 Manikantan , N.R. 
60 2961 Nirmala , K.R. 
61 2972 Nafeesa Beevi, P. 
62 2985 Peter Joseph , J.. 
63 2995 Reghunathan Pillai, C. R. 
64 2999 Rajendran Nair , B. 
65 3020 Radhakrishnan Nair, V. 
66 3025 Ravindran Nair , P. 
67 3065 Sivasankaran Nair, K.G. 
68 3066 Santhoshkumar, T. 
69 3083 VadivelMurugan,N. 
70 3214 

Chrispin Das, D. S. 
71 3224 Girija Devi, K.V. 
72 3225 Gertrude Mabel Fernandez 
73 

Jayaprakash , K.B. 
74 3276 Meenakshy, S. 
75 3280 

Nazeem Beegum , P. 
76 3288 Palayyan, K. 
77 3300 Rejani, P. I. 
78 3305 Raveendran Dev, K. 
79 3339 Sanalkumaran Nair, s . 
80 3341 Sasidharan , R. 
81 3367 Ushakumari, A.C. 
82 3385 Vincent Percira 
83 3102 Rajan , K. 
84 3455 Sabukuttan Nair, K.P. 
85 3163 Sreckumar, S. 
86 3467 Sainalabudeen , A. 
87 3498 Sreekumaran Nair, K. 
88 3499 Sreelakumari, K.P. 
89 3527 Ushakumari, P. 
90 3560 

Venugopal, R. 
91 1562 Vasantha , S. 
92 3578 Vikraman Nair , R. 
93 3605 Seshadri, C.M. 
94 

Sreemurugan , G. 
95 3640 Sreekantan air, N. 
96 3646 Sudhakaran K.N. 
97 3619 Sumangala , K. 
98 3669 Sethumohanan Nair, S. 
99 3804 Abdul Nazar, N.I. 


2030 


4 


3243 


(6 ) ACCOUNT TEST (HIGHER ) 

PART- I-II PAPER 
Kerala Financial Code Volume I and II and 
The Kerala Account Code Volume 
I and Kerala BudgetManual 

(With Books) 

(Held on 2-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 
1 

Chandrodaya Panicker, G. 
2 2045 Indira , D. 
3 2048 Jawahar , S.K. 

2051 Jacob John 
5 2065 Krishnan , P. 

2067 Krishna Pillai, K. 

2086 Mohan , S. 
8 

2100 Muraleedharan Nair, N. 
9 2137 Gopakumaran Nair, B. S. 
10 2152 Jerome, D. 
11 2171 Lailak imari, S. S. 
12 

Mohanadas, V. 
13 2203 Narayanankutty, P.G. 
14 2206 Prabhavathi, M. 
15 2211 Prasannakumar, v . 
16 2218 Pappan , L. 
17 2226 Presennakumar , V. 
18 2231 Ravikumar , S. 
19 2256 Ramamony, B. 
20 2262 Ramachandran Nair , S. 
21 2264 Ramakumar , E. 
22 

2265 Ramani, V.J. 
23 2272 Ramachandran Pillai, S. 
24 2310 Rajeswari Amma, L. 
25 2341 Ravinathan , R. 
26 2354 Sulochana Jasmine, Y. C. 
27 2356 Sophia Jameseena , Y. C. 
28 2372 Suresh, R. 
29 

Su unakumar, B. 
30 2400 Sasidharan Nair , R. 
31 2603 Sr. Angel Mary 
32 2605 

Chellappan Nadar, J. 


7 


2179 


3631 


2377 


52 


$: 


5580 


Anandaswaroop: 


5982 


Account Test (H ) Part I-II paper (Contd .) 
Sl. No. Reg . No. Name 
100 3811 Abdul Rahiman , V.P. 
101 3812 Alice Abraham 
102 3839 

Bosc, T. P. 
103 3845 Berthalomcnal, S. 
104 3856 Devanandan , P.K. 
105 3878 Girijakumari, A. 
106 3921 

Krishnan Potty , R. 
107 3933 Krishnamoorthy, K.L. 
108 3942 

Krishnakumar , N. 
109 3944 Lazar, V.J. 
110 3950 Lekshmy Ammal, B. 
111 3964 Mony, K. 
112 3986 

Mary Titus 
113 3997 Natarajan , R. 
114 

4008 Preman K. 
115 4010 Prabha , K. P. 
116 4016 

Padmakumari, P. 
117.4021 Padmanabha Iyer, N. 
118 4026 Purushothaman Nair , G. 
119 4033 Rajendran Nair , N. . 
120 4067 Ramesap Nair , S. 
121 4091 Sumathy Amma, P. 
122 4116 

Sreekantan Nair, P. 
123 4119 Sudhakaran, N. 
124 4124 

Sheela Cecily Mathew 
125 4134 

Sathyaprakash , V. 
126 4143 Saraswathy Ammal, K. 
127 4148 Shecla , D. 
128 

4170 Souda Beevi, N. 
129 4188 

Venugopal, v . 
130 4206 Tytus, c . 
131 4309 Agnes Lilly Bai, T.R. 
132 4325 Devadas, R.S. 
133 4329 

Elizabeth , K. Syriac 
134 4344 

Jacintha, P.J. 
135 4352 

Krishnakumari, K. 
136 4382 

Radhakrishnan Nair , V. 
137 4384 

Remadevi, K. 
138 4403 Rita , V. 
139 4410 Sudha, T.R. 
140 4483 

Vimalakumari, P. 
141 4507 

Narayanan , V. 
142 4511 Parvathy, s . 
113 4519 Ravindran , J 
144 4526 Rajendran Nair, P. 
145 4804 

Angela Vijayam , T. 
146 4847 

Chandramohanan Nair ,K. 
147 4955 Manoharan, D. 
148 4970 Maya Devi, s . 
149 4981 Mohanakumari, S.B. 
150 5028 Radhakrishnan Nair , R. 
151 5061 Rajendra Babu, K.G. 
152 5088 

Sathiamma, A. 
153 -5178 Satheeshkumar, M. 
154 5199 Usha Devi, K. 
155 5203 

Kasthoori, v . 
156 5206 Patricia Nettar 
157 5358 Induchoodan , P. 
158 5364 Jameela Beevi, M. 
159 5404 Moly Abraham 
160 5413 Manoharan Nair , G. 
161 5450 Rajan , V.P. 
162 5518 Sethulekshmy, G. 
163 5523 Sasidharan Nair, P. 
164 5525 Saraswathikutty, R. 
165 5536 Santhakumari, K.K. 


Sl. No. Reg. No. Name 
166 5556 Sailaja, L. 
167 

Sivathano, G. 
168 5581 Sasidharan , N. 
169 5613 Vijayakumaran Nair , G. 
170 5818 Chacko , V.C. 
171 5848 Madhusoodhanan Pillai, 
172 5855 Noushad Sait, H A. 
173 5856 Nelson , J. 
174 5860 Premavally, K. 
175 5888 Surendran , K.G. 
176 5906 

s . 
177 

Jayalekshmy, 
178 5997 Krishnan Asari, N. 
✓ 179 6019 Róshini Thankachy, V. 

180 6036 Sushama, S. 
181 6066 Sathyaraj, J. 
182 6071 Sudhakaran , B. 
183 6094 Stanly Johns, S. 
184 6120 Sathyamoorthy, S. 
185 6158 Ushakumari, V.s. 
186 6319 Annie Chacko 
187 6320 Anandakrishnan Nair 
188 6343 Ajayakumar, V. 
189 6381 Boban Mathew 
190 6399 Chandralekha , A.M. 
191 6420 Gopinathan Nair , K. 
192 6465 Indira, P. 
193 6526 Krishnakumari Amma, K. 
194 6567 Lilly Bai, L. 
195 6620 Mary, K.S. 
196 6639 

Manorama, R. 
197 6650 Natarajan , S. 
198 6702 Abu Sali, A. 
199 6706 Jayashree, K. 
200 6712 Latha, M. S. 
201 6728 Soudha Beegam , M.H. 
202 6729 Sylaja , K. 
203 7041 Faziludeen ,M. 
204 7123 

Noormohamed , A. 
205 7189 Sukesan , G. 
206 7222 Rajagopalan, R. 
207 7253 Suresh Babu, N. 
208 7269 Sodaran Philip 
209 7302 Sheela, v . 
210 7308 Sreenivasan , V. 
211 7393 Chellappan , E. 
212 7503 Anandakrishna Pillai, T.J. 
213 7649 Muraleedharan Nair, N. 
214 7660 Murukesan , P. 
215 7835 Dileep , P. 
216 7863 Koshy , M.G. 
217 7916 Devadasan , P. 
218 7940 Purushothaman Nair, G. 
219 8031 Alexander Vaidhian , P. A. 
220 

Jayaraj, B. 
221 8270 Rajendran , B. 
222 8299 Ravindran Nair, T. 
223 8339 Sasidharan , S 
224 9514 Baby Shailaja 
225 9549 Kumari Radhamani 
226 9635 Krishnan Nair , R. 
227 9752 Padmanabha Panicker, K. 
228 9762 Ramachandran Nair , K. 
229 9786 Sasidharan Pillai, R. 
230 9872 Shujavudeen Labba, C. 
231 9985 

Sudhamony, c . 


8135 


53 


10984 


Account Test (H ) Part I-II paper-- (Contd . ) 
Sl. No. Reg. No. Name 
232 10032 Jayanth Varghese 
233 10524 Chandran , M. 
234 10526 Eugene, T. A. 
235 10568 Lalitha Bai, N. S. 
236 10585 Nandakumar, S. 
23710597 Prasannan , K. P. 
238 10712 Sankaran Nair , G. 
239 10811 Babu Rajendran, V. 
240 

Prasannan , M. 
241 11213 Lethakumari, A. 
242 12167 Ramakrishna Pillai, M. 
243 12373 Sadananda Shenoy, P.R. 
244 12480 

Thomas John 
245 12894 Mariamma, T. K. 
246 14626 Giri, V.N. 
247 14677 Padmanabhan Nair, P. 
248 14771 Mohamed Ismail Rawther, P. A. 
249 14895 Valsamma, T. V. 
250 16003 Aleykutty , K. K. 
251 16180 Sasidharan , M , P. 
252 16551 

Kamalam , T. 
253 16556 

Kimtile Correya 
254 16618 Babu , P. B. 
255 16659 Thomas, A. J. 
256 16739 Physi, P. S.T. 
257 16774 Sebastin Joseph 
258 17022 Girishkumar 
259 17083 Sunil, P. 
260 17136 Hariharan Nair, E.N. 
261 

17216 Indira Devi, V. K. 
262 17597 Malathy, T.M. 
263 17900 Vimala , K.B. 
264 18270 Aleyamma, K. P. 
265 18338 Sreedevi, - 
266 19050 Radhamoni,M. C. 
267 19155 Joseph Kandankary 
268 19335 Jose , K. A. 
269 19343 Lily , P. P. 
270 19356 

Mohanan , P. 
271 19413 David , C. L. 
272 19855 Chandrika , P. G. 
273 19990 Komalavally, K. M. 
274 20038 Metty, P. X. 
275 20226 Rajan , K. G. 
276 20237 Ravindran , K.N. 
277 20254 Radhakrishnan , K. 
278 20267 Somasekharan , M. 
279 20269 Sasidharan , P. 
280 20352 Santha , P. C. 
281 20385 Varghese, B. V. 
282 20394 Veronica , A.J. 
283 20456 Radhakrishnan , A. K. 
284 20500 Prabhavathy, V. V. 
285 20584 Umadevi, K. 
286 20913 Dincshan , K. 
287 20940 Narayanan Nambissan , C.N. 
288 20942 Radhakrishnan , T. N. 
289 20991 Velayudhan , P. K. 
290 21046 Rajappan , S. v . 
291 2 1527 Balasubramonion , S. 
292 21529 Chandradevi, A. 
293 21540 

Dali, K. 
294 21623 Mohammedkutty, E. V. 
295 21627 Mohamed Iqbal, A. 
296 21638 Ncelakantan , c . s . 
297 21652 Preetha, M. 


Sl. No. Reg. No. Name 
298 21662 Pappan, T.T. 
299 21672 Rajendran Nair , D. 
300 21718 Sasikala , s . 
301 21969 

Subramonian , N. 
302 21978 

Suseela Bai, A.N. 
303 21990 

Thankarajan , S. 
304 22525 Chamunny, R. 
305 22548 Jayashrce, T. v . 
306 22730 

Jyothi Prakash , n . 
307 22736 

Kamal, A. 
308 22828 Madhavan , R. 
309 22832 Mrinalini Devi, K. 
310 22875 Vijayan , A. 
311 23038 

Jalaludicen , M. 
312 23080 Mustafa, B.A. 
313 23105 Padmanabhan Asari, N. 
314 23157 Unnikrishnan Namboothiri, K. 
315 23160 Vijayappan Nair , K.G. 
316 23185 Velayudhan , M. 
317 23221 Devadas,K.M. 
318 23227 Gopalan, K. 
319 23270 Premila , A.P. 
320 24528 Balakrishnan , P. K. 
321 24638 Raveendran Pillai, M. 
322 24644 Sobhanakumari, R. 
323 24682 Ummer. P. K. 
324 24760 

Chandra Babu ,K. 
325 24761 Chandrika, R. v . 
326 24768 

Divakaran , N. 
327 24771 Dinesh , S. 
328 24860 Moosakotta Neduthodi 
329 24901 

Paul Joseph Koola 
330 24936 Sadanandan , K. G. 
331 24962 Suresh , N. 
332 24965 Santhakumari Cheroth 
333 25552 

George, M. C. 
334 25668 Suseela Puthenpurayil 
335 25759 Vijayakumara Pillai, K. P. 
336 26507 Anitha, T. N. 
337 26513 Asokan , I. 
338 26535 Balakrishnan , T. 
339 26564 Gopinathan, P. 
340 26586 Kanaka Devi, P. 
341 26603 Leelavathy Amma, K. 
342 26618 Muhammed Marsook , M. 
343 26622 Murali, K. 
344 26629 Narayanan , E. 
345 26633 Narayanan , P. 
346 26652 Raghavan Nair, V. 
347 26665 Rajendran Nair , K. M. 
348 26685 Sahadevan , N. 
349 26697 Somanadhan, T. 
350 26719 Chandukutty, U. 
351 26726 Devakikutty , M.K. 
352 26738 Gopalan Pariyapurathu 
353 26739 Swarnalatha, P. A. 
354 26741 Hyrunnisa , C. P. M. 
355 26744 Jayavalli, o . 
356 26786 

Nafeesa , P. 
357 26828 Sadasivan, K. 
358 26842 Sethumadhavan, K. P. 
359 26886 Unnikrishnan , M. P. 
360 27077 Devayani, V. K. 
361 

27085 Girija ,M. V. 
362 27132 Kunhappan , A. K. 
363 27167 Manikkan, C. K. 
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57. Na 


32253 


364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 


Account Test (H ) Part I- II paper- (Contd .) 

Reg. No. Name 
27163 Mukundan, K.G. 
27192 

Nithianandan , M. 
27193 Narayanan , P. C. 
27210 Purushothaman -Nair, S. 
27219 Ranjini, M.P. 
27227 

Rugmini, K. M. 
27253 Radhakrishnan , C. 
27300 Subhadra , K.M. 
27505 Beena , ki 
27542 Suvarnnini, K. 
27543 

Saubhagyarani, T.S. 
27575 Vijayakumary , D. 
27646 Chanbeebi, S.A. 
27680 Kurian , M.T. 
27704 

Mohamed Naha, K. 
27707 

Narayanan , T. V. 
27721 Playini,M.C. 
27791 

Vinodini, V.P. 
27.94 Vasudevan , P. 
28068 Ganesh , B. 
28102 

Madhavan , M.P. 
28108 

Moideen Koya , P.V. 
28124 Paulose , K.C. 
28151 Raveendran , A.V. 
28152 

Raghavan , C. 
28164 Sobhanakumari, V. 
28171 

Sasikala Joyce 
28185 Soman , K. 
28240 Janaky , P.M. 
28247 Kuttan , P. 
28255 

Kamalamma, S. 
28267 Manukuttan , A. 
28283 

Premlatha, M. 
28352 Vinayakumar, T. A. 
28354 Velayudhan , N. 
28359 

Vijayan Punnath 
28376 Vijayaraghavan, N. 
28377 

Vijayan , A. 
29048 Chandran , V. 
29110 Kamala , P.K 
30533 Hari Narayanan , G.K. 
30553 Mohan , N 
30570 Rajan, S.G. 
30594 Sreekantan Nair, T. 
30615 Govindankutty , K.K. 
30661 Vijayakumar , V.S. 
31018 Balakrishnan , P.V. 
31022 Balan , K.M 
31026 Balakrishnan , c . 
31076 Jayaram , P.C. 
31081 

Joseph Kottukappally), K.J. 
31126 

Pradeepkumar, K. 
31129 Pallian Pavithran 
31149 

Rajan , N. 
31153 Rajan , K.M. 
31161 

Remasan , A.K. 
31173 Sreckumari, N.M. 
31199 Valsalan , K.M. 
31218 Chandran , K. 

Mohanan , K. K 
31276 Rajan, V. K 
31304 

Anandakrishnan , V. V. 
31392 

Vilasini Mantody 
31397 Vijayan Nair, P 
32004 Aravindakshan , R. O. 
32021 Balakrishnan , T. K. 


Sl. No. Reg. No. Name 
430 32060 

Gopalakrishnan , N. K. 
431 32087 Karunakaran , M. 
432 32093 Kamalakshan , M. 
433 32104 Kesavan Nair , M.G. 
434 32113 Kannan , M. P. 
435 32126 

Muralidharan Nair, K. 
436 32168 

Prasannakumar, K. 
437 32196 Ramachandran , M.P. 
438 32245 Shylaja , K.I. V. 
439 

Sathisha , c . 
440 32254 

Sreedharan Namboodiri , M. 
441 32291 

Venugopalan , R. 
442 32310 Divakaran , K. 
443 32602 Ammukutty, K. A. 
444 32628 

Beena Joseph, V. 
445 32671 Kunhiraman , c . v . 
446 32692 

Narayanan ,N. 
447 32693 Narayanan , P. 
448 32793 

Balakrishnan Cheriyath 
449 32839 

Kunhiraman, C. 
450 32870 Maniyath Uthaman 
451 32936 Sajani, K. 
452 33565 Narayanan Nair, K. P. 
453 33578 Ramachandran , P. P. 
454 33654 

Nalini, P. 
455 33659 

Ramakrishnan , K. 
7 . ACCOUNT TEST (HIGHER ) 

PART II - I PAPER 
Introduction to Indian Audit and Accounts 
Parts I and II and the Constitution 

of India 

(Held on 4-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 
1 2045 Indira, D 
2 2046 Indiradevi, P. 
3 2048 

Jawahar, S. K. 
4 2051 Jacab John 
5 2067 Krishna Pillai, K. 
6 2076 Lolakumari, V 
7 2134 Gopalakrishnan Nair, P. 
8 2137 Gopakumaran Nair, B. S. 
9 2152 Jerome, D. 
10 2203 Narayanankutty, P.G. 
11 2207 Prabhavathy Narayanan 
12 2224 Pusparathi, C. 
13 2225 Prakasan ,N. P. 
14 

Presennakumar, V. 
15 2248 Raju , S. 
16 2256 Remamony, B. 
17 2257 Raveendran , B. 
18 2262 Ramachandran Nair , S. 
19 

Remani, V. J. 
20 2341 Ravinathan , R. 
21 2354 Sulochana Jasmine , Y. C. 
22 2356 Sophia Jameseena, Y. C. 
23 2372 Suresh , R. 
24 

Sugunakumar, B. 
25 2618 Krishna Pilla , P. 
26 2623 Mohanakumar, B. 
27 2631 Padmini, C. J. 
28 2640 Raveendran Nair , V.. 
29 2642 Ramakumar, R. 
30 2647 Somasckharan Nair, S. 
31 2653 Surendran Pillai, P. T. 


2226 


2265 


2377 


31254 


55 


2802 


3660 


2884 


3856 


3020 


Account Test (Higher) Part 11-1Paper- (Contd .) 
Sl. No. Reg . No Name 
32 2654 Sreekumar, R. 
33 2655 Sudarsanan , P. 
34 2674 Vijayakumar, A. K. 
35 2676 Viswanadhan Pillai, B. 
36 2703 Anandavally Amma, L. 
37 2739 Gopakumar, A. V. 
38 

2749 Hilalkoya, Y. 
39 2770 Krishnan Nampoothiri, N. 
40 2774 

Kumari Sobha, T. 
41 2793 Mangalakumari Amma,M. 
42 

Madhussoodhana Kurup, D. 
43 2816 Narayanan Elayathu, K. N. 
44 2819 Nazimudeen , M. 
45 2826 Philomina Mathew 
46 2854 Rajendran , R. 
47 2861 Ramani, A. R. 
48 

Saraswathy Amma, P. 
49 2891 

Santhoshkumar, K. B. 
50 2895 Shajahan, A. 
51 2898 Sarachandran Unnithan , B. 
52 2901 Saraswathi Amma, R. 
53 2903 Sukumaran Nair, S. 
54 2917 Kumari Girija, D. 
55 2922 Lily Bai, s . 
56 2929 Mccra , s . 
57 2960 Nirmala , c . 
58 2961 Nirmala , K. R. 
59 2996 Rajalekshmy, S. K. 
60 2997 Ramesan Nair, M. 
61 

Radhakrishnan Nair, V. 
62 3025 Ravindran Nair , P. 
63 3051 Salim , A. M 
64 3056 Sasidharan, s . 
65 3066 Santhoshkumar, T. 
66 

3083 Vadivel Murugan , N. 
67 3094 Ushakumari, K. P. 
68 3095 Vijayamma, A. 
69 3201 Asrambi,M. 
70 3208 Baby , C. V 
71 3217 Divakaran Nair, A. 
72 3225 GertrudeMabel Fernandez 
73 3241 Josephine Vimala Nettar 
74 3276 Mecnakshy, s . 
75 3280 Nazeem Beegun , P. 
76 3312 RaviManohar, P. 
-77 3314 

Sam John 
78 3315 Sasidharan Nair , R. 
79 3321 Surendran, K. 
80 3341 Sasidharan , R. 
81 3344 Sayida Beevi, A. 
82 3367 Ushakumari, A. C. 
83 3368 Ushadevi, P. 
84 3370 Vincent, P. 
85 3385 Vincent Pereira 
86 3402 

Rajan , K. 
87 3433 Sreekumari Amma, T. 
88 3434 Sudhakaran , P. A. 
89 3444 Sudhakumari, s . 
90 

Subhadra Amma, K. 
91 3459 Susy Eapen 
92 3483 Shecla R. Thyagaraj 
93 3498 Sreekumaran Nair , K. 
94 . 3499 Sreclakumari, K. P. 
95 3537 Vikraman Nair, B. 
96 3546 Vijay lekshmi, T. 
97 3350 Venukumar, S. 


Sl. Na Reg .Ne Name 
98 3552 Visaladeva Kurup, N. 
99 3560 

Vertigopal, R. 
100 3583 Velayudhan Nair, N. 
101 3590 

Vijayakumaran, K. G. 
102 3595 Vijayakumaran Nair , V. 
103 3605 

Seshadri, C. M. 
104 3627 Sreckumarao Nair , G. 
105 3623 Sreekumaran , A. K. 
106 3631 Sreemurugan , G. 
107 3640 Sreekantan Nair , N. 
108 3646 

Sudhakaran , K.N. 
109 3647 Somasckharan Nair, V. K. 
110 3648 Somasckhiran Nair, G. 
111 

Swamidasan , A. 
112 3803 Ali Rawther,M.S. 
113 3812 

Alice Abraham 
114 3823 

Babu ,M.N. 
115 3839 

Bose , T. P. 
116 3812 Baiju , A. R. 
117 3345 Berthalomcnal, S. 
118 3846 Chandran , N. A. 
119 

Devanandan , P. K. 
120 3861 

Dileepkumar, P. 
121 3878 

Girijakumari, A. 
122 3890 Harideve, P. N. 
123 3921 Krishnan Potti, R. 
124 3935 Krishnakumar, K. 
125 39-14 Lazar, V. J. 
126 3950 

Lekslimy Ammal, B. 
127 3964 Moncy, K. 
128 3967 Mahaboob , G. J. 
129 

3986 Mary Titus 
130 3997 

Natarajan , R. 
131 4008 Preman , K. 
132 4009 Parvathi, s . 
133 4026 Purushothaman Nair , G. 
134 4087 Sundaresan Nair, S. 
135 4090 Syamkumar , K 
136 4096 

Sainudeen , K. 
137 4099 

Sobhanakumary, C. 
138 4120 

Shahudeen , A. 
139 4124 Shecia Cecily Mathew 
140 4125 Sarojini, 
1-41 4127 Sunny Thomas 
142 4148 Sheela , D. 
143 4155 Santhakumari, R. 
14+ 4167 Saifudeen , J. 
145 +170 Souda Bcevi,N. 
146 4206 Tytus, C. 
147 4306 Ajayakumar, M. D. 
148 4309 Agnes Lilly Bai, T. R. 
149 4311 Ashok Kumar, D. 
150 4325 Devadas, R. S. 
151 

Elizabeth K. Syriac 
152 4333 Copi, M.N. 
153 43-10 Indu, G 
15-1 4344 Jacintha , P. J 
155 4352 Krishnakumari, K 
156 4355 

Laila Beevi, H. 
157 4366 Muraleedharan Nair, K. 
158 

4382 Radhakrishnan Nair , v . 
159 44:49 

Ushadevi, V. 
160 4458 Varghese, A. O. 
161 4469 Vasantha ,M. 
162 -178 Vijayan Nair, N. 
163 +83 Vimalakumari , P 


1 


4329 


3458 


56 


Account Test (Higher) Part 11-1 Paper.- (Contd.) 
Sl. No. Reg . No. 

Name 
164 4502 Narayanan Namboothiri, D. 
165 4506 Nazeema Beevi, M. 
166 4507 Narayanan , V. 
167 4511 Parvathy, s . 
168 4519 

Ravindran , J. 
169 4526 

Rajendran Nair , P. 
170 4530 

Remany , T. 
171 4532 Rajan Kuzhithalavanattu 
172 4542 Suscela Mathew 
173 4548 Sukumaran Nair, A. 
174 4550 Sreedevi, N. 
175 4590 Thankamony, K. 
176 4591 

Trivikraman Nair, C.K. 
177 4594 

ThomasGeorge 
178 

4618 Thankachan, Ø . 
179 4802 AbdulNoor, M. 
180 4803 

Ananda Bai, D.R. 
181 4945 

Manoharan , D. 
182 5005 Prabhakaran Pillai, N. 
183 5006 Pagadees Prasad , G. 
184 5034 

Radhika K. Nair 
185 5149 

Shahul Hameed , A. 
186 5190 

Thankarajan , C. 
187 5203 

Kasthoori ,v . 
188 5332 Chandrasenan , K. S. 
189 5350 Girijakumari, K.S. 
190 5364 Jameela Beevi, M. 
191 5374 

Kumari Geetha, P. 
192 5392 Leela, C. 
193 5447 Rachel C. Kurian 
194 5418 Ramachandran , P.B. 
195 5454 Raveendran , S. 
196 5518 Sethulekshmy, G. 
197 5520 

Sulochana , B. 
198 5556 

Saiaja, L. 
199 5581 

Sasidharan ,N. 
200 5607 

Mabel Franco , S. 
201 5608 

Najeema Beevi, H.A. 
202 5613 

Vijayakumaran Nair, G. 
203 5805 Anirudhan , K. 
204 5811 

Balachandran , P 
205 5818 Chacko , V.C. 
206 5828 

Girija, B. 
207 5856 

Nelson , J. 
208 5877 Rajasekharan Nair, M. 
209 5903 Achamma,K.A. 
210 5906 Ananda Swaroop , S. 
211 5939 Chandrasekharan , B. 
212 5997 

Krishnan Asari, N. 
213 6010 Ramachandran , B. 
214 6011 Ramachandran Nair, K.R. 
215 6040 

Sasikala Devi, B. 
216 6067 Saraswathy Ammal, N. 
217 6082 

Sreekantan Nair, K. 
218 6120 

Sathyamoorthy, S. 
219 6151 

Udayakumar , N. 
220 6154 

Ummer Koya, C.P.M. 
221 6163 Vijayakumar , N.R. 
222 6175 

Vijayakumar , B. 
223 6181 Viswagopalan Nair, A. 
224 6195 Velappan , N. 
225 

Amminikutty , J. 
226 6314 

Anandavally Amma, R. 
227 6320 

Anandakrishnan Nair 
228 6325 

Anilkumar, P. 
229 6338 

Asokakumaran Nair, K. 


Sl.No. Reg. No. Name 
230 6347 Abdul Jalecl, A. 
231 6365 

Balaraj, G. 
232 6381 

Boban Mathew 
233 

6392 Chellappan , G. 
234 6399 Chandralekha , A.M. 
235 6463 

Indira , P. 
236 6465 Indira , P. 
237 6488 Joseph , C.X. 
238 6491 Jahubar , K. 
239 6537 

Krishnan , A. 
240 6650 Natarajan, S. 
241 6712 

Latha,M.S. 
242 6716 Mariamma, P.S. 
243 7014 

Alex Mamachan 
244 7019 

Anilkumar, R. 
245 7041 Faziludeen , M. 
246 7047 Govinda Pillai, N. 
247 7052 Gangadharan Nair, P.N. 
248 7093 

Latheefa Beevi, R. 
249 7126 

Pappachan , 
250 7159 

Raveendran , T.M. 
251 7173 Sahadevan , A.N. 
252 7269 

Sodaran Philip 
253 7308 Sreenivasan , V. 
254 X 

x 
255 7450 Lalithambika , K. 
256 7524 

Jayapal, P. 
257 7525 Jayachandran Pillai, C.J. 
258 7530 

Manmadan Nair, K.V. 
259 7553 Rugmini, P. 
260 7559 Sunildath , E. 
261 7577 Shamsudeen Kunju, ė . 
262 7594 Vijayan , T. 
263 7648 Mohanan , s . 
264 7662 Mohanadas, P. 
265 7745 Sivadasan , v . 
266 7766 

Thulasi, T. 
267 7793 

Vasudeva , c . 
268 7818 

Ambika, K. 
269 7858 Johnkutty, P.A. 
270 7863 Koshy, M.G. 
271 7870 Krishnakumary , P. 
272 7940 Purushothaman Nair , G. 
273 7982 

Sreedharan , O. 
274 8007 Abidamuthu , R. 
275 8031 Alexander Vaidhian , P.A. 
276 8041 

Basheerkutty , A. 
277 8051 

Babu, J : 
278 8065 

Cricencia , E. 
279 8067 Chandran , N.K. 
280 х 

X 

X 
281 8135 

Jayaraj, B. 
282 8273 Raju , N. 
283 8283 

Rajasekharan Nair, P.P. 
284 

Sreclatha Amma, M. 
285 8338 

Shyla , M. 
286 8346 Soudhaminikutty Amma, K. 
287 9727 

Indrasen , K.S. 
288 9752 Padmanabha Panicker, K. 
289 

Ramachandran , K.N. 
290 10131 

Joseph, P.K. 
291 10526 Eugena , T.A. 
292 10548 Jalaja , K.R. 
293 10583 Nandakumar, P.R. 
294 10586 

Narayana Swami, M. 
295 18922 Babu , N. 


8325 


9962 


6301 


57 


311 


Account Test (Higher) Part II - 1 Paper (Coard ) 
81. No. Reg .No. 

Name 
296 

12040 Devasia Thomas 
297 12134 Mohanadas, D. 
298 12373 Sadananda Shenoy , P.R. 
299 12388 

Scariah , N.P. 
300 13013 Sr. Mary Artin 
301 14667 

Mathai, K.C. 
302 14677 

Padmanabhan Nair, P. 
303 16543 

Janakapmy,M.P. 
304 16545 

John George 
305 16551 

Kamalam , T. 
306 16757 

Raina K.R. 
307 16774 

Sebastian Joseph 
308 16777 

Sukumaran ,M.V. 
309 17022 Girishkumar 
310 17838 Mathew , E.C. 
18216 

Stella Mary, P.T. 
312 19155 

Joseph Kandankary 
313 19176 

Kunhambu, V.V. 
314 19403 

Ajayakumaran , P. 
315 19894 Gopalakrishnan ,T.NL 
316 19897 Girija , M. 
317 20047 Mohanadasan , C.S. 
318 20058 Mary Paul, N. 
319 20087 Padmakshy, M. 
320 20094 Paul,K.S. 
321 20210 

Radhakrishnan , V.R. 
322 90240 

Rugmany, E.S. 
323 20246 Ramachandran , M.N. 
324 20277 

Somarajan , R. 
325 20334 Shcela , A. 
326 20352 Santha, P.C. 
327 20453 

Rajan , K.G. 
328 20500 

Prabhavathy, V.v. 
329 20584. Umadevi, K. 
330 20816 Cleetus, C.A. 
331 20818 

Devayani,M.K. 
332 20838 

Jayasree, P. 
333 20891 Sodaran , M.N. 
334 

Dineshan , K. 
335 24938 Mani,M.L. 
336 20940 Narayanan Nambisan , C.N. 
337 20991 

Velayudhan , P.K. 
338 21068 

Velayudhan , M.K. 
339 21502 Asokan , K. 
340 21576 Jayasree , V. 
341 

Karthiyayani. K. 
342 21623 

Mohammedkutty, E.V. 
343 21632 

Muralidharan , T. 
344 21684 Raveendran , P. 
345 21694 

Ramachandran , K.K. 
346 21718 

Sasikala , s . 
347 21737 Santhakumaran , P.V. 
348 21765 

Shiv Dass, R.G 
349 21799 Viswambharan , M. 
350 21808 

Ambujakshan, P. 
351 21821 

Arumughan , v . 
352 21837 

Chandran , K. 
353 21842 

Elizabeth , A.F. 
354 21843 

Girija ,N. 
355 21857 

Jayachandran , K. 
356 21862 

Jamaluddeen, A. 
857 21905 

Prema, T.C. 
358 

Rachal, K.J. 
359 21978 

Suseela Bai, A.N. 
360 21993 Thankappan Pillai, C.N. 
861 22517 

Celia Theophilas 
G. 1347/S 


Sl. Na Reg. Na Name 
362 22828 

Madhavan , R. 
363 22832 

Mrinalini Devi,K. 
364 · 22875 

Vijayan , A. 
365 23108 Chandrika Amma, B. 
366 23036 

Jayaprakash , C. 
367 23( 38 Jalaludeen , M. 
368 23050 Krishnankutty Nair , M.K. 
369 23661 Kristman. Unii, K. 
370 23080 

Mustafa , B.A. 
371 23157 Unnikrishnan Namboodiri, K. 
372 23223 

Dorairaj, A. 
373 23270 

Premila , A.P, 
374 23334 Vijayan ,K. 
375 24080 Soman Pillai, R. 
376 24541 Chacko , T.T. 
377 24599 Mohamedali Kunnumal Mekkatt 
378 24628 Ramachandran , K.P. 
379 24660 Sukumaran ,K.V. 
380 24771 Dinesh . S. 
381 24834 Lekshmanan , K. 
382 24860 Moosakotta Naduthodi 
383 24876 Moidu , M. 
384 24942 Shanu uzhan, P.D 
385 249.4-1 Shakunthala , K.M. 
386 25552 George, M.C. 
387 25759 Vijayakumara Pillai, K. P. 
388 26502 Abdulla Poovathumgal 
389 

26516 Ayisha Bai, B. 
390 36573 Indira , P.P. 
391 26586 

Kanaka Devi, P. 
392 26603 Leelavathy Amma, K. 
393 26629 Narayanan , E. 
394 26682 Sarada, c . 
395 26685 Sahadevan , N. 
396 26697 Somanathan , T. 
397 26719 Chandukutty , U. 
398 26739 Swarnalatha , P.A. 
399 26741 

Hyrunnissa , C.P.M. 
400 26778 Mukundan , V.P. 
401 26786 

Nafeesa , P. 
402 268.12 

Sethumadhavan, K.P. 
493 26839 Sivaraman , K. 
404 26900 Surendran , K. 
405 27085 Gitija, M.V. 
406 27146 Lekshmanan , N. 
407 27192 

Nithyanandan , M. 
408 27193 

Narayanan , P.C. 
409 27219 

Ranjini, M.P. 
410 543 Sarala , P.K. 
411 

Vijayakesavan , P. 
412 27646 Chanbeebi, S.A. 
413 28068 Ganesh , B. 
414 28109 Mohanan, P. 
415 28164 Sobhanakumari, V. 
416 28185 Soman , K. 
417 28240 Janaky , P. M. 
418 28249 Krishnan, P. 
419 28255 Kamalamma, S. 
420 

28376 Vijayaraghavan, N. 
421 

28377 Vijayan , A. 
422 28393 

Jayarajan Parambath 
423 29108 

Balan , K.K. 
424 29048 Chandran , V. 
425 29110 Kamala , P.K. 
426 29138 Naru, K.V. 
427 29206 Balan , K. V. 


20913 


21591 


27589 


21919 


58 


Account Test (Higher) Part II - I Paper (Contd.) 
Sl. No. Reg. No. Name 
428 29345 Kanthimathy Pillai, P.K. 
429 29367 Prabhakaran A.T. 
430 29408 Vijayakumar, C.K. 
431 29418 

Venugopalan , P.V. 
432 30061 Poulo : e, P.P. 
433 30512 Abul Samad , K.A. 
43+ 30533 Hari Narayanan , G.K. 
435 30553 Mohan, N . 
436 30566 Prabhakaran Kurup , P.P. 
437 30615 

Govindankutiy , K.K. 
433 30661 Vijayakumar, V.S. 
439 31018 Balakrishnan , P.V. 
440 31076 Jaya Ram , P.C. 
441 31179 Sasidharan , P.V. 
442 31218 Chandra , K. 
4 3 31304 Anandakı ishnan, V.V. 
444 31319 Hashim , C.O.T. 
445 31393 Vinodan Koorara 
446 31397 Vijayan Nair , P. 
417 32004 Aravindakshan ,R.C. 
4-18 32037 Chariyettan Raja , P.C. 
4 + 9 32087 Karunakaran , M. 
450 32122 Leela , N.V. 
451 32126 Muralidharan Nair , K. 
452 32168 

PrasannaKumar , K. 
453 

Rajamma, M.J. 
45+ * 32210 Radhamani, V.M. 
4455 32291 Venugopalan , R. 
456 32310 Divakaran , K 
457 22314 Jayaram , B.T 
458 32671 Kunhiraman, C.V. 
459 32793 Balakrishnan Cheriyath 
460 32833 Kunhikelan , T.V. 
461 32839 Kunhiraman , c . 
462 32928 Sankaran , M.S. 
463 

32936 Sajani, K 
46+ 33623 Janardhanan , K. 
465 33654 Nalini, P. 


32192 


3015 


SL No. Reg. No. Name 
19 2257 Raveendran , B. 
20 2262. Ramachandran Nair , S. 
21 2288 Rema Devi, K. 
22 2356 Sophia Jameseena, Y.C. 
23 2372 

Suresh , R. 
24 2377 Sugunakumar, B. 
25 2603 Sr. Angle Mary 
26 2625 Mridula , D 
27 2639 Rithamma Jose, K. 
28 

2642 Ramakumar , R. 
29 2653 Surendran Pillai, P.T. 
30 2654 Sreekumar, R. 
31 

2679 Vasanthakumari, S. 
32 2738 Fazarudeen , M. 
33 2739 Gopakumar, A.V. 
34 2751 Harikumar, P. 
35 2755 Jalajakumari ,G.M. 
36 2770 Krishnan Namboothiri, N. 
37 2776 Kunju Kunju , P. 
38 2810 Mohanakumar, R. 
39 2819 Nazimudeen , M. 
40 2825 Padmakumari, A. 
41 2826 Philomina Mathew 
42 2830 Padmakumar , S. 
43 2898 Sarachandran Unnithan, B. 
44 2922 Lilly Bai, S. 
45 2981 Prabhakumari, B. 
46 

Rema Devi, A.K. 
47 3020 Radhakrishnan Nair, V. 
48 3037 Sathishkumar, P.K. 
49 3041 Sasidharan Nair , V. 
50 3056 Sasidharan, S. 
51 3965 

Sivasankaran Nair,K.G. 
52 3066 Santhosh Kumar , T. 
53 3072 Sasikumar , P.G. 
54 3076 Venugopalan , T. 
55 3089 Vasanthakumary , A. 
56 3208 Baby, C.V. 
57 3214 Chrispin Das, D.S. 
58 3243 Jayaprakash , K.B. 
59 3268 Mohanlal Sen, K.K. 
60 3269 Mohananadha Babu , N. 
61 3287 Premet la Devi, K.R. 
62 3335 Sasidharan , M. 
63 3339 Sanalkumaran Nair , S. 
64 3370 Vincent, P. 
65 3393 William Nadaraj, L. 
66 3459 Susy Eapen 
67 3483 Sheela R. Thyagaraj 
68 3499 Sreela Kumari, K.P. 
69 3502 Sreedevi, B 
70 3545 Vasanthakumary, V. 
71 3546 Vijayalekshmi, r . 
72 3563 Vijayalekshmi, D. 
73 3583 Velayudhan Nair, N. 
74 3589 Vijayalekshmy, s . 
75 3605 Seshadri, C.M. 
76 3631 Srecmurugan , G. 
77 3640 Sreekantan Nair ,N. 
78 3644 Sreehari, K.G. 
79 3669 Sethumohanan Nair , S. 
80 3802 Asitha Bai, s . 
81 3804 Abdul Nazar , N.I. 
82 3810 Abdul Salam , A. 
83 3812 Alice Abraham 
84 3815 Amirthu Rajam , B. 


8 . ACCOUNT TEST (HIGHER ) PART II 

II PAPER 
Kerala Treasury Code, Volums I and II axd 
Kerala Account Code, Volum II 

(With Books) 

(Held on 5-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 
1 

2016 Ambikadevi, K.I. 
2 2026 Balachandran Nair, K. 
3 2030 Chandrodaya Paniaker, G. 
+ 2037 Gcorge, K.J. 
5 2046 Indira Devi, P. 
6 

Jayakumar , P.V. 
7 2051 Jacob John 
8 2067 Krishna Pillai, K. 
9 

2138 Govindankutty, E.N. 
10 2152 Jerome, D 
11 2166 Krishnan Nair , M. 
12 2174 

Leela Bai, E. 
13 2177 

Sr. Mary Georgeea 
1+ 2179 Mohana Das, V. 
15 2183 Manuel Nadar, A. 
16 2218 

Pappan , L. 
17 2226 Presennakumar, V. 
13 2231 Ravikumar , S. 


2049 


59 


4599 


3950 


Account test (H ) Part II - II paper (Condtd.) 
Sl. No. Reg .No. Name 
85 3845 Berthalomcnal, s . 
86 3846 Chandran , N.A. 
87 3856 Devanandan , P.K. 
88 3903 Johnsy Bai, G. 
89 3933 Krishnamoorthy, K.L. 
90 3937 Karmala , T 
91 3938 Kamalamma, S. 
92 

Lekshmy Ammal, B. 
93 3964 Mony, K. 
94 3967 Mahaboob , GJ 
95 3977 Mary , G. 
96 3997 Natarajan , R. 
97 4008 Preman , K. 
98 4010 Prabha, K.P. 
99 4016 Padmakumari, P. 
100 4021 Padmanabha lyer , N. 
101 4026 Purushothaman Nzir, G. 
102 4050 Rajendra Babu, P. 
103 4051 Rosamma, L. 
104 4067 Ramesan Nair, S. 
105 4087 Sundaresan Nair, S. 
106 4091 Sumathy Amma, P. 
107 4096 Sainudeen , K 
108 4103 Sheik Abdul Assim 
109 4124 Sheela Cecily Mathew 
110 4125 Sarojini, C. 
111 4127 Sunny Thomas 
112 4128 Syed Mohammed ,M. 
113 4143 Saraswathi Ammal, K. 
114 4148 Sheela , D. 
115 4155 Santhakumari, R. 
116 4160 Sreekumar , K. 
117 4197 Vijayachandran , J. 
118 4199 Vijayakumar, S. 
119 4200 Vijayakumaran, K. 
120 4204 Krishnambal , v . 
121 4206 Tytus, 
122 4306 Ajayakumar,M.D. 
123 

Agnes Lilly Bai, T.R. 
124 4325 Devadas, R.S. 
125 4327 Divakaran , N. 
126 4329 Elizcbeth K.Syriac 
127 4339 Gopalakrishnan Nair, K.G. 
128 4340 Indu , G. 
129 4344 Jacintha, P.J. 
130 4352 Krishnakumari, K. 
131 4382 Radhakrishnan Nair , V. 
132 4384 Remadevi, K. 
133 4434 Sarachandra Bhattathiri, K.K. 
134 4463 Vasantha, A. 
135 4474 Vijayakumar , K. 
136 4433 Vimalakumari, P. 
137 4506 Naseema Beevi, M. 
138 4507 Narayanan , V. 
139 4511 Parvathy , S. 
140 4519 Ravindran , J. 
141 4526 Rajendran Nair, P. 
142 4527 Ramachandran Nair, G. 
143 4530 Ramany, T. 
144 4535 Rajagopal , B. 
145 4542 Susheela Mathew 
146 4548 Sukumaran Nair, A. 
147 4550 Sreedevi, N. 
148 4561 Satheedevi, C. 
149 4565 Sasankan, P. 


Sl. No. Reg. No. Name 
150 4575 Sadasivan Chettiar , S. 
151 4594 Thomas Jeorge 
152 

Vijayakumary, c . 
153 4600 Vijayamma, D. 
154 4602 

Abdul Salam 
155 4617 Sumangala , N. 
156 4948 

Chandrika , D. 
157 4849 Chandramathy, D. 
158 4873 Gita Devi, v . 
159 4876 

Gopalan , V. 
160 4907 Janakikutty Amma, S. 
161 4910 Jayalekshmy, B.S. 
162 4932 Leena N. S. Kumar 
163 4945 Manoharan , D. 
164 4948 Mohanan Nair , V. 

> 
165 4950 Mohanakumar , J. 
166 4954 Money Amma, c . 
167 4970 Maya Devi, S. 
168 5028 Radhakrishnan Nair, R. 
169 5038 Rajan , K. 
170 5061 Rajendra Babu , K.G. 
171 5097 Sacheekumary , S. 
172 5140 Subramonian , R. 
173 5174 Samson, K.N. 
174 5197 Uma Maheswari , E. 
175 5203 Kasthoori, V. 
176 5206 Patricia Nettar 
177 5303 Abdulla Kunju , A. 
178 5358 Induchoodan , P. 
179 5364 Jameela Beevi,M. 
180 5366 Jenova D cruz, C. 
181 

5386 Lolamma Oommen 
182 

5387 Leela Kumari, N.B. 
183 

5411 Meenakshy Amma, T. 
184 5413 Manoharan Nair, G. 
185 5415 Markose, A. 
186 5450 

Rajan , V.P. 
187 5496 Usha Kumari, S. 
188 5516 Sukumaran Nair , V. 
189 5518 Sethulekshmy, G. 
190 5523 Sasidharan Nair , P. 
191 5525 Saraswathykutty, R. 
192 5536 Santhakumari, K.K. 
193 5555 Sadasivan Nair, c . 
194 5572 Sujatha, B. 
195 . 5576 Soman , K. 
196 5580 Sivathano, G. 
197 5581 Sasidharan , N. 
198 5607 Mabel Franco , S. 
199 5616 Vasudevan , K. 
200 5828 Girija , B. 
201 5832 Gopalakrishnan Nair 
202 5846 Mohanakumaran Nair, N. 
203 5948 Madhusoodhanan Pillai 
204 5854 Mohanan , C.S. 
205 5855 Noushad Sait, H.A. 
206 5856 Nelson , J. 
207 5860 Premavally , K. 
208 5864 Retnakaran Nair 
209 590+ Abubaker Kunju, s . 
210 5906 Anandaswaroop, s . 
211 5961 Gopinathan , P.K. 
212 5981 Jayakumar, A. 
213 5990 Jayachandran Nair, B. 
214 5997 Krishnan Asari, N. 


4309 


60 


St. Na 


J. 


Account tost (H ) Part II - II paper (Contd.) 
SL. Na Reg. Na Name 
215 6008 Ravindranathan Nair, B. 
216 6010 Ramachandran , B. 
217 6011 Ramachandran Nair , K.R. 
218 6012 Raveendran , H. 
219 6040 

Sasikala Devi, E. 
220 6041 Santhakumary , U.S. 
221 6066 Sathyaraj. J. 
222 6069 Sreelatha , M.R. 
non240 € 071 Su ....haa. , B. 
224 6082 Sreckantan Nair , K. 
225 6094 Stanly Johns, S. 
226 6095 

Sasidharan,M. 
227 6120 

Sathyamoorthy, S. 
228 6151 Udayakumar, N. 
229 6158 - Ushakumari, V.S. 
230 6175 Vijayakumar, B. 
231 6183 Vijayakumaran , B. 
232 6184 Venugopalan Pillai, S. 
233 6188 

Viswambharan Asari, V. 
234 6319 Annie Chacko 
235 6322 Ammal Thomas 
236 6337 Anandan , V. 
237 6343 

Ajayakumar, V. 
238 6369 Baby Girija , K. 
239 6377 Balagangadharan , K. 
240 6399 Chandralekha , A.M. 
241 6420 Gopinathan Nair, K. 
242 6433 Grace , J. 
243 

Gopalakrishnan Nair, N. 
244 6460 Harikumar, G. 
245 6465 Indira , P. 
246 6473 Jalaja Devi, M.C. 
247 6488 Joseph, C.X. 
248 6576 Leela , D. 
249 6598 Muhammed Kunju . A. 
250 6620 

Mary , K.S. 
251 6631 Mohanakumar ,M. 
252 6650 

Natarajan , S. 
253 6655 

Nelson, G 
254 6663 Nirmala , G. 
255 6667 Narayanankutty, K. 
256 6683 Premkumar, P.R. 
257 6686 

Ponnamma, P. 
258 6688 Padmaja , R.E. 
259 6691 

Prasantha, J. 
260 6696 

Prasannakumari,N.S. 
261 6706 Jayasree , K. 
262 6712 Latha, M.S. 
263 6716 

Mariamma, P.S. 
264 6728 Soudha Beegam , M.H. 
265 6729 Sylaja , K. 
266 6734 Vimalambika , C. 
267 6738 

Visalakshy, K. 
268 6740 

Lalitham bika , S. 
269 7004 Ahdul Nujum , M. 
270 7014 Alex Mamachan 
271 

Anil Kumar, 
272 7035 Donald L. Miranda 
273 7041 Fazıludeen , M. 
274 7052 Gangadilaran Nair, P.N. 
275 7072 Jagadamma, L. 
276 7093 Latheefa Becvi, R. 
277 

7130 Prabhakaran Pillai, S. 
278 7158 

Rajendran, D. 
279 7159 

Raveendran , T.M. 
280 7173 Saladevan , A.N. 


6438 


Reg. No. 

Name 
7192 Sankarankutty , R. 
7198 Shahul Hameedkunju , M. 
7233 Srecja,K.G. 
7263 Shakeela Bai, A. 
7269 Sodaran Philip 
7286 Sailastin , A. 
7293 Surendran , K. 
7308 Sreenivasan , V. 
7367 Ajayakamar, R. 
7370 Abida Bccvi M. 
7398 Essak, A. 
7436 Kunjukrishnan , P. 
7450 Lalithambika , K. 
7456 Leela Bai, R. 
7524 Jayapal, B. 
7525 Jayachandran Pillai,( C . J. 
7527 Karunakaran Nair, K. 
7530 Manmadan Nair, K.V. 
7542 Prabhakaran , V. 
7553 

Rugmini, P. 
7557 Sarojam , L. 
7577 Shamsudeerkunju , E. 
7587 Vijayamma, V.N. 
7590 Vijayamma, B. 
7594 

Vijayan , T. 
7595 Vincent Netto 
7627 Govindankutty , M.C. 
7648 Mohanan, S. 
7662 Mohanadas, P. 
7783 Valsamma, K. 
7793 Vasudeva , c . 
7849 Gangadharan , A. 
7852 Haridasan , N. 
7858 Johnkutty, P.A. 
7863 Koshy, M.G. 
7866 Krishnakumar, D. 
7870 Krishnakumary, P. 
7937 Madhu Mohanan , N. 
7940 Purushothaman Nair, G. 
7944 Prasannakumari, S. 
7950 Remadevi, S. 
7954 Remadevi Amma, K. 
7982 . Sreedharan , O. 
7989 Sivasankara Pillai, K. 
8000 Vasanthakuroari, K.S. 
8007 Abida Muthu, R. 
8022 Alexander , K.G. 
8031 Alexander Vaidhian, P.A. 
8041 Basheerkutty, A. 
8065 Cricencia , É . 


281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 


7019 


8091 
8120 
8135 
8147 
8154 
8177 
8179 
8202 
8227 
8242 
8282 
8351 
8354 
8421 


George Solomon 
Jude D Cruz 
Jaya Raj, B. 
Kishorilal, P. 
Kumari Sumangala, S. 
Muhammed Ibrahim , K. 
Mahila Kumari, 
Mohanachandran Pillai, S. 
Nusaiba Beevi, S. 
Ponnamma, D. 
Rajendran ,G. 
Ganesa Pillai, A. 
Somanathan Pillai, S. 
Suma, D. J. 


61 


10937 


. 


Account test ( H ) Part II - II paper (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. Name 
347 8450 Vijayakumar, T.N. 
348 8452 

VijayalekshmiAmma, T. 
349 9508 Abraham , V. 
350 9511 Bhaskaran Nair , N. 
351 9520 

Fasaludeen , A. 
352 9534 Janamma, K. 
353 9545 Krishnan Namboodiri, N. 
354 9548 Kamala Bai, M.R. 
355 9549 Kumari Radhamani 
356 9555 Lizzy John 
357 9558 Madhusoodanan , G. 
358 9560 Mathew , C. 
359 9567 Ramachandran , T.K. 
360 9635 Krishnan , R. 
361 9720 Eappen , P.E. 
362 9733 Jagadamma, P.S. 
363 9752 Padmanabha Panicker, K. 
364 9755 Ponnamma, V.R. 
-365 9760 Ramachandran Nair, K.K. 
366 

9762 Ramachandran Nair, K. 
367 9786 Sasidharan Pillai, R 
368 9833 Muraleedharan Nair, K.R. 
369 9860 Sreenivasa Varma, R. 
370 9962 Ramachandran . K.N. 
371 9965 Radhakrishna Kurup, C.R. 
372 10020 

Gananathan Pillai, K. 
373 10058 Philip , K.P. 
374 10075 Rajan , M. 
375 10976 Rachel Kuruvilla 
376 10077 Ramachandran Nair , R. 
377 10111 Balakrishnan Nair, T.P. 
378 

Krishnakumary , S. 
379 10217 Sarojini, P.N. 
380 10508 Alikunju , A. 
381 10520 Chandrasenan, T.K 
382 10526 Eugene, T.A. 
383 10546 Jamalukutty, H. 
384 10548 

Jalaja , K.RO 
385 10566 Letha Devi, R. 
386 10568 Lalitha Bai N.S. 
387 10583 Nandakumar , P.R. 
388 10585 N..ndakumar, S. 
389 10586 Narayal a Swami, M. 
390 10620 Babu, K.V. 
391 10643 Josey Dominic 
392 10664 Mahesway Amma, P. 
393 10666 

Narayan..n Achary, K.M. 
394 10669 Parameswaran , P. 
395 10685 Ramachandran, K.K. 
396 1069 ) Retnamma, J. 
397 10712 Sankaran Nair, G. 
398 10720 Sascendran, N. 
399-10722 Sudarsanan , R. 
400 10741 Syama, V.K. 
401 

Sreedhara Raj. M. 
402 10754 Somanath , K M. 
403 10755 

Shajahan ,K.B. 
404 10762 Sasidharan , A. 
405 10770 Thomas, A.O. 
406 10771 Thomas, K.M. 
407 10774 Thankamma, V.M. 
408 10778 Thankamma, T. 
409 10790 Valsalakumary, P. 
410 10828 Job, T.V. 
411 10833 Janaki Amma, G. 
412 10856 Radhakrishna Kurup , K. 

G./13478 


10140 


Sl. No. Reg .No. Name 
413 10918 Balachandra Babu, K.N. 
414 10930 Francis, P.S. 
415 

Gopalan , K.T. 
416 10958 Lenin , V.M. 
417 10997 Remesh Rabu, C.B. 
418 11003 Vijayan , N. 
419 11161 Sukumaran Nair , V.M. 
420 11168 Sudarsanan , C.P. 
421 11182 Thomas Gcorge 
422 11210 JayammaMichael 
423 12010 Antony Joseph 
424 12015 Balakrishna Warrier, K. 
425 12016 Balachandran Nair , T.S. 
426 12017 

Balachandran , C.G. 
427 12019 Balakrishnan Nair, K.N. 
428 12028 Chacko, P.K. 
429 12072 

James, K M. 
430 12107 Sr. Leena , M. 
431 12132 

Mathen , K.V. 
432 12172 Radhakrishnan Nair, M.S. 
433 12181 

Radhamoni Amma, A.B. 
434 12191 Salim , N.N. 
435 12266 Hemalatha P. Nair 
436 12273 Jagadamma N. Kurup 
437 12290 John , K.A. 
438 12294 John, K.J. 
439 12326 Mariamma, M.T. 
440 12373 Sadananda Shenoy, P.R. 
441 12376 Sarada, M.S. 
4 + 2 12436 Salim , T.H. 

/ 
443 12495 Vijayakumaran Nair , M.R. 
444 12498 Vijayakumari, P.B. 
445 12577 Velu ,M.K. 
446 12578 Varghese, T.U. 
447 12679 Suresh Babu , P. 
448 

12680 Saramma, T.J. 
449 12698 Sr. V.P. Thresia 
450 12717 Chachiamma Cherian 
451 12816 Chandrasekharan , K. 
452 12818 Chandy, T.C. 
453 12826 David , T.J. 
454 12832 Gopi, P.V. 
455 12889 
456 12894 Mariamm , 
457 12896 Manian , V.N. 
458 13079 Thomas, A M. 
459 14025 Issac , P.V. 
460 14047 Mohanan , O.R. 
461 14667 Mathai, K.C. 
462 14677 Padmanabhan Nair , P. 
463 14683 Ravindran Nair , A.M. 
464 14700 Surendranathan , N. 
465 14708 Augustine, K. J. 
466 14876 Valsan , N. 
467 14895 Valsamma, T.V. 
468 14950 Narayanan , N. 
469 14952 Omana, E.N. 
470 15039 

Varghese , P.M. 
471 16055 Raju K. Mammen 
472 16131 Kuruvilla , K.K. 
473 16154 Radhakrishna Panicker, M. 
474 16160 Sainabal Beevi,M. 
475 16180 Sasidharan , M.P. 
476 16534 George Jose 
477 16515 lohn George 
478 16551 Kamalam , T. 


Sr. Mary ,K 15. 


10748 


62 


Account test (H ) Part II - II paper (Contd.) 
Sl. No. Reg .No. Name 
479 16558 Lalitha , G. 
480 16606 Abu , P.M. 
481 16718 Kusumakumari, T.K. 
482 16739 Physi, P.S.T. 
483 16742 Poulose, P.M. 
484 16758 Rajalekshmi, K. 
485 16763 Sophy John 
486 16774 Sebastian Joseph 
487 16797 Viswanatha Menon , N. 
488 16837 Lucy Mary, K.A. 
489 16853 Mary , P.O. 
490 16860 Omana , E.A. 
491 

16867 Ramachandran , C.K. 
492 16906 Azeez , P. 
493 17003 Antony, C.T. 
494 17022 Girish Kumar 
495 17030 Joseph , C.C. 
496 17083 Sunil, P. 
497 17137 

Hazan , K.A. 
498 269 Marry , P. 
499 17361 Asokan , K.R. 
500 17424 Rainakala , P. 
501 17565 James, K.V. 
502 17616 Raveendran , R. 
509 17838 Mathew , E.C. 
504 17900 Vimala , K.B. 
505 18256 Vimalakumari, V.S. 
506 18312 Neelakandan Nair , A.S. 
507 18323 Raveendran , A.P. 
508 18338 Sreedevi, S. 
509 19052 Ratnakumari, A.V. 
510 19274 Sakunthala , A.G. 
511 19335 Jose, K.A. 
512 19356 Mohanan, P. 
513 19403 Ajayakumaran, P. 
514 19461 Sani,M.C. 
515 19801 Annamma Davidson 
516 19901 

Girija , P.M. 
517 20047 Mohanadasan , C. S. 
518 20210 Radhakrishnan, V.R. 
519 20479 Susy Chacko , á . 
520 20492 

Velappan , M.K. 
521 20826 

Gopinathan , V. 
522 20938 

Mani, M. L. 
523 20940 Narayanan Nambisan, C.N. 
524 21542 Damodaran Nambisan 
525 21676 Rugmini, V. 
526 22536 Gopalakrishnan Nair, N. 
527 22681 Vasu, P. 
528 22875 Vijayan, A. 
529 23038 Jalaludeen , M. 
530 23080 Mustafa , B. A. 
531 23095 Narayanan , P. V. 
532 24071 Paul, V.J. 
533 24163 Vijayan , K.K. 
534 24528 Balakrishnan , P.K. 
535 24550 

Ittoop , T. P. 
536 24595 Mammadkutty, E. 
537 24861 Mohamed Kunhi, M. 
538 24936 Sadanandan , K. C. 
539 26507 Anitha, T. N. 
540 26516 

Ayisha Bai, B. 
541 26519 Ayyappan , M. K. 
542 26586 Kanakadevi, P. 
543 26603 Leelavathy Amma, K. 
544 26618 Muhammed Marsa ok , M. 


Sl. No. Reg . No. Name 
545 26632 Nithyanandan , A. 
546 26739 Swarnalatha , P. A. 
547 26741 Nyrunnissa, C.P.M. 
548 26750 Krishnan , M.T. 
549 26786 Nafee a , P. 
550 26815 Ravindran Nair , C. 
551 26846 Sreedharan , T. 
552 26859 Sivaraman , K. 
553 26900 Surendran , K. 
554 27085 Girija, M. V. 
555 27548 Soubhagyarani. T. S. 
556 27575 Vijayakumari, D. 
557 27646 Chanbeevi, S. A. 
558 28020 

Balakrishnan Nair, N. 
559 28108 

Moideenkoya, P. V. 
560 28188 Sasidharan , T. P. 
561 28229 Guru Dutt, T. S. 
562 28240 Janaky, P.M. 
563 28255 Kamalamma, S. 
564 28328 Thomas, P. P. 
565 28367 Vasanthakumari Varassiar ,M. 
566 30512 Abdul Samad , K. A. 
567 30533 Hari Narayanan , P.K. 
568 30541 

Khalid , S. M. 
569 30553 

Mohan, N. 
570 30580 

Raju , P.N. 
571 30594 Sreekantan Nair, T. 
572 30615 Govindankutty, K.K. 
573 30661 Vijayakumar, V.S. 
574 31076 Jaya Ram , P. C. 
575 31143 Prakashan , E. K. 
576 31179 Sasidharan , P. V. 
577 31218 Chandran, K. 
578 31341 Madhavan, c . v . 
579 32004 Aravindakshan, R. C. 
580 32060 Gopalakrishnan , N. K. 
581 32192 Rajamma, M.J. 
582 32195 Rajan , T.G. 
583 32222 Ramachandran, M. 
584 32245 Shylaja , K. I. V. 
585 32253 Sathisha , c . 
586 32254 Sreedharan Namboodiri, M. 
587 32310 Divakaran , K. 
588 32314 Jayaram , B. T. 
589 32671 Kunhiraman, C. V. 
590 32910 Ramachandran , T. S. 
9. ACCOUNT TEST (H ) PART II-III PAPER 
Kerala Service Rules (with books) 

(Held on 6-7-1983) 
SI. Na Reg . No. 

Name 
1 2008 Aleyamma Mathew 

2 2016 Ambikadevi, K. I. 
.3 2018 Babu , 

4 2026 Balachandran Nair, K. 
5 2045 Indira , D. 
6 2052 Johny, K. V. 
7 2058 Jayaram , B. 
8 

2067 Krishnan Pillai, K. 
9 2103 Abdul Hameed Khan, S. 
10 2105 Arthur, E. 
11 2129 Gladstone Williams, B. 
12 2135 Girija Kishan , M. Ć . 
13 2150 Jalajakshy , L. 
14 2207 Prabhavathy Narayanan 


63 


2348 


2753 


Account Test (H ) Part III— II Paper --(Contd.) 
Sl. Na Reg . Na Name 

15 2211 Prasannakumar, V. 
16 2213 

Ponmony, B. 
17 2226 Presennakumar , V. 
18 2231 

Ravikumar, S. 
19 2247 Ramesan , R. 
20 2258 Radha , P. S. 
21 2262 Ramachandran Nair, S. 
22 2263 Rajeswari Amma, S. 
23 2308 Raveendran Nair, P. 
24 2330 Robinson , E. 
25 

Raveendran Pillai, P. N. 
26 2349 Rohinikumari, T. N. 
27 2356 Sophia Jameseena, Y. C. 
28 2372 Suresh , R. 
29 2377 Sugunakumar, B. 
30 2603 Sr. Angel Mary 
31 2631 Padmini, C. J. 
32 2553 Surendran Pillai, P. T. 
33 2654 Sreekumar, R. 
34 2673 Vijayamanoharan Nair, S. 
35 2674 Vijayakumar , A. K. 
36 2679 Vasanthakumari, S. 
37 2711 Brinda,N. 
38 2751 Harikumar, P. 
39 

Indira Devi, M. 
40 2811 Meera Sahib , K. 
41 2815 Marykutiy Peter 
42 2819 Nazimudeen, M. 
43 2825 Padmakumari, A. 
44 2826 Philomina Mathew 
45 2837 Raju George , K. 
+6 2868 Raveendran Pillai, N. 
47 2887 Satheeshchandran , s. 
48 2892 Sreekumar, K. G 
49 2895 Shajahan , A. 
50 2899 Sarada Amma, K. 

2903 Sukumaran Nair , S. 
52 2995 Reghunathan Pillai, C. R. 
53 3003 Ramachandran Pillai, P. 
54 3018 Ranji,M. P. 
55 3034 Saman Asari, P. 
56 3043 Sayarus, J. 
57 3066 Santhoshkumar , T. 
58 3214 Chrispin Das, D. S. 
59 3225 Gertrude Mabel Fernandez 
60 3228 Harikesan Nair, V. 

3248 Jayakumar, C. 
62 3305 Raveendran Dev , K. 
63 3335 Sasidharan , M. 
64 3339 Sanalkumaran Nair, S. 
65 3344 Sayida Beevi, A. 
66 3367 Usha Kumari, A. C. 
67 3370 Vincent, P. 
68 3393 William Nadaraj, L. 
69 3483 Shecla R. Thyagaraj 
70 3499 Sreela Kumari, K. P. 
71 3578 Vikraman Nair, R. 
72 3590 Vijayakumaran , K. G. 
73 3595 Vijayakumaran Nair, V. 
743602 Sreekumaran Nair , G. 
75 3605 Seshadri, C.M. 
76 3607 Sobhanakumari, v . 
77 3622 Sreenivasan , P. 

78 3650 Syamalakumari Amma, K. B. 
. 79 3669 Sethumohanan Nair , S. 
80 3692 Sreekumari, B. 


Sl. No. Reg . No. Name 
81 3804 Abdul Nazar, N.I. 
82 3812 Alice Abraham 
83 3813 Ajithkumar, M. 
84 3843 Bimal Prasad , D. 
85 3861 Dileepkumar, P. 
86 3891 Haris , D. 
87 3903 Johnsy Bai, G. 
88 3933 Krishnam orthy, S. L. 
89 3938 Kamalamma, S. 
90 3942 Krishnakumar, N. 
91 3944 Lazar, V.J. 
92 3950 Lekshmy Ammal, B 
93 

3966 Madhusoodanan Pillai, P. 
94 3977 Mary, G. 
95 3982 Manoharan, C. P. 
96 3985 Mrinalini, M. 
97 3986 Mary Titus 
98 3997 Natarajan , R. 
99 

4008 Preman, K. 
100 4010 Prabha, K. P. 
101 4011 Pankajakshy, K. 
102 4016 Padmakumari, P. 
103 4020 Prasannakumari. V. S. 
104 4021 Padmanabha Iyer, N. 
105 4026 Purushothaman Nair, G. 
106 4037 Raichel, K. 
107 4062 Raghavan, E. 
108 4084 Sreckumaran Nair , I. S. 
109 4091 Sumathy Amma, P. 
110 4119 Sudhakaran , N. 
111 4120 Shahudeen , A. 
112 4167 Saifudeen , J. 
113 4173 Thomas, M. P. 
114 4175 Thomas, c . 
115 4189 Viswanathan , A. N. 
116 4205 Santhasakku Bai, S. 
117.4206 Tytus, c . 
118 4207 Velayudhan, N. S. 
119 4303 Aravindakshan , K. 
120 4306 Ajayakumar. M. D. 
121 4311 Asok Kumar , D. 
122 4325 Devadas, R. S. 
123 

Divakaran, N. 
124 4329 Elizabeth K. Syriac 
125 4334 Gopinathan Nair, C. 
126 4336 Gopalakrishnan , S. 
127 4339 Gopalakrishnan Nair , K. G. 
128 4382 Radhakrishnan Nair , V. 
129 4384 Remadevi, K. 
130 4393 Raveendran , K. 
131 4434 Saratchandra Bhattathiri, K , K. 
132 4438 Sascendradas, S. 
133 4440 Sreeprasad , S. 
134 4447 Usha, K. 
135 4459 Valsalakumari, M. 
136 4483 Vimalakumari , P. 
137 4507 Narayanan , V. 
138 4552 Sascendrakumar, N. 
139 4565 Sasankan , P. 
140 4574 Sridharankutty, B. 
141 4588 Sajeeda Beegam , K. I. 
142 4594 Thomas Gcorge 
143 4801 Aleyamma Eapen 
144 

Angela Vijayam , T. 
145 4809 Babukumar, K. K. 
146 4834 Badarussaman Rawther, H. 


4327 


4804 


64 


6465 


5203 


5211 
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SI. No. Reg. No. Name 
147 

4847 Chandramohanan Nair , K. 
148 4855 

Devarajan , K. 
149 4857 

Dumalsenan , M. 
150 4878 Girija Kumari, V. 
151 4896 

Justin Mathew , J. 
152 4945 

Manoharan , 
153 5060 

Rajayya , S. P. 
154 5065 Ravindran , M. 
155 5079 Sadanandan , G. 
156 5082 Savithri, M.K. 
157 5106 Savithri Bai, K. G. 
159 

5109 Santhakumari, J. 
159 5129 Subramonian Potty , V. 
160 5142 Sreenivasan , S. D. 
161 5146 Sivathanu Pillai, S. B. 
162 5160 Sukumaran Nair, C. 
163 

Kasthoori, V. 
164 5206 Patricia Nettar 
165 5209 

Vilasini, A. 
166 

Baby, P. 
167 5321 Balachandran , T. 
168 5358 

Induchoodan , P. 
169 

5366 Jenova D cruz , c . 
170 5385 Lyla Beevi, K. 
171 5387 Leelakumari, N.B. 
172 5392 Leela , C. 
173 5397 Marykutty , P. S. 
174 5411 Meenakshy Amma, T. 
175 5418 Naja , c . 
176 5439 Philomajam , A. 
177 5448 

Ramachandran, P. B. 
178 

Rajan , V. P. 
179 5468 Selvanayakam , M. 
180 5470 Sukumaran , S. 
181 5483 

Titus , Y. 
182 5485 

Thankamma, P. S. 
183 5486 Thaju Beegum , B. M. 
184 5515 Sanalkumar, B. 
185 5516 

Sukumaran Nair , V. 
186 5526 Sobhana Devi, V. K. 
187 5533 Sasidharan ,M. S. 
188 5547 Sepony, Y. 
189 5556 Sailaja, L. 
190 5581 Sasidharan, N. 
191 

5597 Vijayaraj, D. 
192 5607 Mabel Franco , S. 
193 5613 Vijayakumaran Nair, G. 
194 5616 Vasudevan, K. 
195 5807 

Ajith , D. 
196 5818 Chacko , V. C. 
197 5835 Jose , P. D. 
198 5848 Madhusoodhanan Pillai 
199 5860 Premavally , K 
200 5894 Salahudeen , A. 
201 5898 Sreekumaran Nair, K. 
202 5906 

Anandaswaroop, S. 
203 5944 Das, E. M. 
204 5961 Gopinathan, P. K. 
205 5990 Jayachandran Nair , B. 
206 5991 Jayaraj, J. 
207 5997 Krishnan Asari, N. 
208 6066 Sathyaraj, 
209 6074 Sasirajan, P. 
210 6088 Sathyaprasad , A. V. 
211 6120 

Sathyamoorthy, S. 
212 6136 Sreedevan 


5150 


Sl. Na Reg . Na Name 
213 6154 Ummer Koya , C. P. M. 
214 6158 Ushakumari, V. S. 
215 6180 Vimala, S. 
216 6181 Viswagopalan Nair , A. 
217 6319 

Annie Chacko 
218 6322 Ammal Thomas 
219 6347 Abdul Jaleel, A. 
220 6377 Balag angadharan , K. 
221 6378 Bahuleyan , V. 
222 6383 Belsy Glary, R 
223 6386 Bhuvanendran Nair , G. 
224 6399 Chandralekha, A. M. 
225 6407 Divakaran , M. 
226 6424 Govindan Nair , T. N. 
227 6454 Hassan , A. 
228 

Indira , P. 
229 6536 Kumari Lekshmy, K. A. 
230 6611 Mariam Susan , A. D. 
231 6615 Mohammedali,M. E. 
232 6620 Mary , K. S. 
233 6635 

Mohanan Chettiar , M. 
234 6650 Natarajan , S. 
235 6695 Parameswaran Pillai, S. 
236 6712 Latha, M. S. 
237 6716 Mariamma, P. S. 
238 6734 Vimalambika, C. 
239 7004 Abdul Nujam , M. 
240 7021 Balasundaran , C. 
241 7037 Devadas, P. 
242 7041 Faziludeen , M. 
243 7052 Gangadharan Nair , P. N. 
244 7061 Indira Bai, N. 
245 7078 Kumari Indira , M. 
246 7149 Ramachandran , N. 
247 7159 Rajendran , T. M. 
248 7173 Sahadevan , A.N. 
249 7217 

Renga Bai, B. 
250 7245 Sasikumar, M. 
251 7260 Sulochana S. 
252 7280 Saifudeen , A. R. 
253 7293 Surendran , K. 
254 7325 Thulasi, C. 
255 7332 Vijayadhara Kurup , K. 
256 xx 

XX 

XX 
257 7355 Zacharia Clement 
258 7411 Gopalakrishnan , S. 
259 7412 Gestrude Gomez , T. V. 
260 7426 Joseph, R. 
261 7443 Krishnan Nair, B. 
262 7556 Sobhanakumari, B. 
263 7578 Thankachan , P. 
264 7585 Vasu , N. 
265 7587 Vijayamma, V. N. 
266 7601 Appukuttan Pillai, N. 
267 7649 Muralcedharan Nair, N. 
268 7660 

Murukesan , P. 
269 7682 Remadevi Amma, N. 
270 7702 Sophia Augustine 
271 7706 

Srecdharan Nair, G. 
272 7758 Thomas, M. 
273 7779 Vasanthakumari , C. 
274 7782 Vijayan Unnithan , N. 
275 7786 Venugopal, K. R. 
276 7793 Vasudeva , c . 
277 

Yesudasan , M. 
278 7840 Gopakumar, S. 


7800 


65 


8264 


: 
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Sl.Na Reg . Na Name 
279 7863 Koshy, M , G. 
280 7883 Mohanan Pillai, G. 
281 7950 Ramadevi, S. 
282 7982 Sreedharan , o . 
283 7989 Sivasankara Pillai, K. 
284 8015 Anandavally Amina, P. 
285 8031 Alexander Vaidhian , P. A. 
286 XX 

XX 
287 8113 Haridasan , V. 
288 8129 Jacob Muthalaly, P. 
289 8135 Jayaraj, B. 
290 8177 Mohammed Ibrahim , K. 
291 8213 Mohanakumar, J. 
292 

Remani Bhai, P. B. 
293 8287 Kemadevi, R. A. 
294 8293 Remadevi, A. 
295 8330 Syamala , B. 
296 8346 Soudaminikutty Amma, K. 
297 8349 Sadasivan , T.D. 
298 8412 Santhamma, P. 
299 8421 Suma, D. J. 
300 8454 Vikraman Pillai, G. 
301 8467 

Yesudasan , K. s. 
302 9506 Aravindakshan , P. D. 
303 9508 Abraham , V. 
304 9511 Bhaskaran Nair, N. 
305 9525 Gopalakrishnan Nair, A. N. 
306 

9537 Jomon Punnoose 
307 9538 Jose Francis 
308 9539 Johnson David 
309 9543 Kunjamma, P. T. 
310 9545 Krishnan Namboothiri, N. 
311 9549 Kumari Radhamani 
312 9611 Baburajan, C. P. 
313 9614 Chellamma, K. 
314 

9621 George, K. K. 
315 

9671 Rajagopalan , K. 
316 9732 Jaykutty , V. M. 
317 9752 Padmanabha Panicker, K. 
318 9762 Ramachandran Nair , K. 
319 9786 Sasidharan Pillai, R. 
320 9833 Muraleedharan Nair , K. R. 
321 9854 Ramachandra Prasad, N. 
. 322 

Varghese, P. V. 
323 9928 Jagadamma, T. K. 
324 10032 Jayanth Varthese 
325 10056 Natarajan, P. R. 
326 10075 Rajan, M. 
327 10093 Soubhagyavathi, A. V. 
328 10131 

Joseph , P.K. 
329 10156 Prabhakaran , P. T. 
330 10160 Pappan , c . 
331 10181 Sarojam , G. 
332 10192 Venugopalan Potty , B. 
333 10508 Alikunju , A. 
334 10509 Anujan , K. K. 
335 10527 Edwin Macido 
336 10530 Geetha Devi, V. 
337 10543 Jayakumar, C. 
338 10546 Jamalukutty, H. 
339 10554 

Kamalakshy Amma, N. 
340 10566 Letha Devi, R. 
341 10568 Lalitha Bai, N. S. 
342 10583 Nandakumar, P. R. 
343 10585 Nandakumar, S. 
344 10597 

Prasannan , K.P. 
G. 1347/5 


Sl. Na Reg . Na Name 
345 10601 Abdul Latheef, A. 
346 10620 Babu, K. V. 
347 10623 Chandrasekharen Nair, R. 
348 10634 Geethamani, T. L. 
349 10665 Narayana Panicker, P. 
350 10666 Narayanan Achary, K.M. 
351 10669 Prameswaran , P. 
352 10683 Rajoo , N. 
353 10690 Retama, J. 
354 10691 Ramamoorthy , H. 
355 10712 Sankaran Nair , G. 
356 10720 Sascendran , N. 
357 10729 Sharieff, A. 
358 10730 Saramma, M. C. 
359 10741 Syama, V. K. 
360 10748 

Sreedhara Raj, M. 
361 10820 

Girijamma, J. 
362 10860 

Ramankutty, T. N. 
363 10882 Sasidharan , T. S. 
364 10930 Francis , P. S. 
365 10978 Nasiruddin , K. M. 
366 11026 Leelamma, K. C. 
367 11029 Majeed , V. K. 
368 11030 Madhusoodonan Pillai, S. 
369 11053 Raghunatha Kumar, K. 
370 11118 Gopalakrishnan Nair, G. 
371 11133 Latha, T. S. 
372 11166 Sascendran , K. 
373 11182 

Thomas George 
374 11195 Vijayalekshmy Amma, K. 
375 12014 Eapen , A.M. 
376 12049 Girija Bai, T.N. 
377 12070 Joseph , P.A. 
378 12072 

James, K.M. 
379 12103 Kumari Girija , N.D. 
380 12104 Kamala Sulochana, V. S. 
381 12107 Sr. Leena ,M. 
382 12124 Mary, M. 
383 12 i83 

Rajamma Chacko, K. 
384 12191 Salim , N. N. 
385 12198 Somasekharan Nair , P.S. 
386 12200 Sebastian , P.V. 
387 12205 Annic Paul, K. 
388 12232 

Sr. Chantal, M. 
389 12266 Hemalatha P. Nair 
390 12290 John , K. A. 
391 12291 Jacob , M.P 
392 12292 Joseph. P.J. 
393 12294 John , J. 
394 12308 Mathew , T. C. 
395 12353 

Rajappan , V.N. 
396 12367 

Rajappan , N. P. 
397 12373 Sadananda Shenoy, P.R. 
398 12413 Sugathappan, E. N. 
399 

Sirafudeen , M. 
400 12436 Salim , T. H. 
401 12438 Surendran Nair , P. R. 
402 12442 Sarachandran , B. 
403 12498 Vijayakumari, P.B. 
40+ 12519 Jacob , C. C 
405 12523 

Sr. Judit 
406 12818 Chandy, T.C. 
407 12894 Mariamma, T. K. 
408 14093 

Sreedharan , D. 
409 14097 Susheela , M.K. 
410 14626 Giri, V. N. 


9887 


12433 


. 


66 
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SL No Reg . No. Name 
411 14667 Mathai, k . c . 
412 14670 Nirmala Devi, N. 
413 14677 Padmanabhan Nair, P. 
414 14696 Soman , N. 
415 14706 Abraham John 
416 14733 Harilakshiny D. Nair 
417 1-1736 Joseph , N. v . 
418 14771 Muhained Ismail Rawther , P.A. 
419 14955 Sam Nathaniel, A. 
420 14900 Zacharias John 
421 16035 Kesavan , P. A. 
422 16066 Sulaikha Beevi, Y. 
423 16551 Kamalam , T. 
424 16579 Prasanna, P.K. 
425 16591 Rajagopal, A.N. 
426 16608 Aleyamma Jose 
427 16718 

Kusumakumari, T.K. 
428 16739 Physi, P.S.T. 
429 16744 Pradeep , P.S. 
430 16750 Radhamani Amma, N.K. 
431 16752 

Ranjit, T.S. 
432 16757 

Raina, K.R 
433 16762 Sajcev Mathew John 
434 16763 Sophy John 
435 16774 

Sebastian Joseph 
436 16805 Aisha, K.G. 
437 16888 

Santa , K.R. 
438 17013 Deenamma Abraham 
439 17016 George, P.X. 
440 17216 Indira Devi, V.K. 
441 

Philip , P.M. 
442 17530 Boneface, P.T. 
443 17535 Divakaran , K. N. 
444 17558 

Irene Joyce Peter 
445 17574 Kunjannamma, P. G. 
446 17616 Raveendran , R. 
447 17648 Sreedevi, B. 
448 17671 Vasudeva Pai, K. 
449 17679 Zuhra , K.M. 
450 17681 Ambujakshy Amnia , K.P. 
451 17685 Asokan , K.P. 
452 17715 

Gopalakrishna Pillai 
453 17724 Joseph, M.A. 
454 17725 Valsala , K.N. 
455 17766 Parameswaran Nair, V.S. 
456 17784 Ramachandran, P. 
457 

17785 Rajeswari Devi, P.K. 
458 17835 Kalid , P A 
459 

17838 Mathew , E.C. 
460 

17850 Ravi, A.N. 
461 18159 Lalithamma K. Panoory 
462 

18256 Vimalakumari , V.S. 
463 18267 Aleyamma, C.K. 
464 18300 

Leenainma Thomas 
465 18323 Raveendran , A.P. 
466 18338 

Sreedevi, S. 
467 19108 Ayyappunny, М.А. 
468 19184 Mukundakurnaran , E.R. 
469 19274 Sakunthala , A.G. 
470 19342 Lalitha, P.K 
471 . 19461 Sani, M.C. 
472 198 !! Amin , V.H. 
473 19820 Aravindakshan , V.V. 
474 20004 Kunhanijan Raja , P.K. 
475 20038 Metty , P.X. 
476 20047 Mohanadasan , C. S. 


Sl. Na Reg. Na Name 
477 20061 

Money, V. N. 
478 20099 Prema, T.M. 
479 20210 Radhakrishnan, V.R. 
480 20240 Rugmony, E.S. 
481 20253 Rajan , M. E. 
482 20273 Surendran , K.M. 
483 20522 Santhakumary , V. R. 
484 20366 Tony, P.L. 
485 20385 Varghese, B. V. 
486 20424 Joseph, T.A. 
437 20456 Radhakrishnan , A. K. 
488 20491 Varghese, M.P. 
489 20500 Prabhavathy, V.V. 
490 20584 Umadevi , K. 
491 20838 Jayasree, P. 
492 20874 Ramakrishnan , V.R. 
493 20940 Narayanan Nambisan, C.N. 
494 21516 Balachandran Nair , N. 
495 21591 Karthiyayani, K. 
496 21624 Mohamed Haneefa , P. M , 
497 21658 Ponnu, M. 
498 21684 Raveendran , P. 
499 21694 

Ramachandran , K.K. 
500 21716 Subramanian , M. 
501 21762 Sasidharan , G. 
502 21767 Sahadevan , T. P. 
503 21779 Unnikrishnan , T. 
504 21799 Viswambharan, M. 
505 21821 Arumughan , V. 
506 21837 

Chandran , K. 
507 21855 Joseph , P.J. 
508 21930 Retnakumari Amma , T. 
509 22517 

Celia Theophilus 
510 22521 Celinamma Jose 
511 22595 

Narayanan Elayathu, T. D. 
512 22677 Thomas , G.N. 
513 22680 Unnikrishnan , T. 
514 22755 Ponnappan , P. 
515 

22798 Unnikrishnan, M. 
516 

22801 Abdul Kalam Azad , K.B. 
517 22832 Mrinalini Devi, K. 
518 22852 Radhakrishnan , K. N. 
519 23018 Chandrika Amma, B. 
520 23022 Govindan , K. 
521 23023 Govindan , P. P. 
522 23038 Jalaludheen ,M. 
523 23051 Kunchunni 
524 23068 Lokanayaki, S. 
525 23080 Mustafa, B. A. 
526 23099 Prabhakaran, B , C. V 
527 23155 Udayabhanu, K. 
528 23270 Premila , A.P. 
529 23333 Vijayalekshmi,M. 
530 23334 Vijayan , K. 
531 24070 Nazir Bhanu , K. M. 
532 24071 Paul, V.J. 
533 24084 Saidutty, P. 
534 24506 Abdul Jabbar, K. T. 
-535 24514 Ammini, K.N. 
536 24550 Ittoop , T.P. 
537 24557 

Govindan Kadavath 
538 24595 Mammadkutty, E. 
539 24618 

Prabhakaran , B. 
540 24624 Ravunnikutty Odungat 
541 24628 Ramachandran, K. P. 
542 24644 Sobhanakumari, R. 
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81. No. Reg. No. Name 
513 24653 Sivarajan , K. 
544 24672 Shaji Paul 
545 24714 Abdul Hameed , P.C. 
546 24716 

AbdulMajeed , P. 
547 24760 Chandra Babu , K. 
548 24771 Dinesh , S. 
549 24790 Gopalan , M.K. 
550 24860 Moosakotta Naduthodi 
551 24876 Moidu , M. 
552 24901 Paul Joseph Koola 
553 24919 Raveendran , C. 
554 24936 Sadanandan, K. c . 
555 24965 Santhakumari Cheroth 
556 25523 Aboobacker, V. T. 
557 26516 Ayisha Bai, B. 
558 26519 

Ayyappan, М. К. 
559 26534 Balan , M.P. 
560 26573 Ind- ra , P.P. 
561 26583 Krishnan, K. 
562 26611 Moideenkoya Edathil 
563 26683 

Sulochana, P. 
564 26738 Gopalan Pariyapurath 
565 26739 Swarnalatha, P.A. 
566 26741 Hyrunnisa , C.P.M. 
567 26754 Kishor , D.M. 
568 26763 Kadijabee, A. M. 
569 26778 Mukundan , V.P. 
570 24786 Nafeesa , P. 
571 26827 Swamikutty, K. K. 
572 26842 Sethumadhavan, K. P. 
573 26859 Sivaraman , K. 
574 27057 

Balakrishnan Nair, M. 
575 27100 Harikrislınan , A. 
576 27103 Haridasan , M. 
577 27199 Padmaja , P.M. 
578 27225 Ramanathan , N.V. 
579 27267 Saraswathy, M. 
580 27285 

Saseeadran , P. 
581 27295 Surendran, K. 
582 27532 Rajan , K. 
583 27548 Soubhagyarani, T.S. 
584 

Vijayan , v . 
585 

Asokan , K.M. 
586 27651 Dharınarajan , E. 
587 27680 Kurian , M. T. 
588 27690 Mohanakumaran , B. 
589 27745 Sami, G. 
590 27758 Subramanian , T. 
591 271 Vasudevan , P. 
592 27797 

Vijayalekshmi, K. 
593 28026 Baburaj, c . 
594 28079 Jose , T. c . 
595 28108 Moideenkoya , P.V. 
596 28124 Paulose , K.c. 
597 

28240 Janaky, P.M. 
598 28354 Velayudhan , N. 
599 29377 Vijayan , A. 
600 29033 Bhaskaran , P. 
601 29048 Chandran, v . 
602 29185 Ramachandran , A.K. 
603 

29186 Raghavan , K. 
604 29206 Balan , K. V. 
605 29255 Manoharadas, T. 
606 29275 Skariah , A.M. 
607 29417 Vijayakurup, M. 
608 30010 Balakrishnan , P. V. 


Sl. No. Reg. No. Name 
609 30021 Haridagan, K. 
610 30067 Pappy, A. K. 
611 30112 Vijayan, T. 
612 30509 Ammcd Koya 
613 30551 Madhavan , T. K. 
614 39553 Mohan , N. 
615 30570 Ritjan , S.G. 
616 30588 Sasidharan , K. 
617 30590 Safiya, K.M. 
618 30615 Govindankutty, K. K. 
619 30640 Sivasankaran , c . 
620 30661 Vijayakumar, V. S. 
621 30664 Vijayendran , V. E. 
622 31018 Balakrishnan , P. V. 
623 31022 Balan , K.M. 
624 31076 Jayaram , P. C. 
625 31078 - Janaki, M.K. 
626 31133 Pavithrakumar, M.C. 
627 31179 Sasidharan , P. V. 
628 31223 Dasan, N. K. 
629 31284 Rajan , C. P. 
630 32004 Aravindakshan , R.C. 
631 32076 Jeevarajan , K.E. 
632 32091 Kunhikannan , K. 
633 32104 Kesavan Nair, M.G. 
634 32113 Kannan , M.P. 
635 32194 Remani, U.K. 
636 32196 Ramachandran , M. P. 
637 32210 Radhamani, V. M. 
638 32291 Venugopalan , R. 
639 32628 Beena Joseph, V. 
640 32671 Kunhiraman , C. V. 
641 32716 Raveendran , O.K. 
642 32727 Ramachandran , P.V. 
643 32748 Soumini, M. 
6-14 32751 Sadanandan , K.A. 
645 32787 Babu , Y. 
046 32789 Balakrishnan , V. V. 
647 

Balakrishnan Cheriyath 
648 32833 Kunhikclan , T. V. 
649 32839 Kunhiraman , C. 
650 32924 Sreedharan , K. 
651 33521 Chellappan , v . 
652 33553 Muraleedharan , P. 
653 33570 Poly Carp , A. X. 
654 33578 Ramachandran . P. P. 
655 33629 Kuttappan , V. A. 
656 33709 Damodaran , P. 


1 


32793 


27597 
27607 


10. ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE 

OFFICERS - I PAPER 
(Kerala Financial Code-- Volumes I and 
II and Kerala Account Code Vol. I and 
the Kerala Bud . Manual (Chapters 
I to IV , VI and VII) (With Books) 

(Held on 24-6-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 
1 2027 Bavajan Sahib , S. 

2104 Aboobacker Kunju ,M. 

2148 Jayalekshmy, M.D. 
4 2314 Nijaniran , K. 

2685 Vasanthakumari, R. 
6 2687 Vasanthakumari, T.V. 
7 2697 Vimal Raj, D. 


58 


4944 


Account Test for Exccuive Officers I paper (Contd.) 
81.No. Reg . No. Namc 

8 2916 Krishna Mohan , B.S. 
9 3222 

George Jacob 
10 3302 Radhabai, J. 
11 3571 

Vijayakumar, R. 
12 3654 Sasidharan , T. 
13 3675 

Suharban , M. 
14 3885 

Gopinathan Nair , K.P. 
15 3952 Lekha Sreekantan 
16 3955 Lawrence Nathaniel Mathai 
17 3998 Natarajan, R. 
18 4036 Ramachandran , N. 
19 4113 Sajcev, H. 
20 4165 Subramanian , H. 
21 4318 Beena Ram 
22 4320 

Bennet Motha , H. 
23 4381 Radhakrishna Pillai, D. 
24 4386 Ramesh Chandran Nair, K. 
25 4399 Rajendran , P. 
26 4838 

Balakrishnan Nacar, K. 
27 4852 Chandini, S. 
28 

Meera Bai, M. 
29 5046 Raniesh , T. 
30 5334 Elizabeth , K.E. 
31 5407 Madhuri, v . 
32 5424 Nizar, P.S. 
33 5434 Purushothaman Thampi, T.R. 
34 5435 

Parameswaran , N. 
35 5574 Sukumaran , E.M. 
36 5949 

Dinesh Prabhu , D. 
37 6101 

Albert, V.K. 
38 6134 Salma, R. 
39 

Devika , R. 
40 

Johara Beevi, S. 
41 6637 Mohanarajan , D. 
42 6649 Nalini, N. 
43 6629 Melrose R. Retnam 
44 6703 Abdul Bary, A. 
45 7031 Chandrankutty, s . 
46 7087 Kamalamma, K.P. 
47 7202 

Ramesan Babu , C. 
48 7231 Surendran Nair , K. 
49 7343 Vijayabhanu , L. 
50 7402 Gopalakrishna Pillai, J. 
51 7421 Jane Mary 
52 7428 Jagadeesan , N. 
53 7433 Jayasree, B.S. 
54 7448 Lawrence, P. 
55 7455 Laila , s . 
56 7491 Prasadhachandran Pillai, K. 
57 7672 Prasad , K.N. 
58 7720 Sreenivasan , C.S. 
59 7765 Thulasi Bai, P.K. 
60 7808 Ahammed Kunju , M 
61 7945 Ravindran , K.P. 
62 7977 Sudharma, D. 
63 8208 Mohan Raj, A. 
64 8334 Santha, R. 
65 8372 Sadasivan Nair, A. 
66 8435 Venukumar, R. 
67 9502 Anil Kumar, N. 
68 9505 Abraham , A.V. 
69 9683 Sainudhin Rawther, P.M. 
70 9875 Susamma Abraham 
71 9899 Varghese , M.J. 
72 

9930 Jose C. Mathew 
73 

10072 Ramachandran , V. 


6406 
6485 


Sl. Na Reg. Na Name 
74 10538 Joseph Francis,M.L. 
75 10539 James J. Muricken 
76 10599 Prasanna Kumari, P.M. 
77 10624 ChandradasNadar, K. 
78 10842 Mohammed Faizy, A.H. 
79 11012 Damodaran , K. 
80 11020 Jagan Mohan , S. 
81 11066 Sivakumar, P.S. 
82 11074 Satheesh Mathew 
83 11141 Money, K.K. 
84 11243 Vijayakumar, K.V. 
85 12023 Baby, K.A. 
86 12038 Chandrabose, M.K. 
87 12055 George, P.K 
88 12080 John, E.A. 
89 12240 Chitra , C.S. 
90 12253 

George, P.T. 
91 12276 Joseph, K.J. 
92 12286 Jim Thomas 
93 12287 John, P.S. 
94 12321 

Maya Devi, P. 
95 12350 Rajan , V.P. 
96 12395 Sebastian , C.D. 
97 12460 Sasidharan , N.K. 
98 12461 Sreekumaran , V. 
99 12563 Stake, P.M.J. 
100 12576 Viswanathan Nair, K. 
101 12585 

Vijayan , C.N. 
102 12770 Radhakrishna Pillai, K.R. 
103 12879 Kavitha K. Mydin 
104 13012 Marykutty , P.K. 
105 14631 

JamesMathew 
106 14742 Aloysius Joseph 
107 14794 Sasidharan , P.V. 
108 14815 Ismayel, M.P. 
109 14898 William John Dias 
110 14920 Pavithran , A.K. 
111 15018 

Prakash , M.C.J. 
112 16010 

Chandrakumari Amma, B. 
113 16019 George , K.V. 
114 16511 Austin Clarence , B.X. 
115 16525 Bhadran, M.P. 
116 16535 George John , K. 
117 16569 Muraleedharan Nair , K. 
118 16650 Raman , P.A. 
119 16661 Sarada , C.K. 
120 16760 Selim , P.K. 
121 16840 Leela , T.M. 
122 16850 Mariam Thomas 
123 16952 

Marie Chandy 
124 16957 Muraleedharan , A.K. 
125 16961 

Meenakshy Amma, C.P. 
126 17012 Daisy , K.R. 
127 17087 Sudhakara Paniker ,M.V. 
128 17228 Jose , T.M. 
129 17263 Lenin , K.K 
130 17268 Lalithambika , P. 
131 17355 Ambika Devi, K. 
132 17396 Dileep , M.P. 
133 17444 Sushama, M.K. 
134 

Valsala Kumari, S. 
135 18124 

George H. Thaliath 
136 18201 

Sarojini, C.K. 
137 18288 Jamcela Beevi, P.M. 
138 18353 Balakrishna Panicker, K.N. 
139 19060 Rajendran , P.C. 


17673 


69 


5334 


Account Test for Executive Officers I Paper (Contd .) 
81. No. Reg. No. 

Name 
140 19070 Susannamma Kurian 
141 19163 Jacob John , P. 
142 19239 RemaMenon 
143 19326 Gopinathan , R. 
144 19389 Suhuria , P.M. 
145 19402 Abraham , C.T. 
146 19831 Balachandran , P.V. 
147 19946 

Ittoop, A.K. 
148 20285 Sheela Paul, T. 
149 20338 Sosamma Jacob 
150 20361 

Thomas, J. 
151 20403 Anil Kumar Sharda 
152 20421 

Gracemina Kurian 
153 20531 Kunjamma Alex 
154 20806 Abdul Vahab , M. 
155 20875 Ranjan , S. 
156 20921 Humayun Kalcel, F.M. 
157 21000 Zachariah , C.C. 
158 21537 Devaki, C.R. 
159 21949 Syamala , B. 
160 22514 Baby P. Sk.ria 
161 22816 Girija , T.R. 
162 22860 Sasikala Devi, K.A. 
163 22883 

Globin , A K. 12 
164 24017 AbdulRahiman, K. 
165 24637 

Rugmini, P.U. 
166 24661 Sankar, V.A. 
167 24727 Abdul Salim , N.K. 
168 26594 Kunjumman , M.C. 
169 26653 Rajendran Nair, M. 
170 26711 Bharathan , A. V. 
171 26740 Haridasan , N .. 
172 26754 Kishor, D.M. 
173 26826 Sheela Noone 
174 27189 Nithyanandan , V.v. 
175 27254 Radha Devi, V.P. 

176 27521 Krishnan , M.N. 
• 177 27533 Sobhana Nambiar, K. 

178 27674 Jose John 
179 29013 

Abdulla, M. 
180 29330 

Gopalan , P.T. 
181 29395 Subhash , K.M. 
182 30028 Jose, P. V. 
183 30066 Purushothaman, V. P. 
184 30107 Thiagarajan , M. 
185 30108 Thajunnisa, M. 
186 30114 Vijayan , C. 
187 30513 Babu Vijaya Sanker, T. 
188 30668 Valsalan , V. K. 
189 31123 Narayanan , K. P. V. 
190 31182 

Sameendranath , c . 
191 32011 Abdul Khader 
192 32079 Kassim , P. H. 
193 32288 Varghese, P. K. 
194 32314 Jayaram , B.T. 
195 32671 Kunhiraman , C. V. 
196 

32721 Ramachandran , S. 
197 32763 Vijayan , N. K. 
198 32850 Lalitha , C.M. 
199 32964 Sarath Mohan, M. 

G. 1347 / V 


11. ACCOUNT TEST FOR EXECUTIVE 

OFFICERS - II PAPER 
Kerala Service Rules 

(held on 25-6-1983) 
82. No. Reg. No. Name 

1 2027 Bavajan Sahib , S. 
2 2148 

Jayalekshiny, M. D. 
3 2344 Rajendran , K. 
4 2687 

Vasanthakumari , T.V. 
5 2697 

Vimal Raj, D. 
6 2916 

Krishnamohan, B.S. 
7 3347 Shahul Hameed , S.M. 
8 3654 Sasidharan , T. 
9 3952 Lekha Sreekantan 
10 3955 Dr. Lawrence Nathaniel Mathai 
11 4022 Dr. Prasad ,PM . 
12 4165 Subram inian, H. 
13 4318 Beena Ram 
14 4320 BennetMotha, H. 
15 4381 Radhakrishna Pillai, D. 
16 4386 Ramesh Chandran Nair, K. 
17 4399 Rajendran , 
18 4516 Dr. Prathapachandran , D. 
19 4844 

Chandrankutty , N. 
20 

5019 Padmanabhan Potty, V. 
21 5046 

Ramesh , T. 
22 

Dr. Elizabeth , K.E. 
23 5434 

Purushothaman Thampi, T.R. 
24 5574 Dr. Sukumaran , E.M. 
25 6134 Dr. Salma, R. 
26 6403 Dr. Daedalus , M.R. 
27 6485 

Dr. Johara Beevi, S. 
28 6649 Dr. Nalini, N. 
29 7428 Jagadeesan , N. 
30 7433 Jayasree, B.S. 
31 7448 Lawrence, P. 
32 7455 Laila , s . 
33 

Prasad , K.N. 
34 7676 Dr. Rajendran Nair, P.N. 
35 7765 Dr. Thulasi Bai, P.K. 
36 7898 Dr. Prasannan, E.K. 
37 7912 Babu, R. 
38 8183 Mohammed Khaleel, A. 
39 

8196 Mariamm ? . Varkey 
40 9583 Sainudhin Rawther, P.M. 
41 9809 Dr. Babu Jacob 
42 9875 Dr. Susamma Abraham 
43 9899 Varghese, M.J. 
44 9930 Jose C. Mathew 
45 10070 Radhakrishnan Nair, S. 
46 10538 Joseph Francis,M.L. 
47 10539 

James J. Muricken 
48 11020 Jayan Mohan , s . 
49 11243 Vijaya Kumar, K.V. 
50 

12225 Bhaskaran , S. 
51 12240 Dr. Chitra , C.S. 
52 12253 Dr. George, P.T. 


7672 


70 


24123 


25762 


19060 


Account Test for Executive Officers - II Paper (Contd .) 
Si. Na Reg. Na Name 
53 12276 Joseph , K.J. 
54 12286 Jim Thomas 
55 12287 John , P.S. 
56 12585 

Vijayan , C.N. 
57 12879 Kavitha K.Mydin 
58 14631 Dr. James Mathew 
59 14794 Dr. Sasidharan, P.V. 
60 15018 Dr. Prakash , M.C.J. 
61 16010 Chandrakumari Amma, B. 
62 

16511 Dr. Austin Clarence, P.X. 
63 16535 George John , K. 
64 16811 Dr. Aiaya Malini 
65 16942 Jayalekshmy, M. 
66 16952 Dr. Marie Chandry 
67 16957 Muraleedharan , A.K. 
68 17012 Dr. Daisy, K.R. 
69 17163 Dr. Layila , K.P. 
70 17228 Jose , T.M 
71 17355 Ambik , Devi, K. 
72 17595 Dr.Mohandas Prabhu, V.S. 
73 18124 George H. Thaliath 
74 18204 Santhakumari, P. 
75 18353 

Balakrishna Panicker , K.N. 
76 

Rajendran , P.C. 
77 19077 Santha, K.K. 
78 19238 Dr. Ram Mohanan , T. 
79 19239 Rema Menon 
80 19402 Dr. Abraham , C.T. 
81 19458 

Dr. Rajamma Thomas 
82 19802 Augustin , A. 
83 

19831 Balachandran , P.V. 
84 19846 Baburaj, N.V. 
85 19895 Geetha, C.K. 
86 19902 Gopalakrishnan, P.K. 
87 

Babu M. Philip 
88 19995 Kunjappan , K.A. 
89 20016 Mathe T. Madathany 
90 20234 Dr.Rajagopalan , M.L. 
91 20280 Somasekharan Nair, S. 
92 20344 Sumathy, M. 
93 20405 

Ayyappan , K. 
94 20445 Paranjothi, T. 
95 20486 Usha, P.B. 
96 20-99 Prasad , K.V. 
97 20514 Davies, M.S. 
98 20531 Dr. Kunjamma Alex 
99 20806 Abdul Vahab , M. 
100 20813 Chandradas, K.K. 
101 20847 Lakshmi, V.v. 
102 20852 Muralidharan , C.G. 

103 20875 Ranjan S. Karippai 
-104 20883 Subhadra, M.R. 

105 20884 Salikutty Joseph 
106 21000 

Zachariah, C.C. 
107 21054 Suresh Babu, K.V. 
108 21537 Devaki, C.R 
109 21699 Rajukutty, G. 
110 21949 Syamala , N.B. 
111 22514 Baby P. Skaria 
112 

Balan, k . 
113 22810 Barkath Ali, P.Q. 


SI. Na Reg . Na "Name 
114 23204 Antony, G.M. 
115 23234 Ismail, K.V. 
116 24091 Saidalavi,M.V. 
117 

Muhammed Kutty , V.K. 
118 24126 Muralidharan ,M. 
119 24553 Geetha, K.P. 
120 24563 Hamza , P.K 
121 

24637 Rugnini, P. U. 
122 24661 Sankar, V. A. 
123 24676 Thomas, V. M. 
124 

24677 Thomas Stanly, K.J. 
125 24727 Abdul Salim , N.K. 
126 

24732 Abdul Salam , C. K. 
127 25761 

Vijayakumaran Nair, M. 
128 

Valsamma,M.J. 
129 26532 Babu, K. D. 
130 26534 Kunjumman , M. C. 
131 26636 Nakulan , I.K. 
132 26653 Rajendran Nair, M. 
133 26672 Ram handra Menon , S. 
134 26826 Sheela Noone 
135 26866 Sukumaran, K. V. 
136 27254 Radha Devi, V. P. 
137 27279 Shailaja Mohan 
138 27533 

Shobhana Nambiar, K. 
139 27727 Mohini, D. 
140 27747 Santhakumari, E. 
141 28070 George, K.J. 
142 28077 Jose, C. J. 
143 28193 Sudharma, K 
144 28261 Lathika Devi, P. 
145 29013 Dr. Abdulla , M. 
146 

29203 Appunni. K. C. 
147 29330 Gopalan , P.T. 
148 29351 Lakshmanan, P. V. 
149 29377 Raghavan Nair, P. 
150 29395 Subash , K. M. 
151 30028 Jose. P. v . 
152 

Purushothaman , V. P. 
153 30072 Radhama Pillai, A. 
154 30106 Thankappan, P. 
155 30116 Lawrence, K. S. 
156 30513 Babu Vijaya Sanker, T. 
157 

30587 Sarengadharan , R. 
158 30632 Raghu , K. G. 
159 30668 Valsalan , V. K. 
160 31110 Mytheen Kunju , E. 
161 31123 Narayanan , K. P. V. 
162 31151 Rethnakaran , V. K. 
163 31182 Sameendranath , C. 
164 31200 Vijayan Puthiyakunnu 
165 32011 AbdulKhader 
166 32071 Jayaprakash , C. 
167 32079 Kassim , P. H. 
168 32135 Mukundan Nambiar, M. 
169 32199 Renjith , A. M. 
170 32288 Varghese, P. K. 
171 32314 

Jayaram , B.T. 
172 32671 Kunhiraman , C. V. 
173 32721 

Ramachandran , S. 
174 33503 Ali, K.P. 


19907 


30066 


22809 


71 


12. MANUAL OF OFFICE PROCEDURE TESTS 
Departmental test for the Ministerial Staff of Vigilance Division- II Paper 
Departmental Test for theMinisterial Staff of KSEB -IV Paper, Manual of Office Procedure 
for use in Offices other than Secretariat (Common Paper ) 

(Held on 18-7-1983) 
Sl. No. Reg . No. Name 

Sl. No. Reg . No. Name 
(1) ( 2 ) ( 3 ) 

( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 
2053 Jeevakumar, R C. 

59 4061 Rajeswari Amma, S. 
2085 Mohanan Nair, M. 

60 4100 Subramonia Iyer, K. 
3 2100 Muralidharan Nair, N. 

61 4105 Susecla , E.M. 
4 2102 Abdul Jabar, M. 

62 4109 Suresh Kumar , T. K. 
5 2146 Jacob Mathew 

63 4111 Suseela Devi, G. 
6 2192 Muraleedharan , P 

64 4132 Suma devi , S.R. 
7 2250 Radhakrishnan Nair, V. 

65 4146 Subbalekshmy Ammal,R. 
8 2293 Ravikumaran Thampi, N. 

66 4195 

Vimala , K. 
9 2307 Renukadevi, V. S 

67 4196 Vijayan, T. 
10 2313 Raveendran, v . 

68 4202 Bhuvanenaran Nair, P. 
11 2326 Rajamohan , B. 

69 4203 Hariprasad Thampy, A. 
12 2328 Rasheeda, A. 

70 4335 Govinda Pillai, P. K. 
13 2331 Rajan , T. 

71 4361. Mohanakumar, K. 
14 2377 Sugunakumar, B. 

72 4362 Madhusoodanan Nair, P. 
15 2627 Madhusudhanan Nair, K. 

73 4375 Pavithran , M.C 
16 2646 SanalKumar, L. 

74 4394 Rajendran Nair, G. 
17 2666 Thankappan , A. 

75 4451 Vijayalekshmi, A. G. 
18 2679 Vasanthakumari, S. 

76 4500 Vikraman Nair, S. 
19 2746 Girija, S. 

77 4589 

Saithu, P. M. 
20 2759 Jameela Beegum , R 

78 4613 Surendran , C. 
21 2809 Mohanan Pillai , M. 

79 4614 Simon , D. 
22 2812 Mohan Das, M. 

80 4635 Pradeep Kumar, G. 
23 2827 Padmakumari, V. A. 

81 4888 Helen Madhuri, P. 
24 2858 Rema Devi, v. 

82 4912 Joseph V. Maliyakkal 
25 2920 Latheaf, U. 

83 4943 Muraleedharan , T. 
26 2925 Leelamoni Amma, K.K. 

84 4974 Mary, P.C. 
27 3007 Rajakumari Amma, V. S. 

85 4979 Madhavan, V. 
28 3011 Ragini Amma, J. 

86 5020 Prabhakaran , K. 
29 3031 Sarika , D. 

87 5050 Rajan , M. 
30 3052 Suresh , s . 

88 

Sukumaran Nair, V. 
31 3062 Sreekantan Nair , D. O .. 

89 5101 Sethunath , G. 
32 3094 Usha Kumari, K. P. 

90 5107 Sudhakaran Pallai, G. 
33 3095 Vijayamma, A. 

91 5142 Sreenivasan , S . D. 
34 3205 Aliyarukunju , K. 

92 5156 Surendran Pillai, N. 
35 3287 Pramccla Devi, K. R. 

93 5165 Syamala , K. 
36 3357 Sebastian, A. 

94 5169 Sivakumar, N. 
37 3359 Sreedharnan Nair, S. 

95 5180 Thulasi Bhai, G. 
38 3387 Vijayakumar, J. 

96 5316 Appukuttan , R. 
39 3397 Wakefield , S.J. 

97 5377 Kylasantha Pillay, K.P. 
40 3405 Rajan , B. R. 

98 5405 Mohanan Nair, D. 
3408 Raghunathan Nair, D. 

99 5406 Madhavan Nadar, G 
42 3415. Sunil, S. 

100 

Meenakshyamma, T. 
43 3423 Sivanandan , R. 

101 5429 Padmakumari, S. 
44 3549 Vijayakumar , B. S. 

102 5431 Pushpa Bai, H. 
45 3557 Vijayakumaran Nair, B. 

103 5446 Ramanan , V.I. 
46 3626 Sasankan , Y. 

104 5450 Rajan , P. 
47 3670 Sarasamma, E.J. 

105 5464 Suriyakumari. J 
48 3674 Sasikumar ,M. 

106 5525 Saraswathykutty, R. 
49 3852 Chandanavally , S. 

107 5550 Sasidharan Achari, V. 
50 3856. Devanandan. P. K. 

108 5554 Sheela , R. K. 
51 3888 Harikumar , G. 

109 5588 Vasanthakumari , S.. 
52 3893 Indira Devi, P. 

110 5597 Vijayaraj, D. 
53 3922 Krishnakumar, P. K. 

111 5806 Aravindakshan , K 
54 3943 Lalitha Bai, D. 

112 5828 Girija, B. 
55 3950 Lekshmy Ammal, B. 

113 5833 John, V. M. 
56 3960 Manoharan , Y. 

114 5837 Kumary, S. 
57 4021 Padmanabha Iyer, N. 

115 5840 Kamalasanan Nair, B. 
-58 4026 Purushothaman Nair, G. 

116 5853 Mony, V. K. 


5095 


5411 


72 


. Sl. No. Reg. No. 


Name 


7484 


Manual of Office Procedure- (Contd.) ,1991 
Sl. No. Reg . No. 4 Nams 
117 5863 Rajan , V. 

R. 
118 5864 Retnakaran Nair 
119 5870 Rema Devi, K 
120 5871 Rajagopalas, M. V.. 

1 
121 5876 

Rajan , P.K 
122 5882 Rajagopal, D. S. 
123 5921 Anlet Bai, L. 
124 5978 Indira Devi, B. 
125 5982 Jayalckshmy, S. 
126 6112 

Premalatha, s . 
127 6125 Sukumaran , K. 
128 6129 Snehalatha, J. S. 
129 6131 

Sukumaran Nair, S. 
130 6175 Vijayakumar, B. 
131 6332 Ambujakshan Nair, R. 
132 6366 Babu , K. K. 
133 6368 Benny Koshy 
134 6375 Balan, K. A. 
135 6383 Belsy Glory, R. 
136 6424 Govindan Nair, T. N. 
137 6446 Geethamony, V. 
138 6508 Kesavan Nair , P. 
139 6529 

Kusakumaran Nair, S. 
140 6562 Lali. T.M 
141 

6592 Manorama, K. M. 
142 6630 

Meenakshi, K. S. 
143 6709 Kanchanavally, P. C. 
144 6711 Lalitha , L. 
145 6719 

Reetha Jayan 
146 6738 

Visalakshy, K. 
147 7016 AbdulRahimankutty, M. 
148 7047 Govinda Pillai, N. 
149 7056 Gopinathan Nair, P. 
150 7077 

Kunjumon , c . 
151 7080 Kuttan Nair , R. 
152 

Kunjukrishna Pillai, V. 
153 7097 Mohanadas, M. 
154 7106 Madhusoodanan Nair, R. 
155 7118 Nafisa Beevi, A. 
156 7128 Prasannakumari, J. P. 
157 7137 

Reghunathan Nair, K. 
158 7138 Rajendran , M. 
159 7139 

Rajan Pillai, C. 
160 7152 

Rajendra Prasad, S. 
161 7160 Rajendran Nair ,K. G. 
162 7187 Sankaran , K. 
163 7195 Sivaprasadan Pillai, B. 
164 7200 

Salim , A. 
165 7201 Ramachandran , C. 
166 7210 Rajan , C.R. 
167 7225 Ramachandran Pillai, G. 
168 7261 Sivaraman , K. V. 
169 7273 Swarnamma, D. 
1707275 Sasindran , K. 
171 

Sheela , T 
172 7296 Sasindradas , M.M. 
173 7300 Salih , M. 
174 7304 

Sasidharan Pillai, J. 
175 7310 Thankayya , A. 
176 7334 

Vasavan , P. 
177 7344 Vijayakumar, C. G. 
178 7346 

Vijayan , P 
179 7370 

Abida Beevi, M. 
130 7371 Anandakrishnan , V. 
191 7376 Bhamini, N. 
182 7382 Balachandran Nair, V. 


133 7384 
184 7387 
185 7392 
186 7396 
187 7432 
188 7437 
189 7449 
190 7460 
191 7466 
192 7471 
193 
194 7509 
195 7529 
196 7544 
197 7572 
198 7576 
199 7583 
200 7715 
201 7727 
202 7760 
203 7766 
204 7768 
205 7795 
206 7804 
207 7826 
208 7827 
209 7831 
210 7843 
211 7845 
212 7868 
213 7881 
214 7917 
215 7968 
216 8004 
217 8009 
218 

8038 
219 8057 
220 8111 
221 8132 
222 8182 
223 

8187 
224 8218 
225 8220 
226 8226 
227 8256 
228 8257 
229 8281 
230 8328 
231 8367 
232 8423 
233 8441 
234 8452 
235 8462 
236 
237 9524 
238 9548 
239 9564 
240 9576 
241 9600 
242 
243 9615 
244 9622 
245 9635 
246 9637 
247 9653 
248 9669 


Balakrishnan Nair , V. 
Bhaskaran , G. 
Chandrasekharan , T. 
Divakaran , s . 
James Daniel 
Kunjely, s. 
Lathangan , K. 
Mohammad Kunju , K. A. 
Murugan , P. K 
Mohammed Najeeb 
Omana, M. 
Anirudhan , P 
Krishnakumary Amma, L. 
Radhakrishnan Nair , G. 
Sankara Pillai, N. 
Samuel, A. J. 
Valsalakumari Amma, V. S. 
Scholastica Rodriguez 
Sahadevan , S. 
Thomas John 
Thulasi, T. 
Thankamony , K.G. 
Venugopal, c . 
Ambatkar, K. 
Babu G. John 
Balachandran Nair, N. 
Chellappan, K. P. 
Georgekutty, D. 
Gopalakrishnan Achary, P. 
Kuttan , P. K. 
Mohammed Rasheed , J. 
Geethakumary , K. L. 
Raveendran Pillai, G. 
Alby, s. 
Ajithkumar, G. 
Bhargavi, N. 
Chandran, K. 
Haridas, s. 
Jamaludeenkutty, K.M. 
Mathew , M. 1 
Mohammed Sheriff, A. 
Muralccdharan , G. 
Nandakumari, K , N. 
Narendran , N. 
Prakasan, M. 
Pankajavally, L. 
Rajan , P. Thomas, 
Salin 

amar, S. 
Sreedharan, A. 
Somarajan , N. 
Velappan, S. 
Vijayalakshmi Amma, T. 
William Fernandez , M. 
Abraham , C.T. 
Georgekutty, T. 
Kamala Bai,M.R. 
Ramadevan , R. 
Soosan Koshy 
Valsamma, S.G. 
Alex Thomas 
Cherian , P.J. 
Geetha , J. 
Krishnan Nair, R. 
Korah Philip 
Muraleedharan Asari, K. V. 
Ramanuja Kurup ,K. G. 


7084 


9507 


7285 


9603 
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9838 


9962 


249 9682 
250 9749 
251 S773 
252 9791 
253 9804 
254 
255 9864 
256 9882 
257 9887 
258 9903 
259 9906 
260 9923 
261 9938 
262 9949 
263 9959 
264 9961 
265 
266 9982 
267 9988 
268 10010 
269 10031 
270 10036 
271 10065 
272 10067 
273 10074 
274 10088 
275 10111 
276 10112 
277 10153 
278 10194 
279 102 ! 3 
280 10505 
281 10507 
282 - 10513 
283 10527 
284 10531 
285 10534 
286 10541 
287 10565 
288 10575 
289 10579 
290 10580 
291 10589 
292 10605 
293 10608 
294 

10633 
295 10643 
296 10666 
297 10671 
298 10680 
299 10684 
300 10691 
301 10692 
302 10710 
303 10713 
304 10725 
305 10734 
306 

10743 
307 10752 
308 10759 
309 10760 
310 10767 
311 10774 
312 

10779 
313 10794 
314 10802 

G. 1347 /V . 


Suseelakumari Amma, D .: 
Prasannan , K.G. 
Saroja, K. 
Thankappan, V. 
Anney Joseph 
Narayana Pillai, J. 
Subramonia Iyer, s . 
Thankan , T. T. 
Varghese, P. V. 
Azeez, A. 
Appukuttan Nair, K. 6. 
Isahak Kunju ,A. 
Lillykutty, D. 
Rajasekharan , K. 
Radhakrishnan , N. 
Raju , G. 
Ramachandran, K. N. 
Susamma Abraham , 
Thankamani Amma, K. 
Billy Thomas 
Jayasree S. Panicker 
Jacob Kurian 
Ramachandran, Nair, P. K. 
Rajappan , S. 
Rajan , C. K. 
Somanathan , M. V. 
Balakrishnan Nair, T. P. 
Balakrishnan Nair , N. 
Prasannan , R. 
Varughese ,M. 
Sivanandan , N. R. 
Abdul Rahim Sait, Y. 
Abdul Karim Sait, A. 
Ajayasudheendran 
Edwin Macid 
Gopinathan , P. K. 
Gopinathan, M. 
Joy Joseph 
Lenin , K. T. 
Maniamma, E. P. 
Monikamma Joseph 
Mohammed Sheraf, K. R. 
Pankajaksha Panicker , R. 
Alyamma Varghese 
Aravindakshan , V. K. 
Girija Devi, M. 
Josey Dominic 
Narayanan Achary, K.M. 
Prasannakumari, N. 
Radhakrishnan Nair, K. K. 
Ramachandran Nayar, A. 
Ramamoorthy H. 
Rajalakshmi Ammal, S. 
Santhosha Kumar , P.K. 
Sudheesa Babu , K. K. 
Sivanandan, P. M. 
Sasikala , P. K. 
Sudha , s. 
Saramma Philip , P. 
Syamala , M.K. 
Sahadevan , V. 
Shaji, S. 
Thankamma, V. M. 
Udayakumar Shenoy 
Vijayakumaran, N. 
Ajayakumar, S. 


SI No. Reg.No. Name 
315 10809 Abraham , P. R. 
316 10817 Emily Thomas 
317 10821 Gopakumaran Nair, K. 
318 10826 Joseph, T. J. 
319 10834 Karthikeyan , G. 
320 10841 Mangalanandan , M. 
321 10870 Subramaniyan Unni, K. 
322 10886 Vasanthakumari, G. 
323 10893 Vasanthakumar, K. 
324 10896 Yathi Rajan , K. 
325 10900 

Saramma Varghese 
326 10940 Indira Devi, B. 
327 10946 Jayasree , L. 
328 10947 Jawahar , M. P. 
329 10961 Michael, E. V. 
330 11034 Mathew , V.T. 
331 11155 Radhamany Amma, G. 
332 11166 Saseendran, K. 
333 11173 Sreedevi, J. 
334 11191 Vijayalakshmi, S.J. 
335 11197 Venu , P. 
336 11199 Valsa , P. 
337 11201 Adhukutty , A. 
338 11221 Nazeem , M. I. 
339 11229 Sreemathi, T. V. 
340 11245 Varghese, O. 
341 12003 Abdul Salam . K.K. 
342 12001 Abraham , P. C. 
343 12024 Baby Mathew 
344 12019 Girija Bai, T. N. 
345 12052 

Georgekutty, K. M. 
346 12062 

Gopalan , C. M. 
347 12100 Krishnakumar, R. 
348 12123 Mathew , K. M. 
349 12159 Radhakrishna Chettiar, R. 
350 12193 Sosamma Abraham , P. 
351 12194 Sivan , K. R. 
352 12206 

Achamma, M.J. 
353 12255 Ganga , c . 
354 12257 Gopi, P.G. 
355 12271 Johnson , T. 
356 12274 

Joseph, K. v . 
357 12291 Jacob ,M.P. 
358 12293 John , K. K. 
359 12319 fathew , P.K 
360 12332 Narayanan Potty , N. 
351 12368 Rajeev,KR 
362 12377 Sukumaran Nair, P. G. 
363 

Sreelatha, P.S. 
364 12396 Sukumary, N. 
365 12442 Sarachandran , B. 
366 12451 Sivan Chettiar , C.R 
367 12455 Shanmughan, P. 
368 

Tomicban , K. I. 
369 12482 Thampy, V.J. 
370 12495 Vijayakumaran Nair, M.R. 
371 12503 Sr Aleyamma, N. v . 
372 12505 

Aleyamma, K. c . 
373 12543 Padmanabhan Nair , P. N. 
374 12549 Rosamma Joseph 
375 1256+ Sasidharan , K.R. 
376 12568 Thresiamma, P. P. 
377 12581 Vasudevan Nair, P. N. 
378 

Varghese , A. C. 
379 12587 Vanajakumari, K.G. 
380 12590 Varugliese , A. V. 


12380 


12466 


12582 


74 


Manual of Office Procedure (Contd ) 
Sl.No. Reg . No. Name 


Sl. No. Reg . No. 


Name 


14798 
14799 
14805 
14810 
14840 
14847 
14862 
14878 


14880 


381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 


14881 
14889 
14901 
14902 
14908 


14911 


400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
+19 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 


12604 
12606 
12608 
12636 
12646 
12682 
12690 
12721 
12732 
12740 
12786 
12805 
12815 
12831 
12833 
12834 
12836 
12842 
12863 
12895 
13024 
13032 
13037 
13061 
13073 
13074 
13084 
13104 
14001 
14007 
14035 
14042 
14077 
14078 
14084 
14088 
14109 
14132 
14135 
14141 
14142 
14622 
14633 
14641 
14646 
14659 
14674 
14682 
14686 
14689 
14690 
14692 
14694 
14697 
14715 
14726 
14729 
14734 
14735 
14745 
14752 
14754 
14763 
14764 
14769 
14797 


Annamma, A. S. 
Ammini, O. C. 
Aleyamma, V. I. 
Kuttappan , K. B. 
Madhu, A. G. 
Sunny Paul 
Surendran , P. K. 
Geetha Devi, M. 
Joseph Luka 
Kurian Joseph , T. 
Thomas, K. A. 
Aleyamma,K.M. 
Christy Culas , M. 
George P. Ipe 
Gopalan , K. N. 
Gopalakrishna Pillai, N. 
Gopinadha Panicker , M. S. 
Girija , C. 
Jalaja , P.K 
Mangalam , C.R. 
Presanna, K. N. 
Raju , K. V. 
Rajendran , T. 
Salamma Chacko 
Sainabha Sivaram 
Sasidharan Nair , T. K. 
Thankamma, T. s . 
Viswamohanan Nair , C.N. 
Arone James, S. 
Antony Savio 
Kuriakose, K.P. 
Mohandas, K. D. 
Rajappan, K. 
Sainudeen, M. K. 
Sasidharan Pillai, T. 
Soman, P.K. 
Joseph, P.J. 
Udhayabhanu, S. K. 
Vijayan, P.K 
Vasumathy, P. 
Velappan Nair, P.K. 
Gopalakrishnan Nair, P. R. 
Jithendran , V. N. 
Jose , K. J. 
Eecnose , K. A. 
Manilal, R. 
Poulose, M. T. 
Ramachandran Nair , N. 
Rajendran , K.G. 
Raveendran Nair. K.G. 
Sivan , K. K 
Sally Sebastian 
Sebastian , A. 
Surendran Nair, S. 
Balakrishnan , M. R. 
Gheevarghese, Y. 
Geethakumari, K. S. 
Ibrahim Rawther , C. A. 
Indira Devi, K. A. 
Jayakumar , K.G. 
Kuriakose , P. V. 
Kabir, M.A 
Makkar, K. P. 
Mallika ,PG. 
Mani, K. P. 
Sreenivasan , A. P. 


447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
501 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 


14917 
14922 
14935 
14944 
14947 
14960 
14966 
14967 
14982 
14993 
15041 
16001 
16023 
16024 
16036 
16041 
16045 
16049 
16060 
16062 
16067 
16076 
16080 
16095 
16107 
16109 
16134 
16155 
16175 
16196 
16508 
16523 
16527 
16539 
16579 
16581 
16584 
16605 
16610 
16613 
16633 
16646 
16680 
16681 
16687 
16702 
16714 
16729 
16730 
16740 
16744 


Sivasankarankutty, P. S. 
Surendran Nair , K. G. 
Ambika Dinesh 
Abdul Basheer , K. 
Sarasamma, R. 
Shiny Teresa Joseph 
Thankamma, K. Å . 
Vijayakumar,M. 
Venugopal, P. S. 
Vimala , M. 
Vijayan, U.R. 
Alexander , N. T. 
Antony, V. K. 
Asokan, N. 
Balakrishnan , P. 
Cyriac Abraham 
Devadasan, R. 
Joy Jose 
Mathai, K. C. 
Marykutty Joseph 
Radhakrishnan, K.N. 
Rajagopalan Nair, C. P. 
Rajan ,KP. 
Sumathy, V. N. 
Swaminathan, P. K. 
Marykutty , K.K. 
Abdul Majeed, P. P. 
Gopinatha Pillai, V. P. 
Gopalakrishnan Nair , S. K 
Karthikeyan, T. K. 
Mathew Joseph 
Mathew , O. J. 
Murukesan , P. 
Radhakrishnan , S. 
Radha, c . 
Shajahan , T. A. 
Subhadramma, P.R. 
Samji, K. 
Valsala , N. K. 
AbdulNoor, T. I. 
Ayyappan, M. C. 
Joseph , K. V 
Raveendranath , s . 
Sadanandan , C.I. 
Vilasini Devi, C. R. 
Annie, K. I. 
Babu , P. A. 
Chempakavally 
Halcema, P. M. 
Prasanna, P.K. 
Prakasan, P. K. 
Premakumar, K. K. 
Ahamed , K. I. 
Abdul Razak , K. K. 
Asokan , K. T. 
Graible, K. M. 
Prabha, K. 
Sudhakara Shenoy. A. I 
Thankamma, P. T. 
Useph , V. M. 
Dinesh , A. G. 
Jayakumar , K. c . 
Mohanadas 
Muraleedharan, E.S. 
Paul Thomas Zacharia 
Pradeep, P.S. 
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18113 


tie 


513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
53+ 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 


16754 
16758 
16774 
16778 
16784 
16788 
16790 
16815 
16819 
16831 
16844 
16849 
16851 
16857 
16868 
16877 
16881 
16883 
16904 
16907 
16922 
16928 
16943 
16954 
16978 
16979 
16993 
17007 
17018 
17022 
17035 
17036 
17038 
17043 
17049 
17074 
17078 
17080 
17088 
17119 
17127 
17130 
17131 
17157 
17159 
17195 
17201 
17232 
17259 
17260 
17262 
17283 
17288 
17290 
17302 
17323 
17325 
17330 
17348 
17404 
17423 
17455 
17470 
17534 
17563 


Rajan , K. S. 
Rajalekshmi, K. 
Sebastian Joseph 
Syamala ,N.N. 
Sasi, M. U. 
Thyagarajan, M. P. 
Thresiamma Thomas 
Binu, B. 
Ebrahimkuttv, K. K. 
Joy, K. P. 
Madhusudanan , K. C. 
Mohanan , P. K. 
Mohana Das, K. 
Narayana Swamy, V. 
Ramesh , M. S. 
Somasekharan Nair, M. 
Suresan , s . 
Santhakumary, V. M. 
Vasumathy, J. 
Abdul Jabbar, K. M. 
Chandran , V. K. 
George Joseph 
John V. Chacko . 
Mohamedkutty, A. K. 
Ramani, T. N. 
Raveendran , K.S. 
Unnikrishnan , C. 
Aravinda Krishnan, G. P. 
Girija , M. P. 
Girish Kumar 
Krishnakumar, P. 
Krishnan Nair , G. 
Lakshmi, M. V. 
Michael Josy, P. A. 
Paulose, T. V. 
Subhadra , K. M. 
Suresh Kumar , V. M. 
Sara , T. P. 
Skariah , V.M 
Chandrika , C. 
Francis Xavier ,P.A. 
Ganga Saran , A. S. 
George, P.T. 
Kannankutty , A. A. 
Lecla , P.S. 
Ramachandran Nair , B. 
Gregory ,M.C. 
John , M.K. 
Krishnan, K.A. 
Kuruvilla ,K.K . 
Latha, K.B. 
Manoharan , A.K. 
Muralee, M . S. 
Mohamed Nazir, A.A. 
Rose K.Devassy 
Sreedharan Unnithan , R. 
Sobhana, P.K. 
Sunilkumar, M.S. 
Voyakkey, E. 
Prakasan , I.P. 
Ramakrishnan, T.S. 
Sasidharan , M.K. 
Satheesan Nair, P. 
Dincsan, A.S. 
Joseph, C.P. 


578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 


17613 Purushan,B.N . 
17650 Sivaprasad,M.N. 
17659 Vijayan ,P.G . 
17706 Elsy John 
17715 Gopalakrishna Pillai 
17722 Joseph G.Nellikkal 
17730 Kesavan ,P.N . 
17744 Maria Rani,P.G . 
17756 Madhu.K.S. 
17780 Rajan ,K.N. 
17808 Balachandran ,B . 
17812 Baby John 
17821 George,C.T. 
17833 Kuriakose,M.A. 
17835 Kalid ,P.A 
17849 Prazad , V.P. 
17879 Suseelan , M.S. 
17890 Thankamani Amma, N.L. 

Chandrasekharan, P.V. 
18126 George Peter 
18139 Johu ,r.P. 
18167 

Mohanan ,K.K. 
18174 Najumineesa Beegom , 1 K. 
18217 Subhadra , P.K . 
18234 Thulasi Das, T.N. 
18246 Venugopalan, C.K. 
18298 Krishnan , T.Ń. 
18313 Neelakanthan Nair,P. 
18315 Peter ,P.C. 
19018 Devayani.N . 
19019 Francis, P.R. 
29020 Gopinathan ,A.K. 
19052 Ratnakumari,A.V. 
19096 Vasudevan, V. 
19106 Aravindakshan ,K.N. 
19119 Balan , K.P. 
19190. Mary, K.V. 
19196 Madhavan ,C. 
19222 Purushothaman,K.K . 
19244 Ravindranathan ,P.K . 

Sathianesan , C . 
19325 George,P.P . 
19334 Johny ,C.L . 
19411 Chandramohan ,K.G. 
19470 Shecla,V.A. 

Lalitha, T. 
19806 Abraham ,A.P. 
19820 Aravindakshan ,v.v. 
19836 Bhavani, V.S. 
19866 Chandran ,P.K . 
19890 Girija,C.M . 
19891 George,K.L. 
19966 

Jose, V.V. 
19999 Kochudevassy ,E.O. 
20077 Nirmala Devi,M. 
20253 Rajan.M.E . 
20366 Tony, P.L . 
20413 Chandrasekharan ,I. 
20423 Hussainar , P . 
20425 Jose,M.P. 
20431 Kumaran,M.K. 
20440 Mohanan ,A.N. 
20461 Rosy , V.P. 
20466 Soudamini, P.P . 
20473 Sudeendran , P.B. 


19275 


19506 


76 


21023 


2 
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643 20503 Ammini,V.M. 
644 20570 Surendranathan ,K.C . 
645 20583 Thomas,K.A. 
646 20807 Balakrishnan,K.N. 
647 20810 Bharathan , P . 
648 20950 Sarada,N.S . 
F49 21005 Asokan,K.R. 
650 

Krishnanunny,P.K . 
651 21045 Ramachandran,U. 
652 21063 Unnikrishnan ,A. 
653 21068 Velayudhan ,M.K. 
654 21501 Abdul Salam ,P.P. 
655 21514 

Ayyappan, K.R . 
656 21523 Balachandran Nair,N.K . 
657 21561 Govindan,K . 
658 21589 Kuriakose ,K.V. 
659 21644 Premakumaran ,G.A. 
660 21689 Ravindran ,M. 
661 21692 Radhakrishnan, C . 
662 21694 Ramachandran ,K.K. 
663 21702 

indran ., P . 
664 21722 

Sita, c . 
665 21752 Sreekumar ,M.K . 
666 21808 

Ambujakshan , P . 
667 21813 Abdul Salam , S. K. 
668 21823 Abdul Nassar, P. 
669 21840 Devadas,M. 
670 21843 Girija ,N. 
671 21957 Semanthakamani, A. 
672 21959 Sreekumari, s . 
673 22511 Balachandran , P. 
674 22512 Blakrishnan , c . 
675 

Cicely , O. 
676 22525 

Chamunny, R. 
677 22527 Chandran , M. 
678 22591 Mannien Namboodiri, P. M. 
679 22599 Natarajan , K. 
680 22612 Ponnamma, B. 
681 22626 Radhakrishnan Nair ,M. 
682 22667 Sreedharany K. P. 
683 22709 Baby Girija , P. 
684 22750 Madhavankutty , K. 
685 22755 Ponnappan , P. 
686 22761 Rajendran , K. 
687 22779 Shimala , K.K. 
688 22781 Sundari , M. 
689 22788 Subramanian , K. V 
690 22827 Krishnan Unny, M. S. 
691 22832 

Mrinalini Devi, K. 
692 22845 Ramachandran , V. 

22892 Thankamani, v . 
694 23008 Aleykutty, A. J. 
695 23010 

Balachandran , v . 
696 23018 Chandrika Amma, B. 
697 23034 

Ignatius, H. 
698 23053 Krishnankutty , P. P. 
699 23143 Suseelan, c . 
700 23152 

Thankappan, V. 
701 23158 

Viswanathan , V. 
702 23166 Velayudhan , c . 
703 23169 Vasu , c . v . 
704 23177 

Vidyadharan , M.K. 
705 23181 Vasudevan , P. M. 
706 23197 Vilasini, c . 
707 23224 Eappan John 
708 23257 Mohanan ,M. 
709 23263 Manjula, T. P. 

23265 Noorjiha Beevi, H. 
711 23266 Narayana Panicker, K. 


22523 


Sl. No. Reg. No. 

Name 
712 23273 Ponnan , K. R. 
713 23292 Raghavan , V. 
714 23298 

Rajappan , V 
715 23308 Sundaresan , N. 
716 23318 Shanmughan , K. 
717 23323 Sunithkumar , T. 
718 23350 Rajendra Prasad ,K. 
719 24053 Kamalam , T. 
720 24098 Sasidharan Nair, M.G. 
721 24163 Vijayan , K. K. 
722 24504 AbdulRazack, E. 
723 24545 Divakaran , V. K. 
724 24559 Gopinadhan , K. R. 
725 24570 John , V. G 
726 24599 Moham dali Kunnummal Mekkat 
727 24602 Muhammed Abdul Karim , V. P. 
728 24624 

Ravunnikutty Odungat 
*729 24647 

Sreedevi, K. 
730 24668 Sadanandan , K. B. 
731 24734 Ahammedkutty , P 
732 24755 Chandrasekharan Nair , D. 
733 24758 Chandra nohanan Nair , P. 
734 24773 Damodaran, K. 
735 

Govindan , K. 
736 24838 Mary Varghese 
737 24895 Parameswaran , P. 
738 24898 Poulose , V. P. 
739 

24945 Sethumadhavan , P. 
740 24950 Shobhana, M. 
741 24965 Santhakumari Cheroth 
742 25507 Abdul Rahim ,M. 
743 25531 Bhaskaran , M. 
744 25654 Raghavan , v . 
745 25685 Sidharthan, A. V. 
746 25698 

Sascendran , U.K. 
747 25707 

Thankammu, O. 
748 25758 Vilasini, c . v . 
749 25765 Vilasini,N. 
750 25769 

Yesodharan , M. 
751 26540 Baburajan Pillai , A. 
752 26691 

Sebastian , K. D 
753 26696 Sreesh Kumar, R. 
754 26816 Sugathan , T. 
755 26830 

Sreedevi, K. 
756 26868 

Suresh Babu , S. 
757 26877 

Thankam , V. 
758 26880 

Tomson, A.J. 
759 26891 

Ussain, M. P. 
760 27011 Ali, P. 
761 27048 Balagopal, C.P. 
762 27270 Sivasubrahmanian , O. K. 
763 27277 Sasidharan , T. P. 
764 27281 

Suresh , E.C. 
765 27540 

Surendran , P. 
766 27575 Vijayakumary, D. 
767 27600 Vasantha , K. 
768 27618 

Bhaskaran K. 
769 27693 

Mohammed Abdulla , P. 
770 27713 

Prabha, C.K. 
771 27774 

Sathi Devi, K. 
772 27776 

Thomas, A. C. 
773 27787 Velayudhan , K. K. 
774 

Velayudhan , T. 
775 28015 

Andy Mammyli 
776 28046 

Chandran Nair, K. 
777 28056 Dayanandan, K. 
778 28059 Dinesh Babu, K. 
779 28074 Hemaraj, V.R. 
780 28085 Kumaran , E. 


693 


27795 


710 


77 


Manual of Office Procedure (Contd.) .... 
Sl. No. Reg. No. Name 


1 


3 


5 


781 28087 

Krishnan , K. 
782 28126 

Prakasini, P. K. 
783 28123 

Pramcela Sadanandan 
784 28146 Radha, K. 
785 28196 

Saidalavi, K. 
786 

28216 Basheer Ahamed , V.T. 
787 28230 

Girish Pachat 
788 28301 

Radha, E. P. 
789 28319 

Sankaran Namboodiri, K. 
790 28336 

Ummer Kalarikkal 
791 28365 

Venu , K. 
792 

28380 Velayudhan , C.K. 
793 28394 

Kripalini, P. 
794 29005 

Asokan , A.P. 
795 29041 Chandrasekharan Nair, V. 
796 29043 

Chandran , P. 
797 29046 

Chellappan , M. 
798 29075 

Govindan Nambiar, K. K. 
799 29121 

Krishnan, T. K. 
-800 29151 

Pavithran , K. K. 
801 29175 

Ramachandran Pillai,M.R. 
802 29177 Raman , K. C. 
803 29213 

Balakrishnan , A. K. 
804 29218 Chandrasekharan , P. M. 
805 29233 

Indirakumari, K. B. 
806 29256 

Meenakshi, P. K. 
807 29271 

Sulochana , c . 
808 29283 

Susan George 
809 29376 

Rajagopalan , V. 
810 

29388 Surendran , T. K 
811 

29392 Sivadasan , C. V 
812 29396 Subramonia Warrier , G. 
813 29409 

Vijayan , P. P. 
814 30059 

Nesamony, J. 
815 

Robinson , M.G. 
816 30078 Rajendran Nair, S. S. 
817 30091 

Santhamma, A.M. 
818 30097 

Sunil Kumar , R. S. 
819 30115 Xavier, M. T. 

30538 Joseph , K. V. 
821 

30637 Ramachandran , V. P. 
822 30662 

Vijayalekshmi, A. 
823 30664 

Vijayendran , V. E. 
824 30667 Velayudhan , K. 
825 30669 Vasudevan , V. P. 
826 

30674 
827 

31034 Chandran , M. V. 
828 31039 Christin Devaraj, H. 
829 31046 Devi, T. P. 
830 31051 Francis, K. D. 
831 31073 

Jayarajan, N. K. 
832 31109 Mohanan , M.M. 
833 

31166 Ravindran , K. 
834 31180 Sathianathan , K. V. 
835 31184 Shyamala, K. 
836 31203 

Antony, E D. 
837 31246 Lathika , K.M. 
838 31294 Sasidharan , K. V. M. 
839 

Sarada, K. 
840 31300 Thankamani, A. 
841 31301 

Achootty, K. 
842 31370 Shyamala , P. 
843 31378 Uma devi, P. 
844 31403 Susheela , T. R , 
845 32016 Balakrishnan , C. V. 
846 32034 Balaraman , P. 
847 32078 Jaya Prakash , V.K. 
848 32079 Kassim , P. H. 
849 32099 Kunhikrishnan .. 


Sl. No. Reg . No. 

Name 
850 32204 Krishnankumar, P. K. 
851 32214 Revi, C. 
852 32264 Shiamala, M. 
853 32281 Vijayakumar, K. K. 
854 32290 Venugopalan , V. 
855 32294 Vishnu Nambudiri, P. P. 
856 32355 Sreedharan Nampoodiri, T.K. 
857 32645 Girija , M. P. 
858 32715 Radhakrishnan , C.N. 
859 32727 Ramachandran, P. V. 
860 32733 Sathyan Nair, P. 
861 

32742 Sahadevan, C. P. 
862 32845 Krishnan , c . 
863 32927 Sreelatha Minikki, K. V. 
864 32930 Sarojini, V. 
865 32947 Thrivikraman Namboodiri, T. E. 
866 33519 Chakunny, P. V. 
867 33547 Lalitha, G. 
868 33550 Madhavan , B. 
869 33676 Sreenivasan, R. 
870 33696 Vijayamma, R. 
(13) SECOND CLASS LANGUAGE TEST IN 

MALAYALAM 
Part A (Written ) an . Part B (Viva voce) Test. 

(Held on 27 & 30-8-1983 ) 
Sl. No. Reg . No. Name 
2004 

Abdul Salam , A. 
3083 

Vadivel Murugan , N. 
5866 Rehana , G. 
4 17683 

Arogyaswamy, S. 
- 19229 

Ramacha- dran , T. K. 
6 28351 Vasanthakumar, K. 
7 31343 Narayana Sh tty , K. 
8 32176 Pushpalatha, P. 
9 

Balakrishna K. 
10 33562 Narayana, M. 
11 33566 Nara imha, B. 
12 33571 Padmanabh 1, C.H. 
13 33580 Reghuveera Shetty, K 
14 43585 Ramanatha Shenoy, C. H. 
15 33618 Govinda , B. M. 
16 33622 Ishwaroji, K. 
17 33641 Manorama, K. 
18 33683 Shivaram Bnat, V. 
19 33685 Sulaiman, K. S. 
20 33694 Vasudeva , K. 
21 33695 Vasudeva Naika, P. 
22 

33699 Venketeswara Bhat, K.M. 
23 33700 Venketramana Kedillaya , B. 
24 33707 Chandran , M. 
25 33717 

Kumara, B. 
26 33718 Krishna, B. 
(14 ) MINORITY LANGUAGE TEST IN TAMIL 
Translation from English to Tamil and Trans 
lation from Tamil to English 

(Held on 21-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 

Nil 
( 15 ) MINORITY LANGUAGE TEST IN 

KANNADA 
Translation from English to Kannada and 
Translation from Kannada to English 

(Held on 21-7-1983) 
Sl. No. Reg . No. Name 


30077 


33512 


820 


- 


Vasu , A 


31295 


78 


.. 


(16 ) ANIMAL 


HUSBANDRY DEPARTMENT 

TEST 


Animal Husbandry Department Manual 

(with books) 
(Held on 15-7-1983) 


19431 


3 


4 


Sl. No. Reg . No. Name 

24 17108 Agnes Francis, P. 
25 17114 Basheer, A : K. 
26 17679 Zuhra, K. M. 
27 18264 Achuthan Pillai, C. B. 
28 19112 Alexander, T. 0 . 
29 19263 Saseendran , K. 
30 

Krishnan , K. S. 
31 19962 Jayasam , K. B. 
32 20392 Vasudevan , P. S. 
33 21513 Asokan , P. K. 
34 21525 Bhadran , K. 
35 21772 Sreelatha, R. 
36 21948 Sajan , M. P. 
37 22553 Kalidasan , P. N. 
38 22597 Nalini, V. M. 
39 24043 Janaki, E. T. 
40 24078 Robert, P. C. 
41 

Ajakumar, K. 
42 24904 Philomina , R. 
43 

27555 Unni, K. 
44 27738 Sunikumar, K. 
45 

28023 Balakrishnan , P. C. 
46 

Dinesh Babu, K. 
47 28228 Devanand, U. c . 
48 

28286 Prakasan 
49 29083 Jayarajan , A. 
50 29087 Jayachandran , P. C. 
51 29239 Kunhikelappan , P. V. 
52 29364 

Prasanna, N. K. 
53 30024 Jayaraman , c . 
54 32056 Gopalan , K. K. 
55 32219 Radhika, V. P. 
56 32740 Sudhakaran , K. 
57 32910 Ramachandran , T. S. 
58 33634 Kottan , T. 


Sl. No. Reg . No. Name 

2880 Raveendrakumar, N. 
2 3069 Sumathy, c . 

3571 Vijayakumar, R. 

3934 Kumari Suseela , S. 
5 4113 Sajeev, H. 
6 4516 Prathapchandran , D. 
7 5046 Ramesh , T. 
8 7202 Remesan Babu, C. 
9 7218 Rahim , H. 
10 7572 Sankara Pillai, N. 
11 10018 George T. Oommen 
12 10158 Podiyan , A. 
13 12354 Raveendran , A. G. 
14 14794 Sasidharan , P. V. 
15 14920 Pavithran , A. K. 
16 17466 Savithri Amma, M. 
17 24743 Babu , P. 
18 26626 Mohan, S. 
19 

32071 Jayaprakash , c . 
20 32752 Subramanian , T. K. 
21 32840 Kunhambu Ummathiriyan 
22 32938 Sreeprakash , s . 


24724 


28059 


(17) AGRICULTURAL INCOME TAX AND 


SALES TAX TEST - I PAPER 


(18 ) AGRICULTURAL INCOME TAX AND 

SALES TAX TEST - II PAPER 


1 


Kerala General Sales Tax Act, 1963 and the 
Rules thereunder, General Sales Tax 

Act, 1956 etc. 

(with books) 

(Held on 1-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 

7467 Mohamed Haneefa, T. P. 

9591 Sarasamma, K. G. 
3 9610 Bhavani, U. 
4 9773 Saroja , K. 
9802 

Aysha, K. N. 
6 10159 Padmam , K. N. 
7 10580 Mohammed Sheraf, K. R. 
8 

Appukuttan Nair, B 
9 10785 Vimalkumar, N. G. 
10 11032 Mohanadas, K. 
11 11133 Latha, T. Z. 
12 12373 Sadananda Shenoy, P , R. 
13 12593 K. G. Valsala Money 
14 12639 Laila Beegum , H. 
15 14640 Joy, V. A 
16 14871 Thankachan , K. J. 
17 14950 Narayanan Namboodiri, N. 
18 14955 Padmakumari, L. 
19 15028 Saidu, K. M. 
20 16007 Bose, C. K. 
21 16179 Somasundara Panicker, K. R. 
22 

Clara , U. J. 
23 16975 Ramakrishnan , K. 


10603 


Agricultural Income Tax Act & Rules thereunder 

(with books) 

(Held on 7-7-1983) 
Sl. No. Reg . No. Name 

2035 Damodaran Nair , S. 

2141 Habeebudeen , P. 
3 3289 Prasannakumaran Nair, B. 
4 3978 Mohanakumar, N. 
5 4123 Santhamma, C. K. 
6 5562 Subramonian , K. 
7 7318 Usha, B. 
8 7743 Sankaran Potty, E. 
9 7879 Mohanan , M. N. 
10 9739 Leela, N 
11 10785 Vimalkumar, N. G. 
12 10816 Chithra, s . 
13 12068 Joy Mathew 
14 14046 

Muhammed, N. S. 
15 14075 Ravikumar, c . 
16 14098 Surendradas, P. C. 
17 14129 Thomas, P. M. 
18 14602 Aisha, S. K 
19 14887 Vijayakumar, P. R. 
20 14955 Padmakumari, L. 


16920 


79 


Agricultural Income Tax and Sales Tax Test 

II Paper (Contd .) 
81. No. Reg. No.. 

Name 
21 16136 Kuriakose Mathew 
22 16544 Jacob John 
23 16570 Nasim , v . A. 
24 16576 Pankajakshan Pillai, K. K. 
25 16592 

Rajagopalan, P. G. 
26 16598 

Reetha, K. M. 
27 16694 Varghese, P. P. 
28 16727 Mohiadeen , N. M. 
29 16748 Reetha, K. J. 
30 16756 Radhakrishnan Nair, T. P. 
31 16920 Clara, V. J. 
32 16937 Joseph , P.T. 
33 16975 Ramakrishnan , K. 
34 16993 

Unnikrishnan , c . 
35 17016 George, P. X. 
36 17108 Agnes Francis, P. 
37 17114 Basheer, A. K. 
38 17153 Joswinson , 0. P. 
39 17349 Zelina, K. P. 
40 18182 Pushpakumari, C. M. 
41 19046 Philo , P. J. 
42 

19068 Sankaran, P. S. 
43 19348 Lalitha, P. A. 
44 19380 Sreemathi, M. K. 
45 19431 Krishnan , K. S. 
46 21531 Chandran , K. 
47 27039 

Bhaskaran , P. 
48 28161 Sarada , P. 
49 28371 Vasudevan Nambudiri, E. 
SO 29058 Damodaran , K. 
51 

29239 Kunhikelappan , P. V. 
52 29332 Govindan , T. 
53 31083 Kumaran , K. P. 
54 31105 Mohammedali, T. 
55 32188 Raveendran , T. K. 
56 32904 Rugmini, c . 
57 33573 Padmavathi, M. 


Si.No, Reg. No. Name 

19 16553 Karim , K.O. 
20 16667 Shaji, E. K. 
21 16699 Xavier, K. G. 
22 16747 Rugmini, N. L. 
23 16748 

Reetha, K. J. 
24 16785 Salim , K. T. 
25 17017 

Gopinathan , T. U. 
26 17092 Varghese, K. P. 
27 17114 Basheer , A. K 
28 17227 Jacob Ć . Mathai 
29 17349 

Zelina, K. P. 
30 20387 Viswanathan , M. K. 
31 21540 Dali, K. 
32 21595 

Krishnaswamy, N. B. 
33 26559 Gopalan , A. 
34 

27738 Sunilkumar, K. 
35 28292 Raghavan , P. 
36 32188 Raveendran , T. K. 
37 32228 Sherief Mohammed , P I. 
38 33734 Surendran, P. V. 


(20 ) KERALA CO -OPERATIVE TEST - I PAPER 

Elements of Banking 

(Held on 16-7-1983) 
SZ. No. Reg. No. Name 

1 2099 Mohanan , K. P. 
2 3004 Rajendran Nair, G. 
3 4467 Vasudevan Namboothiri, K A. 
4 5810 

Balan, K. G. 
5 5880 Radhakrishnan , A. V. 
6 6541 Kumaran Nair, V. 
7 10521 Chandrika Devi, P. S. 
8 17526 Babu, M. G. 
9 17601 Narayanan Nair, V. P 
10 

Divakaran , P. 
11 31072 Haridasan, T. 
12 31119 Nalini, V.M. 
13 32255 Sreedharan , P. 


31041 


(21) KERALA CO -OPERATIVE TEST - IL PAPER 
Principles of Co-operation and the Co-operative 
Societies Act and Rules issued thereunder 

(Held on 19-7-1983) 
SI. No. Reg . No. Name 

20477 Sudhakaran , P. T. 
31119 Nalini, V. M. 


1 


2 


(19 ) AGRICULTURAL INCOME TAX AND 

SALES TAX TEST - III PAPER 
Agricultural Income Tax and the Rules thereunder 

(with books) 

(Held on 19-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 

5384 Krishnan Thampy, R. 
2 5562 Subramonian , K. 
3 7244 Sasidhara Kurup , S. 
4 7262 Sailayathy, v . 
5 7318 Usha, B. 
6 7470 Mohammed Basheer, A. 
7 7616 Safia Beevi, M. 
8 7951 Ramachandran Achary, V. 
9 8425 Thajudeen , S. 
10 9591 Sarasamma, K. G. 
11 10846 Murukan , K. 
12 12136 Narayanan Nair, T. V. 
13 12383 

Soman , A. K. 
14 * 14040 Kuruvilla , I. C. 
15 14071 Raman Janardhanan 
16 14114 Lukose , T. J. 
17 14886 Viswanathan , N. 
18 16514 Ali, N. A. 


(22) KERALA EDUCATION ACT AND 

RULES TEST 
Kerala Education Act & Rules 

(Held on 19-7-1983) 


Sl. No. Reg. No. Name 
1 2060 Jayakumari, G. 

2177 Sr. Mary Georgia 
2348 Raveendran Pillai, P. N. 
2688 Vijayakumar, P. C. 


2 
3 
4 


80 


Kerala Education Act and Rules Test- (Conid .) 
Sl. No. Reg. No. Name 

5 2726 Chellayyan, P. 
6 3309 Retnamma Victor, D. 
7 3424 Subhadra Devi, B. 
8 3441 Saleena Beegum , M. 
9 3555 Vijayan, K. R. 
10 3569 Vijayakumari, P. 
11 3868 Geevarghese , c . 
12 3891 Haris, D. 
13 3938 Kamalamma, S. 
14 4091 Sumathy Amma, P. 
15 4325 Devadas, R. S. 
16 4445 Thulasecdharan Nair, K. 
17 4630 Yohannan , E. 
18 4808 Alfred 
19 4875 George Varughese 
20 4918 Kuttan Asari, P. 

21 5049 Ramachandran Nair , T. R. 
• 22 5387 Leelakumari, N. B. 

23 5485 Thankamma, P. S. 
24 5809 Aji P. Oommen 
25 5814 Cyriac Kulirany 
26 6043 Shamsudeen, M. 
27 6306 Ambikadevi, s. 
28 7039 Divakaran , P. 
29 7042 Faziludeen , M. 
30 7068 Jayaprasad, P. 
31 7083 Kamaladevi Amma, M 
32 7179 Sarojini Amma, B. 
33 7196 Surendra Kurup, G. 
34 7340 Varghese, T. M. 
35 7342 Vasudevan Pillai, K. 
36 7352 Washington , J. 
37 7426 Joseph , R. 
38 7431 Jose, C. K 
39 7446 Kabeer , M. 
40 7497 Pious, R. 
41 7501 Punchiri Sam , S. 
42 7521 Indira Bai, C. P. 
43 7570 Susamma, P. K. 
44 7675 Philipose , M. 
45 7751 Sivasankaran , P. 
46 7784 Valsala Kumary , G. 
47 7791 Vijayalakshmi Amma, P. 
48 7865 Krishnan Achari, N. 
49 8031 Alexander Vaidhian , P. A. 
50 8042 Bhargavi Amma, D. 
51 089 Govinda Pillai, S. 
52 8096 

Gopinathan Pillai, N. 
53 8128 James, P. M. 
54 8136 James , J. 
55 8272 Raveendranathan , K. 
56 8307 Saradamma, N. 
57 8314 Sarogini Amma, S. 
58 9553 Letha, M. K. 
59.9559 Mariam Lee Kurien 
60 9560 Mathew , c . 
61 9625 George Oommen 
62 

9674 Remadevi Amma, M. D. 
63 9707 Balakrishnan Unnithan , P. G. 
64 

9777 Sunanda Kumari Amma, B. 
65 

9797 Udayabhanu, T. R. 
66 9805 Ambujakshi Amma, P. T. 
67 9806 Abraham Varghese 
68 9878 Thomas, M. T. 
69 9884 Thomas, T. V.. 


SZ.No. Reg . No. Name 

70 9895 Vasudevan Pillai, T. K. 
71 9913 Chandrasekharan Nair, L. K. 
72 9937 Lekshmikutty , K. R. 
73 

9992 Viswanatha Bhattathiri, N. 
74 10009 Bhanumathi Amma, T. K. 
75 10011 Balakrishna Pillai, A. 
76 10046 Mathai, A. M. 
77 10051 Mercy Cherian 
78 10054 Mariamma Jacob 
79 10056 Natarajan , P. R. 
80 10097 Saramma Mathew , T. 
81 10109 Aravindakshan Nayar, P. R. 
82 10190 Valsamma Joseph 
83 10514 Arumughan , K. 
84 10540 Jyothikumari Ammal, C. 
85 10569 Mohanadas, M. 
86 10572 Maniyamma, V. N. 
87 10615 Balachandran , K. 
88 10636 Isha Beevi, A. 
89 10639 Janardhana Kurup , V. 
90 10737 Suscela Kunjamma, S. 
91 10741 Syama, K. 
92 12088 James, M. C. 
93 12213 Aleyamma Koruthu 
94 12218 Balakrishnan Nair, C. P. 
95 12245 Damodaran, A. N. 
96 12275 Joseph , V. J. 
97 12282 Jameela , T. P. 
98 12367 Rajappan , N. P. 
99 12390 Santha, K. A. 
100 12421 Somarajan , V. N. 
101 12447 Sasidharan Pillai, T. R. 
102 12463 Sidhic Musaliar, V. S. 
103 12499 Vijayamma, K. K. 
104 12559 Gracy Amma 
105 12596 

Varkey, K. S. 
106 12684 Sebastian , P. C. 
107 12692 Suscela Devi, G. 
108 12705 Annamma, K. I. 
109 12752 Nabeesa Beevi, M.M. 
110 12891 Mathew , A. A. 
111 12894 Mariamma, T. K. 
112 13022 Paul, P. J. 
113 14038 Kuriakose, P. G. 
114 14106 Devasia, A. J. 
115 14123 Sumathy, J. 
116 14677 Padmanabhan Nair , P. 
117 14762 Marykutty E. Mathew 
118 14788 Ravi, M. K. 
119 14791 Sukumari, M. K. 
120 14814 Claramma Thomas 
121 15013 Joseph , N. J. 
122 16052 Parameswaran , P. K. 
123 

James Jacob 
124 16142 Mathew , T. K. 
125 16513 Abdulla , c . K. 
126 16818 Dharmmarajan , K. K. 
127 16824 Gopinathan, R. 
128 16832 Joseph , A. J. 
129 

16856 Nazeera Muhamined 
130 16876 Santha, K. K. 
131 16941 John , M. J. 
132 16970 Parthan , P. K. 
133 18213 Sreekumari , P. 
134 18294 

Kuriakose , P. J. 
135 18343 Thresiakutty, P. J. 
136 19192 Mary, M. D. 


16135 


81 


21565 


Sl. No. Reg . No. Name 
203 32665 Kumaran, M. V. 
204 32681 Mustafa, C. K. 
205 32760 Thomas, P. 
206 32837 Kumari, T. G. 
207 32868 Mohan Kumar, K. K. 
208 32883 Narayanan , K. 
209 32913 Sailaja , C. B. 
210 33535 Krishnan , Y 
211 33544 

Kunhambu, A. V. 
212 33557 Monappa Poojary, T. 
213 33724 Purushothama, K. 
(23) EXCISE TEST PART A - I PAPER 


Abkari Act and Rules 


25705 


(Held on 1-7-1983) 


Kerala Education Act and Rules Test- (Contd .) 
SZ. No. Reg. No. Name 
137 19194 Mary Isaac 
138 19294 Theressia , V. R. 
139 20552 Nalini, c ! 
140 21528 Chandramohanan , M. 
141 

Hirudayaswamy, R. 
142 21633 

Mohamed, A. 
143 24501 Antony Joseph 
144 24824 Krishna Das, N. P. 
145 24896 Prasad, A. S. 
146 24906 Peter, V. M. 
147 24937 Sankara Narayana Menon , K. 
148 25507 

Antony, L. J. 
149 25582 Kamalam , K. 
150 25583 Karappan , B. 
151 

Thomas Jacob 
152 25779 Unnikrishnan , K. 
153 26501 Abubacker, A. 
154 26570 Hamsa , K. E. 
155 26580 Joseph Garvasis 
156 26602 Leelamma Joseph 
157 26621 Moideen , K. 
158 26773 Mammed Koya, K. 
159 26860 

Savithri Thampuraly , A. C. 
160 26861 Sister Rosa , P. L. 
161 26882 Thresia , P. D. 
162 27019 Alikutty, K. 
163 27067 Cheriyakkan , M. 
164 27202 Prabhakaran , P. I. 
165 27270 Sivasubrahmanian , O. K. 
166 27281 Suresh , E. c . 
167 28160 

Sumathikutty Amma, B. 
168 28359 Vijayan Punnath 
169 29008 Ali, K. V. 
170 29061 Damodaran , K. 
171 29066 George Uthup 
172 29096 Kunhikalandan , K. 
173 29171 Radhakrishnan , K. V. 
174 29216 Balakrishnan , K. C. 
175 29235 Janaky, P. 
176 29308 Ahamed , A. 
177 29325 Dakshayani Amma, N. 
178 29326 Damodaran , K. 
179 29369 Radha, T. K 
180 29381 Raveendran, M. 
181 29383 Rajan, T. 
182 29396 Subramonia Warrier, G. 
183 29403 Vasudevan, K. K. 
184 30636 Raghavan , A. 
185 31040 Chacko, M. J. 
186 31065 Gopalan , V. 
187 31074 Joseph , N. J. 
188 31108 

Majeed, U. 
189 31113 Mary, P. J. 
190 31134 Premaletha, V. N. 
191 31150 Ramachandran , K. 
192 31235 Kunhabdulla , M. P. 
193 31264 Parvathi, N. K. 
194 31282 Raveendran, M. 
195 31325 Joseph , T. V. 
196 32019 

Balakrishnan , V. 
197 32097 Krishnan Nambiar, M. 
198 32114 Kunhanandan , M. 
199 32157 Narayanan , K. E. 
200 32241 Sekharan , K. 
201 32606 Abdul Azecz, K. P. 
202 32651 Haridasan Nambiar, P. K. 
G. 1347MC . 


Sl.No. Reg. No. Name 

4178 Thapasy, Y. 
2 5923 Abdul Hameed, A. 
3 200 

Salim , A. 
4 7221 Ravindran , R. 
5 8017 Abdul Khadar Kutty, A. K. 
6 8033 Balakrishna Pillai, G. 
7 8044 Baburajan, s . 
8 8066 Chandran Achary, K. 
9 8122 Jerome, L. 
10 10697 Rajeev, T. R. 
11 12037 Chandrasekharan Unnithan , R. 
12 12292 Joseph, P. J. 
13 12759 Pankajakshan Pillai, B. 
14 

17820 Francis Mariacripson, R. 
15 22677 Thomas, G. N. 
16 23178 Venunathan, C. R. 
17 29041 Chandrasekharan Nair, V. 
18 29086 Janardanan , C. P. 
19 

Kunhikanaran , T. 
20 29199 Sivan , K. 
21 32919 Sasidharan Pillai, P. 


29119 


(24) EXCISE TEST PART A - II PAPER 


Prohibition Act & Rules , etc. 


(Held on 7-7-1983) 


1 


Sl. No. Reg . No. Name 

3372 Vasudevan Pillai, K. K. 
2 3491 Sudharsanan , K. 
3 5923 Abdul Hameed , A. 

6520 Krishnankutty Pillai, G. 

7200 Salim , A. 
6 7221 Ravindran , R. 
7 8001 Arjunan , V. 
8 8033 Balakrishna Pillai, G. 
9 8034 

Benjamin , J. 
10 8044 Baburajan , S. 
11 10047 Mathai, A. 
12 10089 Suresh , A. 
13 10118 

Babu, C... 
14 

Joseph , P. J. 
15 16013 Damodaran , K. N. 
16 16129 Joseph, T. A. 


12292 


82 


3 


4 


Excise Test Part A - II Paper- (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. Name 

17 18123 Gangadharan , A. K 
18 18305 Mathai, M. P. 
19 19096 Vasudevan , V. 
20 20543 Moideenkurty, H. 
21 22677 Thomas, G. N. 
22 22694 Velayudhan , P. R. 
23 23178 Venunathan, c . R. 
24 23271 Premakumaran, M. D. 
25 24785 

George , C. P. 
26 

24968 Santhosh , M. K. 
27 29041 Chandrasekharan Nair, V. 
28 29086 Janardanan, C. P. 
29 29119 Kunhikanaran , T. 
30 29151 Pavithran, K. K. 
31 29199 Sivan , K. 
32 29205 Ammad, K. K. 
33 29295 Sreenivasn Nair, K. 
34 30516 Balan , C. K. 
35 30540 Krishnan , P. K. 
36 30607 Balan Nair , K. 
37 30663 Valsarajan , P. 
38 32919 Sasidharan Pillai, P. 

(25) EXCISE TEST - PART B 
Criminal Procedure Code Evidence Act & Indian 

Penal Code 

(with books) 
(Held on 8-7-1983) 


8305 


Sl. No. Reg . No. 

Name 
3223 Gopalakrishnankutty, G. 

3372 Vasudevan Pillai, K. K. 
5 3480 Surajan Unni, P. K. 
6 3883 Gopalakrishnan Nair , N. 
7 3920 Krishnan Nair, V. 
8 4141 Soman, c . 
9 4142 Soman , G. 
10 4314 

Abdul Jaleel, M. 
11 4409 Surendran , R. 
12 5305 Appukuttan Nair, P. 
13 5548 Suseelan , v . 
14 6169 Viswambharan , A. 
15 6600 Muraleedhar , V. G. 
16 7109 Mohammed Habeebulla , A. 
17 7610 Bhaskaran Pillai, D. 
18 7678 Rajasekharan , R. S. 
19 7728 Sachidanandan , N. 
20 7746 Sadasivan Pillai, M. 
21 7750 Sajeeva Lal, P. K. 
22 7799 Wilfred. M. 
23 7820 Abdul Rasheed, M. 
24 7838 Fazalul Haque, A. 
25 7844 Glory, M. 
26 7888 Murukappan Pillai, P. M. 
27 8056 Baby, N. K. 
28 8108 Gopalakrisnna Pillai, S. 
29 8141 Jagadeesan Achari, V. 
30 

Ramachandran , K. 
31 8319 Soman , K. 
32 8399 Satheesan Pillai, K 
33 8469 Yohannan , D. 
34 9602 Ahammed Basheer, M. 
35 9715 Chellappan , P. M 
36 9820 Gopalakrisana Pillai, V. 
37 9916 Gopalakrishna Pillai, A. 
38 10195 Viswan Mudakandiyil 
39 10202 Idirees Lebba, A. 
40 10784 Vidyadharan , M. 
41 10791 Viswambharan Pillai, P. 
42 11178 Sukumara Pillai,KG 
43 12394 Sasidharan , T. K. 
44 12569 Thulasidas, P. 
45 12574 Vijayan , R. 
46 12655 

Prasad , T. K 
47 12660 Raveendran , K. K 
48 13021 Paviyanose , T. G. 
49 13103 Vijayan , K. N. 
50 14064 Poulose , K. P. 
51 14124 Sasidharan Nair, G. 
52 14759 Lekshmanan , M. 
53 14790 Sasidharan , T. 
54 14803 Abdul Karim , K. H. 
55 14873 Ummer, U. M. 
56 14958 Radhakrishna Panicker, K. N. 
57 16078 Ulahannan , M. O. 
58 16130 Joseph, M. M. 
59 

Reghunathan , K. K. 
60 16638 Johnson , M. P. 
61 17768 Prabhakaran , K. A. 
62 17776 Ranjit, PK 
63 19158 Joshy, K. S. 
64 19257 Sasidharan , L. 
65 

Mathew , D. 
66 19423 Gopinathan, V. V. 
67 19445 Narayanan , V. S. 

68 19467 Shamsudeen , K. M. 
• 69 19871 Davies, T. A. 


1 


8034 


SI. No. Reg. No. 

Name 
7200 Salim , A. 
2 7221 Ravindran , R. 
3 7640 Krishnankutty Nair, J. 
4 8033 Balakrishna Pillai, G. 
5 

Benjamin , J. 
6 8044 Baburajan , S. 
7 12534 Maniyan , P. N. 
8 13064 Surendran , P. R. 
9 16862 Parameswaran , M. 
10 17431 Retnakaran , v . 
11 19126 Chinnamila , B. 
12 

Jayaprakasan , N. R. 
13 20543 Moideenkutty , H. 
14 22677 Thomas, G. N. 
15 22694 Velayudhan , P. R. 
16 29028 Bharathan , N. 
17 29041 Chandrasekharan Nair, V. 
18 29086 Janardanan , C. P. 
19 29119 Kunhikanaran, T. 
20 29199 Sivan , K. 
21 29205 Ammad, K. K. 
22 30516 Balan , C. K. 
23 30540 Krishnan , P. K. 

24 32919 Sasidharan Pillai, P. 
(26 ) DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION 
OF GUARDS AS PREVENTIVE OFFICERS 

(IN MALAYALAM ) 
A Hand Book of Excise Administration 

(Held on 20-7-1983) 


19965 


16157 


19355 


Name 


Sl. No. Reg. No. 

2357 Sudhakaran Nair, T. 
2 2964 Narayana Pillai, C. 


83 


(28) DEPARTMENTAL TEST ON EMPLOYMENT 

EXCHANGE PROCEDURE I PAPER 


Special Scheme and General Instruction 


(Held on 19-7-1983) 


1 


2 


الما 


Departmental Test for Promotion of Guards as 

Preventive Officers (In Malayalam ) (Contd.) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
70 19898 George, P. D. 
71 20011 Kuttan , N. K. 
72 20870 Raghavan, c . 
73 20916 George, C. M. 
74 23178 Venunathan, C. R. 
75 23225 Gopalan , V. 
76 23306 

Soman , D. 
77 23329 Unnikrishnan , C. P. 
78 24786 Gopi, N. M. 
79 25526 Abdul Majeed , E. C. 
80 27516 Jayakrishnan , A. 
81 28302 Sankaran , E. M. 
82 28344 Velayudhan, K. 
83 29032 Balagopalan , T. 
84 29144 Narayananacharry , T. R. 
85 29246 Karunakaran , K. V. 
86 29279 Sugathan , T. R. 
87 29282 Sreedharau , K. 
88 30034 Krishnankutty, K. 
89 30515 Baby Thomas 
90 30630 Padmanabhan , C. 
91 30672 Varghese , K. R. 
92 32674 Krishnananda, HD 

93 33602 Abdulrahman , C. M. 
(27) DEPARTMENTAL TEST ON EMPLOYMENT 

EXCHANGE PROCEDURE - I PAPER 


8. No. Reg. No. Name 
2310 

Rajeswari Amma, L. 
2330 Robinson , E. 

3603 Sadasivan Pillai, S. 
4 5418 Naja , C. 
5 6612 Mohandas, A. R. 
6 7452 Lalu , C. C. 
7 8467 Yesudasan, K. S. 
8 9576 Soosan Koshy 
9 14764 Mallika, P. G. 
10 16109 Ayyappa 1, M. C. 
11 17093 Vamana Shenoi, G. 
12 19342 Lalitha, P. K. 
13 19457 Ramakrishnan , A. K 
14 24615 Narayanan , M. 
15 24693 Venugopalan , T. 
16 26668 Radha K. Nair 
17 26726 Devakikatty , M. K. 
18 26831 Sasidharan , T. M. 
19 29268 

Ratish Poovadan 
20 31214 

Balan , M. P. 
21 31268 Pramodaa Panniyodan 
22 32024 Balakrishnan , P. 
23 32196 Ramachandian, M. P. 
24 32277 Unnikrishnan, N. M. 


(Placement work ) and collection of Employment 

Market Information 


(29 ) DEPARTMENTAL TEST FOR THE EXECU 

TIVE STAFF OF K. S. E. B. - 1 !I PAPER 
Electricity (Supply ) Act, Electricity Act and 
Rules, Stores Accounting rules, Tariffs and 

Revenue Accounting Rules 

(Held on 19 7-1983) 


7146 


(Held on 16-7-1983) 
31.No. Reg. No. Name 

1 2330 Robinson , E. 
2 3413 Ştephen , v . 
3 5326 Beena, P. A. 
4 

5410 Mohamed Jameel, U. 
5 5418 Naja , C. 
6 6439 Gopakumar, N. 
7 6612 Mohandas, A. R. 
8 7064 Javahar, N. P. 
9 7119 Nelson , P. C. 
10 

Richardson Dass , K. 
11 7245 Sasikumar, M. 
12 7292 Susamma, B. 
13 7452 Lalu , C. C. 
14 7591 Venugopalan Nair, R. 
15 9576 Soosan Koshy 
16 10957 Lekshmikutty , C. 
17 10962 Manmadhankutty Nair, R. 
18 

16590 Radha, S. 
19 16666 Shaji, C. P. 
20 23180 Vilasini, R. 
21 24514 Ammini, K. N. 
22 

Venugopalan , T. 
23 

26579 Jyothindranunni, M. C. 
24 26726 Devaki Kutty, M. K. 
25 26831 Sasidharan , T. M. 
26 29268 Ratish Poovadan 
27 30559 Prabhakaran , P. P. 
28 31210 Balakrishnan , N. 
29 

31214 Balan , M. P. 
30 

31232 Kanakam Afundangadan 
31 32024 Balakrishnan, P. 


S. No. Reg . No. Name 
1 5131 

Sudhi, V. R. 
2 5487 Thyagarajan , V. 
3 9529 George Thomas 
4 9568 

Raju , P. K. 
5 

17098 Vijayachandran Kartha, G. D. 

26644 Purushothaman , E. M. 
7 31164 Radhakrishnan, P. N. 
8 32155 Premamohanan , E.M 
(30 ) DEPARTMENTAL TEST FOR MINI 
STERIAL STAFF OF K. S. E. B. 

JIL PAPER 


Electricity (Supply) Act, Stores Accounting Rules, 

Tariffs and Revenue Account Rules 


24693 


(Held on 19-7-1983) 


1 


2139 


Sl. No. Reg . No. Name 

Henry, J. 
2990 Padma, c . 

4027 Prabhakaran Nair , V. 
4 4093 Sureshkumar, S. 


84 


22788 
23023 


Departmental Test for Ministerial Staff of K.S.E.B.- III Paper- (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. Name 

Sl.No. Reg. No. Name 
5 4147 Somarajan , K. 

25 16547 Joseph , K.. 
6 4819 Alphonse, L. 

26 17044 
7 

Madhusoodanan , K. 
4845 Clement, S. K. 

27 18341 Thomas, K. M. 
8 4872 Gopakumaran Nair , K. 

28 

19051 Ravindran Nair , P. N. 
9 5012 Prasannachandran Nair , C. K. 

29 20428 Johny, P. A. 
10 5833 John , V. M. 

30 20430 Krishnan , M. P. 
11 5878 Raveendran Nair , R. 

31 21629 Mohamed Anwar, Z. 
12 6161 Vanajam , G. 

32 32221 
13 

Raghavan, T. 
6428 Gopalakrishnan Nair , G. K. 

33 32745 Sathiyanathan Choran 
14 7544 Radhakrishnan Nair, G. 
15 8452 Viajyalekstuni Amma, T. 

( 32 ) ACCOUNT TEST (LOWER ) FOR MINI 
16 9600 Valsamma, S. G. 

STERIAL AND EXECUTIVE STAFF OF 
17 9962 Ramachandran , K. N. 

K. S. E. B. - IV PAPER 
18 10111 Balakrishnan Nair, T. P. 
19 12049 Girijabai, T. N. 

(Kerala Account Code Volume I and Kerala 
20 12092 Karimrawther, E. M. 

Treasury Code Vol. 1) 
21 12377 Sukumaran Nair, P. G. 
22 12497 Vijayalakshmi Amma, R. 

(Held on 20-7-1983) 
23 14761 Mathai, T. C. 
24 17651 Santhakumari, M. S 

Sl. No. Reg . No. Name 
25 18217 Subhadra , P. K. 
26 19052 Ratnakumari, A. V. 

2026 Balachandran Nair, K. 
27 19134 Dasan , P. K. 

2 2085 Mohanan Nair, M. 
28 19155 Joseph Kandankary 

3 2181 Mohammed Nazeem , S. 
29 19222 Purushothaman ,KK. 

4 2210 Philip Zachariah 
30 21063 Unnikrishnan , A. 

5 2607 Cicilet Mary , J. 
31 21536 

6 
Chandralekna, M. 

2952 Mony, S. K 
32 21798 Venkateswaran , T. R. 

7 3863 Ebenezar, M. E. 
33 Subramanian , K. V. 

8 3940 Krishnachandran , B. 
34 Govindan , P. P. 

9 4092 Sasikumar , B. 
35 24163 Vijayan , K. K. 

10 4152 Sasikumar , K. K. 
36 24653 Sivarajan, K. 

11 4845 Clement, ś. K. 
37 32016 Balakrishnan , C. V. 

12 4886 Harihara lyer, S. 
32317 

13 
38 Kunhappa, M. 

4927 Krishnan Nair, P. 
39 33560 Mukundan , M. K. 

14 

Natarajan Achary , C. 

15 5023 Prakasam , B. 
(31) ACCOUNT TEST (LOWER ) FOR MINI 

16 5822 George , P. v . 
STERIAL AND EXECUTIVE STAFF OF 

17 

7269 Sodaran Philip 
K.S.E. B. - UI PAPER 

18 

7924 Johnson Peter Kallada 

19 8097 Gilbert Nal. Surendra , A. 
Elements of Book Keeping Commercial Accounts 

20 8355 Sanjeeva Rao , T. 
(Held on 16-7-1983) 

21 9529 George Thomas 

22 9568 Raju , P. K. 
SZ.No. Reg. No. Name 

23 9687 Sambasivachari, A. P. 
2749 Hilal Koya, Y. 

24 9765 Radhamani Amma, P. K. 
3308 Rajappan Pillai, G. 

25 9932 Krishnankuity Nair, A. V. 
3394 Varadarajan , S. 

26 

Mansoor, T. K. 
4 3582 Vijayakumari, K. 

27 12015 Balakrishna Warrier, K. 
5 4317 Anna Philip 

28 12030 Chacko, M. N. 
4372 
6 Navakumar , S. R. J. 

29 12119 Manikantan , K. M. 
7 4438 

30 
Saseendradas, S. 

12377 Sukumaran Nair, P. G 
5012 

31 
Presannachandran Nair , C. K. 

12417 
8 

Sivan , K 
5102 
9 Sukumaran , R. 

32 12496 Vasantha Kumar , P. 
10 5131 Sudhi, V. R. 

33 14018 Govinda Menon , M. K 
7333 
11 Vasanthakumari, J. 

34 14026 Indiravathy, G. 
12 -7405 Gopalan , K 

35 

Kishore Babu, K. 

14037 
13 8006 

36 
Ajitharaj, G. 

14707 Abraham , KM 
8403 

37 
Sasidharan , K. G. 

14761 
14 

Mathai, T. C. 
9548 

38 
Kamalabai, M. R. 

16520 
15 

Babu Jose 
9600 

39 
Valsamma, S. G. 

16537 
16 

Gopalakrishnan Nair, K. 

40 
Sambasivachari, A. P. 

16632 George Mathew , P. 
17 
10913 

41 
Abdul Salam , M. 

16679 
18 

Sundara Bose, C. V. 
12049 

42 16736 Paul George, N. 
19 

Girija Bai, T. N. 
12114 

43 
Mathew Eapen 

17711 
20 

Girija R. Īhampi 

44 
George, C. M. 

Lalu Achamma Phitip 
21 

45 

Paul, P. C. 

17771 
Abdul Jabbar, P. K. 
22 

46 18240 Varkey, K. K. 
23 Gopinathan, K. M. 

47 18345 
14058 Padmanabian Nair, C. 
24 

Usha, C. V. 


4992 


11033 


9687 


17740 


12254 
14003 
14017 


87 


Sl. No. Reg . No. Name 

49 32929 Sankaran Vaniyan 
50 33747 Kunhikannun , K. K. 


(41) Criminal Judicial Test — I Paper-(Conc!d .) 
Sl. No. Reg . No. Name 

23 24840 Mathew , K. K. 
24 24934 Ramachandran , K. 
25 31368 Shalini, P. P. 
26 32119 Leela Kuniyil 
27 32174 Pamanabha Poduval. M. 
28 32366 

Saraswathy, K. 
29 32843 Kunhambu , T. V. C. 
30 33710 Giridharan Nair, M. 
31 33747 Kunhikanna, K. K. 


(43) KERALA JAIL OFFICERS TEST -- I PAPER 
(a ) Indian Penal Cole - Chapters 2, 3 , 4 , 9 and 
Sections 135 , 136 , 138 , 229 to 225A , 

2250 and 227 
(b ) Criminal Procedure Code 1973 (Act 2 of 1974) 
(c) Travancore-Cochin Prisons Act (XVIII of 
1950) and the Kerala Prisons Rules 
(d ) Lunacy Act (General) 

(With Sucks) 


(42 ) CRIMINAL JUDICIAL TES1 - II PAPER 


The Indian Penal Codo 


(Held on 1-7-1983) 


Sl. No. Reg. No. Name 
4339 

rishnan Nair, K. G. 
2 32064 Haridasan , P. P. 


4 


(44 ) KERALA JAIL OFFICERS TEST - IL PAPER 
Sociology , Penology and Criminology 

(Held on 16-7-1981 


Name 


Sl. No. Reg . No. 

12442 Sarachandran , B. 
(44A ) KERALA JAIL OFFICERS TEST - 

III PAPER (PRACTICAL ) 


Test in Squad and Arms Drill including Pevolver 

and Rifle Practice (Practical) 


(Held on 16-3-1983) 


(With Bcoks) 

(Held on 14-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 

2075 Leelamoni, N. 
2 4447 Usha, K. 

5373 Jothilexmi, V. T. 

6475 Jayaraj, S. 
5 7741 Sukumaran, A. 
6 8290 Rajamma, K 

10062 Prabhakaran , P. N 
8 10509 Anujan , K. K. 
9 11138 Maniyappan , V. 
10 11163 Sainulabdeca, A 
11 11197 Venu , P. 
12 11228 Synul Abdeen, A 
13 11236 Thankappan , P. 
14 12264 Gopinathan, P.K 
15 14007 Antony Savio 
16 14795 Sujatha, J. 
17 16050 Pankajakshy 
18 16160 Sainabal Bcevi, M. 
19 16587 Radhakrishna Kaimal, K. 
20 16723 Kamalam , K. D. 
21 16724 Leelamma Thomas 
22 16794 Usha, H. 
23 16802 Ambika, C. 
24 16827 Inliravathi Amma.KB 

1.3981 Radhamani Amma P. 
17324 Sreedharankutty, K. R. 
17395 Cletus, T. S. 
18181 Prakash , S. 

19084 Thankappan , A. G. 
30 19100 Vijayakumar, P. 
31 19307 

Anny, C. V. 
32 

19357 Malathy Sreekumar, M. 

29393 Subramanian, N. P. 
3 220910 Bhaskaran , P. 

Chandran , K. 
(53, 23131 Sreenivasan , K. K. 

24552 Govindankutty, K. V. 

24640 Sukumara Kurup, P. K. 
Fins 24729 Abdul Azecz, T. 

24840 Mathew , K. K. 
24934 Ramachandıan , K 
26649 Padmini, A. 

28180 Sainaba , K. P. 
Sl. No. 28314 Sethumadhavan , K 

Leela Kuniyil 

Padmanabha Poduval, M. 
2 

Saraswathy, K. 
G. 1347MC Kunhambu , T. V. C. 


1 


Sl. No. Reg. No. Name 

4339 Gopalakrishnan Nair, K. G. 
(45 ) KERALA JAIL OFFICERS TEST - IV PAPER 
First Aid, Personal Hygiene and General Sanitation 

(Held on 19 7-198 ) 
Sl. No. Reg . No. Name 

4339 Gopalakrishnan Nair, K. G. 
(46 ) KERALA JAIL SUBORDINATE OFFICERS 

TEST - T PAPER 
A hand book of Prison Rules and Kerala 

Sub Jail Rules 


21837 


(Held on 167-1983 


80,74 
17626 


Sl. No. Reg. No. Name 

2019 Balachandran , c . 
2604 Abrahani, N. M. 
2612 Damodarso Pillai, J. 


2 
3 
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(48 ) LABOUR DEPARTMENT TEST - PART II 


Kerala Jail Subordinate Officers Test 

I Paper- (Concld.) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
4 2661 Silvanos, S. 
5 4072 Rajasekharon Pillai, G. 
6 4388 Raveendra Kurup , R. 

4581 Samson W. Sam 


Industrial Dispute Act, 1947 , Indian Trade Union 
Act, etc., and the Rules thereunder admini 

stered by the Labour Department 


( 46A ) KERALA JAIL SUBORDINATE OFFIC EKS 

TEST - IL PAPER 


(Practical test) 


1 


3 


Test in Squad and Arms Drill including Revolver 

and Rifle Practice ( Practical) 


(With Books) 

(Held on 15-7-1983) 
Sl.No. Reg. No. Name 

3520 Thulasidasan , v 
2 3926 Kumari Lalha, . 

7778 Vasundhara Devi 
4 7969 Rajakumari, A. 
5 10134 Joshua, K E. 
6 10664 Maheswary Amma, P. 
7 12094 

Krishnankutty, S. 
8 12183 Rajamma Chacko, K. 
9 

12424 Susamma P. Cherian 
10 20240 Rugmani, E. S. 
11 20381 Valsala , K. 
12 21695 Raveendranathen , V. 
13 22665 Sidharthan , P. 
14 27505 Beena , K 
15 27522 Kandankutty, C 


(Held on 16-8-1983) 


Sl. No. Reg. No. Name 

2019 lachandran , c . 
2 2604 Abraham , N. M. 
3 

Damodaran Pillai, J. 
4 2660 Sasi, G. 
5 2661 Silvanos, S. 
6 4388 Raveendra Kurup , R. 
7 4581 Samson W. Sam 


2612 


(49) LABOUR DEPARTMENT TEST- PART III 


(47) LABOUR DEPARTMENT TEST - PART I 


The Contract Labour Act, 1970, the Payment of 
Gratuity Act, 1972 etc., administered by the 

Labour Department 

(With Books) 


Plantation Labour Act, 1961, Minimum Wages 

Act, 1948 etc., and the Rules thereunder 
administered by Labour Department 

(With Buoks) 
(Held on 8-7-1983) 


(Held on 20-7-1983 ) 


Sl. No. Reg. No.. 


Name 


1 


2 


Sl. No. Reg . No. Name 

3332 Sivasankaran , P. R 
2 3954 Lalithambal, N. 

4378 Ponnappan , N. 
4 4930 Latha , M. 
5 5909 Abdul Nisthar, 1 
6 10664 Maheswary Amma, P. 
7 11056 Snehalatha, B. 
8 12078 Jayapalan , M. R. 
9 12094 Krishnankutty , S. 
10 12175 Ramachandran Nair , E. K. 
11 12183 Rajamma Chacko, K. 
12 12281 Johns J. Mangalain 
13 14617 Fathima Beevi, M. H. 
14 14756 Krishnakumari, G. 
15 17401 Narayanan , T. A. 
16 19320 Devayani, J. V. 
17 20381 Valsala , K 
18 21571 Haneefa Rawther. M. H. 
19 21773 Sam , E. 
20 26503 Ananda Mohanan . P 
21 26525 Balakrishnan, V. P. 
22 26528 Basura, C. 
23 27505 Beena, K. 
24 32152 Nizamuddin , P. M. 
25 32360 Savithri, K. C. 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


5033 
5819 
5909 
5987 
7778 
7969 
10134 
10664 
10722 
11056 
12094 
12183 
12424 
16029 
16909 
16995 
17178 


Radhamma, N. K. 
Devi, K. S. 
Abdul Nisthar, A. 
Jalaja, G 
Vasundhara Devi 
Rajakumari, A. 
Joshua, K. E. 
Maheswary Amma, P. 
Sudarsarian , R. 
Snehalatha , B. 
Krishnankutty, S. 
Rajamma Chacko, K. 
Susamma P. Cherar 
Haridas, K. N. 
Andrews, V. V. 
Venugopalan , M. K. 
Narayanan Namboodili, E. V 
Rugmany, E. S. 
Valsala , K 
Prabhakaran , G. 
Thankarajail , S. 
Beena, K 
Kandankutty, c . 
Abdul Raheem Thayyullathil 
Nizamuddin , P. K. 
Sankar, V. 


20240 


20381 
21655 
21990 
27505 
27522 
31001 
32152 
33592 
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(50) LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT 

TEST (L ) - PAPER 


(54) LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT 

TEST ( H ) I: PAPER 


Acts and Rules Municipal Panchayat and other 

enactments 


Book Keeping and Accountancy 

(Held on 19-7-1933) 


(Hald on 1-7-1983) 


Name 


1 


2 


Sl. No. Reg. No. Name 

3444 Sudhakumui, s 

3679 Sreekumarın Nanitoodiri, N. 
3 6334 Ajayakumar, D 
4 6359 Bhuvanendran Nair, K. 
5 6547 

Lalu Nayai, C. 
6 6627 Mohanakumar, V. 
7 7887 Murukesan Pillai, B. 

8 17421 Raju , M.V. 
- 9 20215 Remadevi, . G. 
10 28142 

Raghavan . N. R. 
11 28388 Achamma, A. 


Sl. No. Reg . No. 

2682 Vasudevan Nai , N. 

3693 Sivadasan , G. 
3 7862 Krishna Pilai, N 
4 9960 Radha Bar, V. N. 
S 

17315 Suresan , V. P 
6 21839 Chandra Bose, M. 
7 22726 Gopalan , T. 

26533 Badarudheen , V. 


oc 


(55) DEPARTMENTAL TEST ON LAWS 
RELATING TO MOTOR VEHICLES 

I PAPER 


(51) LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT 

TEST (L ) - I! PAPER 
• General Knowledge Precis and Drafting, Office 

Procedure in L. F. A. D. Cilice etc. 


(For Members of the Kernia Transport Service, 
Kerala ransport Subdinate Service and 
Ministerial Staff of Motor Vehicles 

Departmen ) 
Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act IV of 
1939 ) as amended and the Kerala Motor 

Vehicles Rules, 1961 


(Held on 7-1923) 


(With Bouks) 
(Held on 1-7-1983) 


Sl. No. Reg. No. 

Name 
1 3056 Sasidharan , S. 
2 3679 Sreekumaran Nar.houdiri, N. 
3 5556 Sailaja, L 
4 6359 Bhuvanendan Nair, K. 
5 6547 Lalu Nayar, C. 
6 19352 Muraleeditaran , S. 
7 20215 Remadevi, N. G. 
8 25658 Saheerkunju , A. 
9 

Raghavan, N. K. 
10 32370 Thamban , T. K. 
11 32758 Scaria J. Mukkattukunnu 


28142 


Sl. No. Reg . No. Name 

2190 Mary Augustine 
2 2281 Renuka Devi, P. 
3 2881 Ramachandran Nair , N. 
4 3382 Vijayan, S. 
5 4483 Vimalakumari, 
6 

5040 Rahila Bcevi, 11. 
7 6739 Wilson , J. 
8 8317 Sreekumar, R. 
9 9929 Jojo James 
10 11151 Radhakrishnan , M. 
11 17735 Krishnark tiy, N. P. 
12 17763 Nandakuinar, P. 

22866 Viswanathan , P. V. 
14 23127 Satish Peters 
1S 26581 Joseph Peter, A. M. 


(52) LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT 

TEST ( H ) I PAPER 


Municipal Panchayat and other Acts and Rules 

(With Buicks) 


(Held on 8-7-1983 ) 


( 56 ) DEPARTMENTAL TEST ON LAWS 
RELATING TO MOTOR VEHICLES - 

II PAPER 


SI. No. Reg. No. Name 

1 2927 Lalithamm. , B. 
2 6430 Gopalakrishnan Nair, S. 
3 21826 Balakrishnan , V. 


- 


(53 ) LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT 

TEST ( H ) - IT PAPER 


(For Kerala Transport Service and Keralt 

Transport Subordinate Service and 
Ministerial Staff ! Mutor Vehicles 

Depantinen ) 
Kerala Motor Vehicles Taxation Act, 1970 
and Rules made thereunder 

(With Books 


Finance of Local Bodies and Principles of Local 

Fund Anu t cte. 


(Held on 16-7-1983) 


(Held on 71-13 


Sl. No. Reg. No. Name 

2190 Mary Augustme 
4483 Vimalakunnan , P. 


8022 


Sl. No. Reg . No. Name 

Alexander , K. G. 
2 17628 Retnakumari, P. K. 
G. 1347| 

MC. 


1 
2 
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. 


Departmental Test on Laws Relating to 

Motor Vehicles- Paper (Contd .) 
SI. No. Reg. No. Name 

3 5040 Rahila Beevi, H. 
4 5526 Sobhanadevi, V.K 
5 5527 Sujatha Dovi, s 
6 8317 Sreekumar, R. 
7 17735 Krishnankutiy, N. P. 
8 19047 Peethambaian , K. K. 
9 26581 

Joseph Peter, A. M. 
(57) DEPARTMENTAL TEST ON CODE OF 
CRIMINAL PROCEDURE AND KERALA 
MANUAL OF OFFICE PROCEDURE 
FOR MOTOR VEHICLES INSPEC 
TORS IN THE KERALA TRANSPORT 

SERVICE 


Criminal Procedure Code 1973 and Kerala Manual 

of Office Procedure 
(Held on 8-7-1983) 


Sl. No. Reg. No. Name 
32 12284 Joseph Mathew 
33 12331 Appukuttan Achari, N. 
34 12403 Shaik Ismail, A. 
35 12555 Ross Milon Daniel, R. S. 
36 12732 Joseph Luka 
37 13007 Mariamma, K. C. 
33 16668 

Shiela , P. V. 
39 16851 Mohana Das, K. 
40 16990 Suhara Beevi, K. A. 
41 17047 Madhusoodhanan Nair , K. 
42 

17080 Sara , T. P. 
43 

17308 Satyavan , V. V. 
44 17447 

Savithri, K. 
45 17518 Abdul Majeed, P. K. 
46 17760 Narayanan, K. A. 
47 17786 Sasi, P. S. 
48 17794 Sivasankara Veera Sivan , K. V. 
49 18227 Thankaraony Amma, B. 
50 18230 Thankom , T. P. 
51 18248 Venugopala . Nair , M. R. 
52 20413 Chandrasekharan , I. 
53 20429 Kamalama, B. 
54 20434 Lalitha , E. 
55 20438 Mallika Kumari, C. T. 
56 20443 Omanamma, G. 
57 20546 Narayanan , T. V. 
58 21914 Padmanabhan , P. V. 
59 22624 Radhakrishnan, c . 
60 24874 Mohandas, K. M. 
61 24901 Paul Joseph Koola 
62 24965 Santhakumari Cheroth 
63 29215 Balan , K. K. 
64 31009 Ambika , V. 
65 31051 Francis, K. D. 
66 31400 Yohannan, K. A. 
67 33599 Syamala , K. P. 
68 33691 Vasu Mothanga. 


SI.No. Reg. No. Name 

1 17734 Krishnan, K. K. 
2 17735 Krishnankutty, N. P. 


(58 ) MUNICIPAL TEST — II PAPER 


Kerala Financial Code Vol. I & II Kerala Account 
Code Vols. I & II Kerala Budget Manual 

(With books ) 
(Held on 1-7-1933) 


(59 ) KERALA MUNICIPAL TEST — III PAPER 


Acts and Rules - Special Service Rules and 

standing ordery etc. 

(With books ) 


7061 


SI. No. Reg. No. Name 

1 2759 Jameela Beegura , R. 
2 3845 Berthalorienal, s . 

3897 Jayakumar, PS 

4425 Saraswathy Amma, S. 
5 6636 Mohanlal, K. 
6 7061 Indira Bai, N. 
7 7671 Padmadevi Amma, P. 
8 7715 Scholastica Rodriguez 
9 8016 Anil, K. Prakash 
10 

8114 Hima Kumari, P. N. 
11 8148 Kunjukrishnan Nair , K. 
12 8233 Prasannakumary, K. C. 
13 8331 Saradamma, J. 
148417 Syamala Kumari, S. 
158431 Unnikrishnan Nair A. 
16 9729 Jayaprakash , K. P. 
17 9789 Sathiama, v . 
18 9838 Narayana Pillai, J. 
19 :: 9964 Radhamoni, C. 
20 9999 Yesumathy, Y. 
21 10592 Padmakumar, 

G. 
2210723 Sasikumar, K. 
23 10761 

Sethumadhava Sarma, V. 
24 10815 Chandrasenan , K. 
25 11065 Syed Mohamed , A. 
26 

11104 Abdul Lethif, Ó . 
27 11142 Nabeesa Umma, A. K. 
28 12013 Ambika Kuinari, B 

.: 
29 12150 Prakash Babu 
30 

12206 Achamma , M. J. 
31 12243 Chandran , T. P. 


(Held on 7-7-1983) 
SI. No. Reg. No. Name 
1 

Indira Bai, N. 
7603 Appukuttan , P. 
3 8016 Anil K. Prakash 
4 9838 Narayana Pillai, J. 
5 10592 Padmakumar, G. 
6 10820 

Girijamma, J. 
7 10830 

James, K. 
8 12011 

Aryan Namboodiripad, K. K. 
9 12013 Ambika Kumari, B. 
10 12064 George, P. D. 
11 12150 

Prakash Babu 
12 12178 

Reghunath , N. 
13 12472 Tom Sebastian 
14 12646 Madhu, A. G. 
15 12732 Joseph Lanka 
16 17308 

Satyvan , V. V. 
17 17821 

George, C. T. 
18 17835 Kalid , P. A. 
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Name 


5608 


Kerala Municipal Test - III Paper (Contd .) 
Sl. No. Reg . No. 

19 17841 Mathew , K. 
20 20209 Ramachandran , K N. 
21 23078 Mant, P. 
22 24074 Rajan , K. C. 
23 24901 Paul Joseph Koola 
24 24965 Santhakumari Cheroth 
25 27060 Laburajan, D. 
26 

31051 Francis, K. D. 


Sl. No. Reg . No. Name 
28 

Najeema Beevi, H. A. 
29 6398 Chandrababu, S. 
30 6399 Chandralekha, s . 
31 6598 

Mohammed Kunju , A. 
32 6704 

Girija Devi, R. 
33 6712 Latha , M. S. 
34 6716 

Mariamma, P. S. 
35 6724 Sisupalan , s. 
36 

6734 Vimalanibika , C. 
37 

7283 Surendran , K. 
38 11026 Leelamma, K. C. 
39 26502 Abdulla Poovathungal 
40 30553 Mohanan , N. 
41 30580 

Raju , P. N. 


(60 ) KERALA PORT DEPARTMENT TEST 


Kerala Port Manual, Indian Port Manual, Indian 
Ports Acts etc., and Rules and Circulars 

(Held on 15-7-1983) 

-NIL 


(61) 


CANAL RULES TEST 


(63) P. W. D. TEST- [ PAPER 
ALSO COMMON PAPER FOR (1 ) DEPART. 
MENTAL TEST FOR THE MINISTERIAL 
STAFF OF K. S. E. B. - I PAPER ( 2 ) 
DEPARTMENTAL TEST FOR THE 
EXECUTIVE STAFF OF K. S. E. B. 

I PAPER 


Canal Rules & Regulations ( Travancore-Cochin ) 

(Held on 20-7-1983) 


Kerala Public Works Department Code 


(With books) 


Sl. No. Reg . No. Name 
1 10626 

Divakaran , K. 
2 10638 

Joseph Chacko 
3 10944 Joseph Peter 
4 17743 

Mathews, M 
(62) DEPARTMENTAL TEST FOR THE 
STAFF OF THE KERALA PUBLIC 

SERVICE COMMISSION 


(Held on 18-7-1983) 


2819 


Sl. No. Reg. No. Name 
1 2226 

Presanna Kumar , V. 
2 2256 Remamony, B 
3 2356 Sophia Jameseena, Y. C. 
4 2707 Aravinciakshan Nair , B. 
5 

2798 Manohara Sampath , c . 
6 

Nazimudcen , M. 
7 2826 

Philomita Mathew 
8 2898 Sarachandran Unnithan, B. 
9 3276 Meenakshy, s . 
10 3482 Stanley Sen. P. Sebastian 
11 3546 Vijayaiekshmy, T. 
12 3624 Sarasamma, P. N. 
13 3649 Sumangala , K. 
14 3652 Sasidharan , K. 
15 4204 Krishnambal, v . 
16 4379 Rajasekharan Nair , R. 
17 4497 

Vijayan Nair, P.R. 
18 5163 Syamalakuruari, S. 
19 5203 Kasthoori, V. 
20 5206 Patricia Nettar 
21 5320 Balachandran , P. 
22 

5337 Gopalakrishnan Chettiar, N. 
23 

Kunju Kunju , M. K. 
24 5515 Sanal Kumar , B. 
25 5517 Soman , P. D. 
26 5518 Sethulekshniy , C. 
27 5520 Sulochana, B. 


(Held on 14-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 

1 2085 Mohanan Nair, M. 
2 2105 Arthur, E. 

2181 Mohamned Nazeem , S. 
4 

2201 Narayanan, K. A. 
5 2210 Philip Zachariah 
6 2217 Parameswaran Nair, K. 

2247 Ramesa , R. 
8 2329 Rajagopal, K. G. 
9 2367 

Sasidharan Nair, G. 
10 2377 Sugunakumar, L. 
11 

2749 Hilal Koya, Y. 
12 2790 Manikantan Nair, P. 
13 2915 Kumari Prasanna, K. G. 
14 2990 Padma , c . 
15 3275 Mabel Bai, M. 
16 3287 Prameela Devi, K. R. 
17 3291 Padmajakuriari, S. 
18 3433 Sreekumari Arama, T. 
19 3453 Sathisachandran Nair, K. V. 
20 3495 Suresh , c . 
21 3638 

Sudha , 3 . 
22 3843 Bimal Prasad , D. 
23 3897 Jayakumah BS. 
24 3940 Krishnachandran , B. 
25 4053 Remakanthan, N. 
26 4059 Rajsekhar, M. 
27 4525 Rahila , M. A. 
28 4549 Sathiadasan , D. ! 
29 

4826 Anu Mathew 
30 4886 Harihara Iyer , S. 
31 4903 Jeevadas, š . 
/32 4950 Mohanakumar, J. 
33 4967 Mary, P. V. 
34 5129 Subramoniaa Potty, V. 


5380 


92 


16516 


Sl. No. Reg. No. 

Name 
100 12522 John Mathai 
101 12562 Stephen Thomas 
102 12599 Venugopal, P. S. 
103 12818 Chandy, T. C. 
104 12848 

Jaick Joseph 
105 14018 Govinda Menon , M. K. 
106 14058 Padmanabhan Nair, C. 
107 14140 Vamadevan , E. G. 
108 14678 Radhakrishnan , K. A. 
109 14711 Baby Girija 
110 14748 Jose, T. P. 
111 14896 Vasudevan Nair, T. N. 
112 14984 Sreedevi, K. S. 
113 15037 Varghese , M. M. 
114 16064 Ramesh Babu , V. 
115 16099 Yesoda Devi, K. P. 
116 16501 Abraham , T. P. 
117 

Antony Thomas, K. S. 
118 16520 Babu Jose 
119 16546 Joseph , V. A. 
120 16649 Premji Easaw Jacob 
121 16700 Yousuf, A. K. 
122 16731 Murali, C. R. 
123 16751 Rugmini, N. M. 
124 16798 Vijayam , c . 
125 16900 Usha, A. P. 
126 17044 Madusoodanan , K. 
127 17170 Meera Bai Thampuratty, E. 
128 17171 Mohanan , A.S. 
129 17242 Joseph , V. M. 
130 17327 Somasundaran Pillai, V. K. 
131 17367 Abu , P. A. 
132 

Subhadra, M. G. 
133 17483 Syed Mohamed, C. I. 
134 17491 Thangamani, V. V. 
135 17501 Abdul Salam , M. M. 
136 17555 Hari, S. 
137 17711 Girija R. Thampi 
138 17793 

Sreenivasa Sharma, K. P. 
139 

Supran , T. N. 
140 17900 Vimala , K. B. 
141 18104 Aisha, V. N. 
142 18247 Venugopalan , N. 
143 19203 Markose, K. c . 
144 

Mohandas, T. K. 
145 

19237 Rema, M. P. 
146 19271 Santhakumari, B. 
147 19360 Nabeesa, K. M. 
148 19813 Akbar, P. K. 
149 19818 Aliyar , P. M. 
150 19843 Balan, K. K. 
151 19896 Gopalakrisnnan, C. 
152 20236 Ramanathan , M. G. 
153 20269 Sasidharan , P. 
154 

Surendran , P. K. 
155 20299 Shahul Hameed , V. A .. 
156 20442 Narayanan , c . K. 
157 20833 Indira , M. G. 
158 20859 Mohandas, K. A. 
159 20864 Paul, K. J. 
160 

20988 Velayudhan , N. M. 
161 21006 Balakrishnan , M. 
162 21056 Sankunny, M. M. 
163 21057 Sukumaran , T. S. 
164 21536 Chandralekha, M. 
165 

Prabhakumaran , K. 
166 21812 

Abdul Sala :n , C. Mi 


P. W. D. Test - I Paper- (Contd.) 
SL No. Reg . No. Name 

35 5351 Gopalakrishnan , S. 
36 5388 Lingon , N. V 
37 

5487 Thyagarajan , V. 
38 5822 George, P. v . 
39 5900 

Sasisekharan Nair , S. 
40 5906 Aanadaswaroop, S. 
41 6143 Thankamani Amma, L. 
42 6352 Biju Rahim , P. A. 
43 6495 Jacob , P. K. 
44 6711 Lalitha, L. 
45 7166 Rajamma Abraham 
46 7170 Sadanandan Pillai, D. 
47 7175 N. Saseendran 
48 7268 Shahul Hameed Kunju . A. 
49 7288 Sivadasan , S. 
50 7367 Ajayakumar, R. 
51 

7374 Abraham , C. T. 
52 

7381 Balachandran , K. 
53 7400 Francis, P. A 
54 7502 Atchyuthan , R. 
55 7695 Sobhanakumari, B. T. 
56 

7719 Sobhana, C. A 
57 7783 Valsamma, K. 
58 7797 Valasalakumari, S. 
59 7950 Ramadevi, S. 
60 7953 Rajendran Nair, M. G. 
61 7954 Remadevi Amma, K. 
62 7976 Sundaresan , G. 
63 7984 Sarangapani, K. 
64 8045 Babukuttan Pillai, P. 
65 8051 Babu , J. 
66 8054 Balan , R. 
67 8097 Gilbert Nalsurendra 
68 8224 Narayanan , R. 
69 9520 Fasaludeen, A. 
70 9525 

Gopalakrishnan Nair , A. N. 
71 9529 George Thomas 
72 9550 Krishnan Unnithan , N. 
73 9558 Madhusoodanan , G. 
74 9586 Sivanandan , P. 
75 9600 Valsamma, S. G. 
76 9601 

Abraham , M. V. 
77 9664 Rema, K. V. 
78 9681 Sreekumar, N. 
79 9738 Kumari , L. 
80 

9754 Prabhakara Kurup, P 
81 9795 Thomas Cherian 
82 

9823 John , K. P. 
83 9862 Sukumara Kurup , C K. 
84 9962 Ramachandran , K.N. 
85 10141 Kesavan , V. K. 
86 

10192 Venugopalan Potty, B. 
87 10683 

Rajan Pillai, A. 
88 10847 Mohana Babu, T. S. 
89 

11005 Antony, M. 6 . 
90 11170 Sebastian , K. J. 
91 12028 Chacko , P. K. 
92 12128 Mohanachandran , V. 
93 12148 

Ponnamma, P. A. 
94 12161 

Rajan , P. C. 
95 

12288 Joseph , N. J. 
96 

12334 Narayana fyer, H. 
97 

12403 Shaik Ismail , A. 
98 

12417 Sivan , K. 
99 12496 Vasanthakumar , P. 


17452 


17797 


19205 


20292 


21653 


93 


22829 


P. W. D. Test- I Paper- (Contd .) 
SZ. No. Reg . No. 

Name 
167 21843 Girija , N. 
168 . 21857 Jayachandran , K. 
169 21911 

Prahladan, K K. 
170 21918 Ravindran , N. 
171 22793 Sivankutty, P. 
172 

Muraleedharan Pillai, P. K. 
173 22863 Sebastian Joseph 
174 23012 

Baby, 0 . 
175 23017 Chandra Bose, P. 
176 23023 Govindan , P. P. 
177 23099 Prabhakaran , B. C. 
178 23186 Vasu, K. 
179 23187 Veera Raghavan , S. R. 
180 23237 

Jayasurian , 
181 24122 Mohandas, M.V. 
182 24132 Prabhakaran , P. V. 
183 24706 Abdul Karim , c . 
184 24871 Mohan Josiah 
185 24984 Sreenivasan Kartha, K. V. 
186 26515 Abdul Khadar, T. 
187 26557 Gogula Rajan , T. K. 
188 26613 Madhavan , P. 
189 26615 Muralidharan , M. 
190 26625 Mohan , M. R. K. 
191 26644 Purushothaman , E. M. 
192 26662 Ramakrishnan Nair , M. N. 
193 26786 Nafeesa , P. 
194 27101 Haridas, K. P. 
195 27230 

Raghunathan , K. 
196 27582 Vimala , T. T. 
197 27651 

Dharmarajan , E. 
198 27791 Vinodini, V. P. 
199 28038 Balan, P. 
200 28154 Rajan , U. P. 
201 28360 Vijayan , o . 
202 29161 Nanu, P. 
203 30010 Balakrishnan , P. V. 
204 30065 

Pramod, C. M. 
205 31211 Balachandran , P. 
206 31215 Baby George 
207 31220 

Chathankutty , M. 
208 32106 Krishnan , P. A. K. 
209 32168 Prasannakumar, K. 
210 32195 Rajan, T. G. 
211 32801 Chandran , M. N. 
212 32892 Remani, T. R. 
213 32932 Sreedharan , P. A. 
214 33536 Kumaran , r. 
215 33558 Mohammed , K. 
216 33688 Sarojini, P. 

(64) P. W. D. TEST - II PAPER 
[(1) Departmental Test for the Ministerial 

Staff of K. S. E. B. - II PAPER 
(2 ) Departmental Test for the Executive Staff 
of K.S.E. B. - II Paper. ] 
Kerala Public Works Account Code 

(With books) 

(Held on 15-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 

1 2007 Annamma, P. C. 

2 2012 Ayyappan Chettiar 
G. 1347/MC 


81: No. Reg. No. Name 
3 2015 

Abraham Varkey 
4 2033 Damodaran Nair , K. N. 
5 2034 

Ebanezer Samji , E. R. 
6 2071 , Krishnankutty, G. 
7 2088 

Mohamed , K. 
2120 Chandrika, K. C. 
9 2182 Mohan Paul, P. 
10 2367 Sasidharan Nair , G. 
11 2377 Sugunakumar, B. 
12 2397 Sankaran Potti, E. 
13 2602 Abdul Rasheed , M. 
14 " 2790 Manikantan Nair, P. 
15 2907 Kamalamma, C. 
16 2930 Madhavan Namboothiry , N. 
17 2948 Mohanakumar, K. G. 
18 3233 Jayakumar, M. 
19 3291 Padmajakumari, S. 
20 3327 

Sasidharan Nair, P. 
21 3334 

Stephenson , D. 
22 3411 Samraj, N. 
23 3453 Sathisachandran Nair, K. V. 
24 3582 Vijayakumari, K. 
25 3638 Sudha , S. 
26 3698 Sumathy, P. K. 
27 3802 Asitha Bai, S. 
28 3860 Devarajan , R. 
29 3918 Krishnankutty , K. 
30 3930 

Kurian George 
31 3940 Krishnachandran , B. 
32 4027 Prabhakaran Nair, V. 
33 4053 Remakaathan , N. 
34 4059 Raj Sekhar, M. 
35 4071 Rajasekharan Nair, N. 
36 4073 Rajagopalan Nair, P. 
37 4092 Sasikumar, B. 
38 

4151 Santhoshkumar, C. 
39 4159 Santhamma, B. 
40 4160 Sreekumar, K. 
41 4174 Thanumalayan, C. 
42 4180 Thampi, N. v . 
43 4190 Velappan Nair, G. 
44 4192 Vijayakumari, K. S. 
45 4317 Anna Philip . 
46 4358 

Mohan , K. 
47 4360 Madhavikutty Amma, B. 
48 4372 

Navakumar, S. R. J. 
49 4401 Rafeek, M. 
50 4404 Raju , R. 
51 

4415 Sasankan , J. 
52 4432 Sainullabdeen , M. 
53 4438 Saseendradas, s . 
54 4845 Clement, S. K. 
55 4849 

Chandramathy, D. 
56 4937 

Lalithambika, v . 
57 4950 Mohanakumar, J. 
58 4967 

Mary , P. V. 
59 4998 Ponnamma, K. K. 
60 5023 Prakasan, B. 
61 5037 Rajappan Nair , C. 
62 5090 Sarojini Devi, K : K. 
63 5200 Udaya J. Nair . 
64 5339 Girijakumari, A. 
65 5340 Geethakumari, A. 
66 5388 Lingon , N. v . 
67 

5404 Moly Abraham 
68 5415 Markose, A. 


9 


. 


94 


Sl. No. Reg . No. 


Name 


134 


6352 


12092 
12128 
12310 
12403 
12851 
14026 
14108 
14125 
14673 
14685 
14984 
16501 
16560 
16591 
16622 
16651 
16710 
16716 
16751 
16814 
17034 
17173 
17226 


135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 


P.W.D. Test - II Paper (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. Name 
69 5422 Nataraja Pillai, K. 
70 5480 Sasidharan, V. 
71 5582 Vasanthakumari Amma, S. 
72 5833 John , V. M. 
73 5842 

Kurien George 
74 5906 Anandaswaroop , S. 
75 6143 Thankamani Amma, L. 
76 6161 Vanajam , G. 
77 

6302 Anandavally, 0 . 
78 

6333 Ambikadevi, A. 
79 

Byju Rahim , P. A. 
SO 6371 

Bhagyalatha , K. 
81 6495 Jacob , P. K. 
82 6498 James, P. I. 
S3 6623 Muraleedharan, K. 
84 6650 Natarajan , S. 
85 6654 Nelson , K. 
S6 6711 Lalitha, L. 
S7 7038 Dilipkumar , R. 
88 7049 Gracy Alex 
89 7100 Muraleedharan , P. 
90 

7144 Ramachandran Nair , N. 
91 7208 

Ravimohanan , K. 
92 7279 Subhash , v . 
93 7288 Sivadasan , s . 
94 7306 Sathyaseelan , R. 
95 7331 Vinoth K. George 
96 7339 Varadarajan , V. M. 
97 7367 Ajayakumar, R. 
98 7412 

Gertrude Gomez, T. V. 
99 7423 Jacob Chacko 
100 7435 Kunju Pillai, D. 
101 7459 Mohammed Sherif, M. 
102 7463 Mohanlal, V. S. 
103 7563 Sasidharan Pillai, P. 
104 7593 Vijayakumaran , G. 
105 7603 

Appukuttan, P. 
106 7609 Bhuvanachandran , N. 
107 7637 Jose Varghese 
108 7695 Sobhanakumari, B. T. 
109 7709 

Satheesh Chandra Raj, K. V. 
110 7719 Sobhana , 
111 7789 Valsala Devi, M. 
112 7953 Rajendran Nair, M. G.. 
113 7985 Somson Lawrence 
114 8026 Abraham , V. T. 
115 8043 Blaizie, G. 
116 9529 

George Thomas 
117 9558 Madhusoodanan , G. 
118 9673 Rajagopal, P. S. 
119 9681 Sreekumar, N. 
120 9738 Kumari, L. 
121 9754 

Prabhakara Kurup, P. 
122 9795 Thomas Cherian 
123 9825 John K. Sam 
124 9897 Vijayan, P. 
125 9932 Krishnankutty Nair, A. V. 
126 9962 Ramachandran , K. N. 
127 9980 Sasidharan Nair , K. 
128 10095 Syndhya Antony 

10126 George Joseph 
130 10151 Narayana Kurup, M. G. 
131 10200 Varghese , M. G. 
132 10748 Sreedhara Raj, M. 
133 11005 Antony, M. O. 


17624 


Karim Rawther, E. M. 
Mohanachandran , V. 
Mathew , K. M. 
Shaik Ismail , A. 
Joseph , P. D. 
Indiravathi, G. 
George, T. A. 
Saramma Eapen , N. 
Prasanna, M. N. 
Rachel, P. K. 
Sree Devi, K. S. 
Abraham , T. P. 
Leela , P. G. 
Rajagopal, A. N. 
Benoy Ramakrishnan 
Ramachandran Nair, K. 
Joy, P. K. 
Kurian George 
Rugmini, N. M. 
Basant Kumar, K. 
Kamala Devi Pillai, S. 
Mary Bernerdit, K. J. 
Jayaprakash , D. 
Ramesan , P. K. 
Girija R. Thampi 
Paul P. C. 
Aisha , V. N. 
Annie Mathew 
Varkey , K. K. 
Venugopalan , N. 
Prabhakaran, K. 
Ravindran Nair , P. N. 
Mohandas, T. K. 
Rema, M. P. 
Santhakumari, B. 
P. R. Luis 
Chandrika, P. G. 
Indira Devi, C. 
Poulose, C. J. 
Sasidharan , P. 
Surendranathan , P. 
Sudhakaran , K. B. 
Ambujakshi, S. 
Hymavathy, K. S. 
Sanalkumar , V. 
Vijayan, P. S. 
Venkateswaran , T. R. 
Abdulsalam , C. M. 
Girija , N. 
Hussain , P. M. 
Sukumaran , S. 
Subramanian , N. 
Suseela Bai, A. N. 
Kesavan Namboodiri, K. I 
Rajeev , P. C. 
Sureshkumar , K. D. 
Abdul Kalam , P. M. 
Sylendrakumaran, N. 
Sebastian Joseph 
Baby , T. O. 
Padmanabhan , M. 
Purushothaman , C. K. 
Mohammed , K. P. 
Mohamed , C. A. 
Mohan Josiah 
Sreenivasan Kartha , K. V. 


172 


17711 
17771 
18104 
18107 
18240 
18247 
19044 
19051 
19205 
19237 
19271 
19345 
19855 
19943 
20089 
20269 
20308 
20314 
20804 
20919 
20957 
20998 
21798 
21812 
21843 
21851 
21965 
21969 
21978 
22552 
22617 
22644 
22707 
22794 
22863 
23012 
23096 
24619 
24853 
24855 
24871 
24984 


173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 


129 


95 


P. W. D. Test - II Paper (Concld .) 
Sl. No. Reg . No. Name 
200 25706 Thomas, M. T. 
201 26786 Nafeesa , P. 
202 27034 Asok Kumar, P. V. 
203 27051 Balagovindan , s . H. 
204 27104 

Hameed, A. 
205 27182 Malathi, M. 
206 27698 Muraleedharan, N. 
207 28083 Kunhikannan, E. M. 
208 29148 Padmanabhan , T. 
209 30517. Baby Mathew 
210 31091 Kurian, P. T. 
211 31112 Mahmood, T. 
212 31346 Prakashan , V. M. 
213 31391 Viswanathan Nair, V. 
214 31392 Vilasini Mantody 
215 32021 Balakrishnan , T. K. 
216 32106 

Krishnan, P. A. K. 
217 32205 Krishnan , P. P. 
218 32221 

Raghavan , T. 
219 32265 Sivasankaran , M. 
220 32708 Padmakshi, P. V. 
221 33693 Vimala , K. T. 


(65 ) P. W. D. MANUAL TEST 


The Kerala P. W. D.Manual and additional 
amendments to it from time to time 

(With Books) 


Sl. No. Reg. No. Name 

34 16751 Rugmini, N. M. 
35 16798 Vijayam , c . 
36 17082 Suhara Beevi, A. A. 
37 17428 Raju Mani 
38 17474 Sadanandan , P. K. 
39 17491 Thangamani, V. V. 
40 17523 Babu, K. S. 
41 17555 

Hari, S. 
42 17624 Ramesan , P. K. 
43 17696 Baby, T. A. 
44 17788 Suma Kumari, c . 
45 17838 Mathew , E. C. 
46 17899 Vijayan, P. 
47 18161 Marakkar, K. K. 
48 18205 Saranjani Kunjamma 
49 19041 Mohanan , K. R. 
50 19091 Velayudhan Nair, G. 
51 19205 Mohan Das, T. K. 
52 19237 Rema, M. 
53 19271 

Santhakumari, B. 
54 19843 Balan , K. K. 
55 19934 Gangadharan , T. K 
56 20236 Ramanathan, M. C. 
57 20269 Sasidharan, P. 
58 20292 Surendran , P. K. 
59 20874 Ramakrishnan, V. R. 
60 21034 Meera , K. K. 
61 21051 Sasidharan , P. V. 
62 21057 Sukumaran , T. S. 
63 21075 Ramachandran , V. N. 
64 21861 John , K. K. 
65 22505 Amina , P. M. 
66 22748 Mathew , P. C. 
67 22777 

Sunny Joseph 
68 22801 Abdul Kalam Azad , K. B. 
69 23355 Suresh , G. 
70 24871 Mohan Josiah 
71 24984 Sreenivasan Kartha, K. V. 
72 25651 Radhakrishnan , P. M. 
73 26557 Gokula Rajan , T. K. 
74 26601 Leela , P. M. 
75 26662 Ramakrishnan Nair , M. N. 
76 26857 Sudhakaran, c . 
77 

Dharmarajan, E. 
78 29023 Bhaskarail, P. 
79 29212 Babu Uralungal. 
80 29277 Sreedharan , P. P. 
81 30025 Jayaram , P. 
82 31347 

Padmanabhan . K. 
83 32014 Arumuglion. V. P. 
84 32070 Jayarajan, K. M. 
85 32106 Krishnan , P. A. K. 
86 32203 Bhaskaran , T. T. V. 
87 32800 

Chanchala , C. P. 
88 32856 Lohidakshan , N. 
89 32932 Sreedharan, P. A. 


(Held on 21-7-1983 ) 


2217 


1 


27651 


7239 


Sl. No. Reg. No. Name 

1 2033 Damodaran Nair , K. N. 
2 2182 Mohan Paul, P. 
3 

Parameswaran Nair, K. 
4 4059 

Rajsekhar , M. 
5 4826 Anu Mathew 
6 4967 Mary, P. V. 
7 5404 Moly Abraham 
8 5803 Alimohammed , K. A. 
9 5834 John Joseph 
10 6143 Thankamani Amma, L. 

11 6352 Byju Rahim , P. A. 
V12 6516 Kuriakku , C. J. 
13 6623 Muraleedharan , K. 
14 6650 Natarajan , s. 
15 

Sreeraman Nair, S. 
16 7279 Subhash , V. 
17 7374 Abraham , C. T. 
18 8016 Anil K. Prakash 
19 8312 Saramma Thomas 
20 9586 Sivanandan , P. 
21 9664 Rema, K. V. 
22 9814 Daicy Varghese 
23 

9825 John K. Sam 
24 11087 

Sudhakaran Nadar , P. 
25 12562 Stephen Thomas 
26 12808 Anny G. Mol 
27 12848 Jaick Joseph 
28 14703 Abdul Razack , C. P. 
29 14792 Santhamma, A. K. 
30 16058 Rajendran Nair, B. 
31 16607 Ajithakumary, K. S. 
32 16624 Chinnammal Cherian 
83 16700 Yousuf, A. K. 


(66 ) PANCHAYAT TEST - I PAPER 


Panchayat Act and Rules 

(With Books) 

( Held on 1-7-1983) 
Sl. No. Reg . No. Name 

2646 Sanal Kumar, L. 
2747 Girija Devi, D. 


1 
2 


96 


Panchayat Test - I Paper (Concld .) 
Sl. No. Reg. No. Name 

3 3570 Vijayakumar , S. 
4 5022 

Padmavathy, D. 
5 5867 

Ravikuinaran Nair, S. R. 
6 6045 

Suraj, N. 
7 7069 Jayadas , L. 
8 7257 Abdul Kalam , A. 
9 7375 Abdul Salam , E. 
10 7710 Somarajan Achari, P. S. 
11 7889 

Madhusoodanan Nair, R. 
12 7942 

Prasanna Kumary , J. 
13 7964 Ramachandran, P. 
14 7987 

Sivanappan , V. 
15 8058 Chandrasekharan Pillai, M. 
16 10008 Baiju Rajan , P. J. 
17 10184 Thulasi Amma, P. 
18 11097 Sarojini Bai, N. 
19 11156 Ravindranathan Pillai, T. G. 
20 11183 Unnikrishna Pillai, D. 
21 13011 Medini Bhai, M. D. 
22 14029 Johny, A. M. 
23 14045 Mathew Joseph 
24 14138 Varghese, K.P. 
25 14866 Thankappan , V. V. 
26 16098 Vijayakumaran Nair 
27 16614 Aravindakshan , K. P. 
28 16819 Ebrahim Kutty , K. K. 
29 16997 Vijayalakshmi, K. N. 
30 17249 Khadeeja , T. H. 
31 17471 Sarojini, P. K. 
32 17519 Ashraf Ali, P. H. 
33 18108 Babu, E. V. 
34 

20245 Radhakrishnan , M. S. 
35 20490 Velukutty , K. K. 
36 21032 Mohammed, A. A. 
37 21694 Ramachandran , K. K. 
38 22579 Mohamed Thameen 
39 22610 Paramasivan , P. 
40 23100 Purushothaman , V. 
41 24765 Devassia , A. T. 
42 24837 Latha, P. 
43 25590 Leela , A. 
44 26816 Sugathan , T. 
45 28223 Cherian James 
46 30017 Edward, L. 
47 30506 Ambujakshi Madavath 
48 32116 

Lakshmanan , K. V. 
49 

33538 Kumaran , K. 
50 33739 Umesh Shetty , S. 

(67) PANCHAYAT TEST- IL PAPER 


Sl. No. Reg . No. 

Name 
6 3059 Serajudeen , S. 
7 3452 K. Sivadasan 
8 3570 Vijayakumar, S. 
9 3639 Santhamma, c . 
10 3915 Jacob Johnson 
11 3929 Kamalakshy, s. 
12 4094 Shahul Hameed , P. 
13 5327 Chandrasekharan Nair , G. 
14 5519 Sobha , S. 
15 5867 Ravikumaran Nair , S. R. 
16 6045 

Suraj, N. 
17 6367 Bahuraj, M. 
18 6441 Gopalakrishna Pillai, K. 
19 6459 Harikumar , R. B. 
20 6559 Lalithambika, A. 
21 6567 Lilly Bai, L. 
22 6574 Lalithamma, c . 
23 

7029 Chandrasekharan Pillai. K. 
24 7079 Kochacko, G. 
25 7213 Retnamma, R. 
26 7247 Saraswathy Amma, R. 
27 7257 Abdul Kalam , A. 
28 7291 Sundaran , P. 
29 7299 Sathyadinesan , G. 
30 

7317 Thankamony , s . 
31 

7375 Abdul Salam , E. 
32 7442 Koshy, G. 
33 

7526 Kesavan Unnithan , V. 
34 7549 Radhakrishnan , G. 
35 7634 Ibrahim Kutty, M. 
36 7644 Leela Bai, M. 
37 7703 Sahadevan , K. 
38 7740 Subhashini, K. 
39 7790 Vijayan Pillai, M. R. 
40 7816 Asanarukunju , M. 
41 7889 Madhusoodanan Nair , R. 
42 7964 Ramachandran , P. 
43 7987 Sivanappan, V. 
44 8035 Balakrishna Pillai, G. 
45 8058 Chandrasekharan Pillai, M. 
46 

8081 Fathima Beevi, U. 
47 

8094 Ganesan Nair , S. 
48 8111 Haridas, S. 
49 8286 

R. Rajasekharan Pillai 
50 8394 Sivasankara Pillai, R. 
51 

8401 Sreedevi, C. S. 
52 8402 Sukkirba Beevi, V. 
53 8438 

Vanajakshi, G. 
54 9523 Gopinathan Pillai, P. B. 
55 9679 Raj utty , T. A. 
56 9762 Ramachandran Nair, K. 
57 9794 Thrivikaramakurup, M. 
58 10008 Baiju Rajan , P. J. 
59 10021 Grace , K. S. 
60 10079 Sankara Pillai, N. 
61 10154 

Pushpangadan , K. 
62 10545 Jamaludeen , M. K. 
63 10567 Lakshmykutty , K. 
64 10577 Mohammed Yoonus, M. 
65 

10740 Sasi, D. 
66 10902 Abdul Khader Kunju , K. P. 
67 11067 Sayed Muhammed , M. K. 
68 11128 Kunjulakshmi, K. 
69 11156 Ravindranathan Pillai, T. G. 
70 11165 Sasidharan , A.G. 
71 11179 Thankappan , G. 
72 11226 Ramachandran , C. S. 


Other Acts & Rules , Public Health Act, Cinema 
(Regulation ) Act, Local Authorities Entertain 
ment Tax Act, Places of Public Resorts Acts etc., 
and Rules thereon which have a bearing on the 

administration of Panchayat 

(With Books) 
(Held on 7-7-1983) 


SZ. No. Reg . No. 

1 2646 
2 2747 
3 2800 
4 2805 
5 2846 


Name 
Sanal Kumar. L. 
Girija Devi, D. 
Muthunayakom , M. 
R. Mohanakumar 
Rajalakshmi, M. B. 


- 


97 


-- 


Panchayat Test - II Paper (Concld .) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
73 12009 Aleyamma K. Thomas 
74 12101 Krishnan , K. K. 
75 12277 Janardanan , A. K. 
76 

12393 Soman , P. K. 
77 12553 Rajamma, M. R. 
78 12620 Chacko, T. V. 
79 12820 Chandrasekharan , G. 
80 13011 

Medini Bhai, M. D. 
81 14029 Johney , A. M. 
82 14045 Mathew Joseph 
83 14138 Varughese, K.P. 
84 14608 Annapoorni, M. S. 
85 14630 Joseph , K. S. 
86 

14768 P. M. Mathew 
87 14793 Sathiadas, N 
88 14839 Santhakumari Amma, K. G. 
89 14866 Thankappan , V. V. 
90 15002 Ammini, K. P. 
91 16002 Abdul Rahim , M. N. 
92 16014 Dasan, G. 
93 16017 Da: A. V. 
94 16053 Pathukunju , P. K. 
95 16098 Vijayakumaran Nair 
96 16530 Elizabeth , A. B. 
97 16548 Joshy , E. G. 
98 16614 Aravindakshan , K. P. 
99 16647 Prathapan , K. G. 
100 16674 Sujatha, T. K. 
101 16753 Raveendranathan Nair , G. 
102 16819 Ebrahimkutty , K. K. 
103 16966 Omana, P. D. 
104 17248 Jayachandran , K. L. 
105 17261 Lakshmanan , N. K. 
106 17271 Mathew Kuriakose 
107 17343 Vijayamani, M. R. 
108 17471 Sarojini, P. K. 
109 17481 Somasundaran , I. K. 
110 17519 Ashraf Ali, P. H. 
111 17742 Mohanan , C. K. 
112 17862 

Savarnakumar , P. 
113 18148 Kaladharan , T. R. 
114 19020 Gopinathan , A. K. 
115 19216 Philomina, P. K. 
116 19328 Indira, K. 
117 20233 Ramakrishnan , V. 
118 20245 Radhakrishnan , M. S. 
119 20274 Sukumaran , T. V. 
120 

20319 Sukumaran , P. A. 
121 20377 Unnikrishnan , E. K. 
122 20444 Omana, V. N. 
123 20597 

Valsala , E. K. 
124 20893 Sethumadhavan, A. 
125 21032 Mohammed, A. A. 
126 21694 Ramachandran , K. K. 
127 21777 Udayaprakash , P. M. 
128 21838 Chandran , C. V. 
129 21907 

Philip, S. 
130 21955 Shanmughan , K. 
131 21999 

Unni, P. 
132 22603 Padmini, V. 
133 22610 Paramasivan, P. 
134 22796 Sivaraman , P. H. 
135 23092 Madhavan , c . 
136 23100 Purushothaman , V. 
137 23130 Saraswathy, K. 
138 23340 Zubair , P. C. 
139 24068 

Narayanan Pillai, P. 
G. 1347|MC. 


Sl.No. Reg . No. Name 
140 24088 

Sukumaran , P. 
141 24102 Arumughan, T. A. 
142 24140 Sankaran , K. P. 
143 24791 

Hamza, 
144 24922 Ramachandran , A. K. 
145 25590 Leela , A. 
146 25688 Sarojini, C. 
147 25741 Visalakshi, E. K. 
148 25749 

Velayudhan, K. 
149 26508 Abdulla , E. 
150 26546 Chandramohanan, P. 
151 26572 Ithalukutty , M. 
152 26576 Joseph Lester , K. 
153 26577 

Jayakumar, G. 
154 26609 Mohammed, c . 
155 26619 Mary , T. K. 
156 26671 Raveendran, T. 
157 26728 Govindan , K. P. 
158 27129 Kader , K. 
159 27235 Rajan , K. 
160 27611 Asokan, K. 
161 28148 Rajan, A. K. 
162 28215 Balakrisinan, M. 
163 28256 Kamalara , M. 
164 28270 Mammed koya, P. 
165 28295 Raghavan Unni, C. 
166 28299 

Ramachandran , P. K. 
167 30018 Gopalan , T. V. 
168 30506 Ambujakshi Madavath 
169 30523 Damodaran , K. K. 
170 31006 Abrahain , K. 
171 31274 Radha, E. M. 
172 32074 Jamaluddin Kunju , S. 
173 32116 Lakshmanan , K. V. 
174 32712 Raveendran , V. V. 
175 33538 Kumaran , K. 
176 33739 Umesh Shetty, s . 
177 33748 Nagaveni, P. 


(68 ) PANCHAYAT TEST - III PAPER 


Accounts and Audits is laid down in the 
Panchayat Rules, 1951 etc., and Public Works 

in Panchayat Areas 

(With Books ) 

(Held on 3-7-1983 ) 
Sl. No. Reg . No. Name 

1 2646 Sanal Kumar, L. 
2 2747 Girija Devi, D. 

3570 Vijayakumar, s. 

3929 Kamalakshy , s. 
5 4094 Shahul Ilameed , P. 
6 *5327 Chandrasekharan Nair , G. 
7 5867 Ravikumaran Nair , S. R. 
8 6045 Suraj, N. 
9 6367 Baburaj, M. 
10 6567 Lilly Bai, L. 
11 7118 Nafisa Beevi, A. 
12 7124 Omanakutty , R. 
13 7130 Prabhakaran Pillai, S. 
14 7289 

Sudhakaran , N. 
15 7299 Sathyadinesan , G. 
16 7317 Thankamony, S. 
17 7375 

Abdul Salam , E. 
18 7526 Kesavan Unnithan, V. 


98 


7801 


Latha, 


Sl. No. Reg . No. Name 

84 24088 Sukumaran , P. 
85 24140 Sankaran , K. P. 
86 24763 

Chandrasekharan , E. 
87 24791 Hamza , I. 
88 24837 
89 25749 Velayudhan , K. 
90 26546 Chandramohanan , P. 
91 26816 Sugathan , T. 
92 

Malathy, P. 
93 27263 Seeliya, E. J. 
94 28215 Balakrishnan , M. 
95 30090 Sunny Mathew 
96 31006 Abrahain , K. J. 
97 32074 Jamaluddin Kunju , S. 
98 32712 Raveendran , V. V. 
99 33748 

Nagaveni, P. 


27149 


(69) PANCHAYAT TEST - IV PAPER 
General Paper on Legal Procedure, Agricultura 
and other subjects like Five Year Plan 

(With Books) 


(Held on 14-7-1983 ) 


Panchayat Test - III Paper (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. Name 

19 7549 Radhakrishnan , G. 
20 7740 Subhashini, K. 
21 7790 Vijayan Pillai, M.R. 
22 

Yusuf Kunju , A. 
23 

7860 Jayaprakash , T 
24 7889 Madhusoodanan Nair , R. 
25 7909 Bhaskaran Pillai, K. 
26 7964 Ramachandran , P. 
27 8094 Ganesan Nair , S. 
28 8150 Kunjamma, L. 
29 8402 Sukkirba Beevi, V. 
30 9574 Sasidharan Nair , J. 
31 

9595 Thomas, T. M. 
32 9794 Thrivikramakurup, M. 
33 10008 Baiju Rajan , P. J. 
34 10105 

Antony , O. 
35 10204 Leelamma, K. 
36 11095 Sasi, A. N. 
37 11100 Thresiamma, P. P. 
38 11156 Ravindranathan Pillai, T. 
39 11165 Sasidharan , A. G. 
40 12202 Ameer Hamsa 
41 12398 Sukumaran Nair , V. K. 
42 12419 Sasidharan , K. K 
43 12712 P. Bhaskara Panicker 
44 13011 

Medini Bhai, M. D. 
45 14029 

Johney, A. M. 
46 14045 Mathew Joseph 
47 14067 Raghavan, K. G. 
48 14138 Varghese, K.P. 
49 14608 Annapoorni, M. S. 
50 14793 Sathiadas, N. 
51 14866 Thankappan , V. V. 
52 16098 Vijayakunaran Nair 
53 16614 Aravindakshan , K. P. 
54 16674 

Sujatha , T. K. 
55 16799 Variath , P. V. 
56 16820 Elizamma Coilo 
57 17303 Santha , C. U. 
58 17442 Santha, P. K. 
59 17465 Saidu, P.K 
60 17471 Sarojini, P. K. 
61 17519 

Ashraf Ali, P. H. 
62 18108 Babu , E. V. 
63 18148 Kaladharan , T. R. 
64 

19020 Gopinathan , A. K. 
65 19156 

Joseph Pereira 
66 19216 Philomina, P. K. 
67 

19231 Ruby, J. 
68 19255 Subrahmanian, A. V. 
69 19374 Rosy , V. P. 
70 19972 Joy, E. B. 
71 20207 Philomina, P. O. 
72 20245 Radhakrishnan , M. S. 
73 20259 

Saleem , P. B. 
74 21032 Mohammed , A. A. 
75 

21649 Prabhakaran , V. 
76 21694 Ramachandran , K. K. 
77 22579 Mohamed Thameen 
78 22603 Padmini, V. 
79 22610 Paramasivan , P. 
80 22851 Ramakrishnan , T. K. 
81 23100 Purushothaman , V. 
82 23130 Saraswathy, K. 
83 23340 Zubair, P. C. 


6 


3570 


4623 


Sl. No. Reg. No. Name 

1 2284 Rajaretnem Nadar, P. 
2 2646 

Sanalkumar , L. 
3 2725 Chandrika, R. 

2747 Girija Devi, D. 
5 2805 Mohanakunar, R. 

2846 Rajalekshmi, M. B. 
7 

2879 Ramachandran Nair, M. 
8 2908 Kaladharan , P. 
9 

Vijayakunar, S. 
10 3994 

Narayanan, V. K. 
11 

Vasanthakumari Amma, S. 
12 4631 

Yohannan Kuriyan , C. J. 
13 5325 

Bhavani Amma, T. 
14 5327 Chandrasekharan Nair , G. 
15 5867 Ravikumaran Nair , S. R. 
16 6045 Suraj, N. 
17 6113 

Sasidharan , P. 
18 6459 Harikumar, R. B. 
19 7118 

Nafisa Beevi, A. 
20 7122 Nandini, K. 
21 7124 

Omanakutty, R. 
22 7213 Retnamma, R. 
23 7229 Ramachandran Nair, B. 
24 7234 Subhashini, V. 
25 7299 

Sathyadinesan , G. 
26 7375 Abdul Salam , E. 
27 7385 

Bhasurangi, K. 
28 7549 

Radhakrishnan, G. 
29 7632 Hari, M.K. 
30 7634 Ibrahimkutty, M. 
31 7644 Leela Bhai, M. 
32 7647 . Muraleedhara Bhattathiri,G. 
33 7722 Susamma, K. Y. 
34 7889 Madhusoodanan Nair , R. 
35 7964 Ramachandran , P. 
36 

Sivanappan , V. 
37 8035 Balakrishna Pillai, G. 
38 8058 Chandrasekharan Pillai, M. 


7987 


99 


Sl. No. Reg. No. 
104 32854 
105 32935 


Name 
Luka, N. K. 
Somanathan , C. M. 


9595 


(70) TEST ON KERALA POLICE MANUAL 

Police Manual 
(Held on 1-7-1983) 


Panchayat Test - IV Paper (Concld.) 
Sl. No. Reg . No. Name 
39 8081 Fathima Beavi, U. 
40 

Thomas, T. M. 
41 10008 Baiju Rajan , P. J. 
42 10204 Leelamna, K. 
43 10740 Sasi, D. 
44 10744 Sulaimankunju , K. K. 
45 11097 Sarojini Bai, N. 
46 11100 Thresianıma, P. P. 
47 12162 Radhakrishna Kumar, C.D. 
48 14045 

Mathew Joseph 
49 14138 Varughese, K.P. 
50 14768 Mathew , P. M. 
51 14786 Paily , E. P. 
52 14793 

Sathiadas, N. 
53 15002 Ammini, K. P. 
54 16171 Suyambu, C. 
55 16507 

Anna, C. J. 
56 16530 Elizabeth, A. B. 
57 16578 Prabhavathi, R. 
58 16614 Aravindakshan , K. P. 
59 16647 Prathapan, K. G. 
60 16672 Sreedharan Kartha, R. 
61 16753 Raveendranathan Nair , G. 
62 17465 Saidu, P. K. 
63 17471 Sarojini, P. K. 
64 17519 Ashraf Ali , P. H. 
65 17862 Suvarnakurnar, P. 
66 18141 Joshi, 9. K. 
67 18148 Kaladharan, T. R. 
68 18194 Reghuvaran , K. V. 
69 19020 Gopinathan , A. K. 
70 20233 

Ramakrishnan, V. 
71 20245 Radhakrishnan , M. S. 
72 20518 Geetha, K. C. 
73 21052 Sasidharan Pillai, P. K. 
74 21694 Ramachandran , K. K. 
75 21717 Sathia. Ehama, p . 
76 21739 Sukumaran, K. G. 
77 21777 Udayaprakash , P. M. 
78 21805 Appukuttan , K. K. 
79 21967 Sarojini, K. 
80 22610 Paramasivan , P. 
81 23201 Appukuttan , R. 
82 24723 Aravindakshan , K. 
83 24791 Hamza, I. 
84 24837 Latha , P. 
85 24941 Sasidharan , K. 
86 25746 Vellachi, s . c . 
87 25749 Velayudhan, K. 
88 26549 Dakshayani, P. 
89 28158 

Radhakrisiinan Nair, M. A. 
90 28215 Balakrishnan , M. 
91 28223 Cherian James 
92 28267 

Manukuttan , A. 
93 30504 Anandan, M. 
94 30506 AmbujakshiMadavath 
95 30522 Damodaran , K. 
96 30557 Narayanan, P. K. 
97 31120 Nanu , K. 
98 

Ravindran , K. 
99 31285 

Surendranath Babu, K. 
100 31351 Ravi, P. 
101 32035 Balakrishnan, T. M. 
102 32116 Lakshmanan , K. V. 
103 32156 Narayanan Nair, N. K. 


Sl. No. Reg. No. Name 
1 2112 Alexander, K. C. 

2287 Ravindran Pillai, K. 
3 2355 Sukumaran , T. 
4 2392 Saffi, N. 
5 2667 

Thankamani, M. K. 
6 2696 Vijayakumari, B. 
7 2702 Ayyappan , M. 
8 2851 

Radhamony, R. 
9 2857 Rachel Mathew 
10 2909 Kusumam , A. 
11 2911 Krishnakumar, B. 
12 2921 Lalithamlal, S. 
13 2961 Nirmala, K. R. 
14 3096 Viswalekshmi, R. 
15 3235 Jayakumari, G. S. 
16 3285 Prasannakumar, N. K. 
17 3349 Satheesachandran, N. 
18 3472 Sulochana Amnia , N. 
19 3515 Thulaseedharan Nair, K. 
20 3593 Victor, L. K. 
21 3595 Vijayakumaran Nair , V. 
22 3602 Sreekumaran Nair , G. 
23 3630 Shajikumar , K. 
24 3667 Sivadas, V. 
25 4332 Gopi, A. T. 
26 4466 Vasanthakuinari, K. 
27 4481 Venugopalan Achari, V. 
28 4544 Syamala Devi, K. 
29 4577 Sundar Raj, L. 
30 4601 Ambika Devi, P. 
31 5393 Lijimol, M. 
32 5563 Sheela Devi, R. S. 
33 5928 Beatrice Mascreen 
34 5957 Geetha, G. 
35 

6014 Reghunathan, K. N. 
36 6016 Reghunath , M. 
37 6131 Sukumaran Nair , S. 
38 6142 Thankappan, J. 
39 6701 Asa Devi, D. 
40 6720 Radhamma, R. 
41 8292 Radhakrishnan Nair , S. 
42 12187 Ramla Hassan 
43 12561 Salavudin , S. 
44 15009 Gopi, O. P. 
45 16732 

Mohanan , K. V. 
46 17358 Ayisha , T. A. 
47 17426 Rethnan , K. K. 
48 18242 

Vasanthakumary, P. 
49 18279 Ealy , M. K. 
50 18280 Elay, K. A. 
51 18289 Jayasree, P. K. 
52 18327 

Saramma, P. 
53 18344 Thankappan , K. K. 
54 20063 Mallika, T. S. 
55 20515 Elizabeth , K. I. 
56 20547 Narayanan, K. 
57 20920 Hemalatha, V. B. 


31166 


100 


(72 ) KERALA STATE PROBATION TEST 

PARTIIPAPER 


Devi, K. 


21602 


Indian Penal Code 

(Held on 16-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
1 6041 

Santhakumary , V. S. 
2 10642 John , K. J. 
3 10892 Viswanathan , N. 
4 26852 Sobhana , K. V. 


Test on Kerala Police Manual (Contd .) ... 
SI. No. Reg . No. 

Name 
58 20969 Unnikrishnan, K. G. 
59 20984 Viswanathan , N. S. 
60 

21544 
61 21572 Indiramma, D. 
62 

Kamalakshy, P. 
63 21677 Rajakrishnan, V. 
64 21718 

Sasikala , s . 
65 21719 Syamala, N. 
66 22673 Thankam , K. 
67 

22899 Valsala , P. 
68 25527 Bhargavi, K. 
69 25623 Orsala , P. 
70 25683 Sasidharan , E. M. 
71 26563 Giridharan , K 
72 26643 

Prema, T. 
73 26677 

Sobhana P. 
74 

27722 Pushpavally , K. 
75 

28201 Ajai Kurnar , C. K. 
76 28263 Muraleedharan, S. 
77 28315 Shanmukhan , P. K. 
78 30601 Ahammed , K. 
79 30671 Vijayan, K. P. 
80 31199 

Valsalan , K. M. 
81 32018 Balan, A. 
82 32125 

Mathai, K. V. 
83 32159 Padmajan , K. V. 
84 32240 Sivanandan , K. 
85 32261 Sreedharan , P. V. 
86 32625 Balakrishnan , K. V. 
87 32948 Unnikrishnan , C. P. 


6041 


(71) TEST ON MANUAL OF PROCEDURE 

(POLICE ) 
(Held on 20-7-1983) 


( 73 ) PROBATION TEST PART I - II PAPER 
Criminal Procedure Code, 1973 (Act 2 of 1974 ). 

Security Section etc. 

(Held on 19-7-1983) 
Sl. No. Reg . No. Name 
1 20956 

Sumathy, K. C. 
2 32931 Sharada, K. V. 

(74 ) PROBATION TEST PART II - I PAPER 
Probation of Offenders Act, 1958 (Central), the 
Kerala Probation of Offenders Rules 1960 

(Held on 20-7-1983) 
Sl. No. Reg. No. Name 
1 

Santhakumari, V. S. 
2 

10892 Viswanathan, N. 
3 20956 Sumathy, K. C. 

(75 ) PROBATION TEST PART II - II PAPER 
Principles of Probation System (Probation and 
related measures , a publication issued by the 

United Nations) 

(Held on 21-7-1983) 
Sl. No. Reg . No. 

Name 
1 3876 Ganesh Kumar, A. S. 

4211 Hajira Bai, P. 
3 6041 Santhakurnary , V. S. 
4 7956 Rajan , P. 
5 11136 Mohammed Sali, P. N. 
6 20956 Sumathy, K. C. 
(76 ) REVENUE TEST ( TRAVANCORE ) 

1 - PAPER 


00 


4601 


Sl. No. Reg. No. 

1 2112 
2 

2287 
3 2355 
4 

2667 
5 2696 
6 2909 
7 2953 

3325 
9 3593 
10 
11 5393 
12 5563 
13 5932 
14 6014 
15 7754 
16 17426 
17 18242 
18 21615 
19 22528 
20 22826 
21 26643 
22 28201 
23 28263 
24 29362 
25 30601 
26 30671 
27 32625 


Name 
Alexander , K C. 
Ravindran Pillai, K. 
Sukumaran, T. 
Thankamani, M. K. 
Vijaya Kumari, B. 
Kusumam , A. 
Mohanakumaran , V. 
Shajahan, I. 
Victor , L. K. 
Ambikadevi, P. 
Liji Mol, M. 
Sheela Devi, R. S. 
Chinnappan, C. 
Raghunathan , K. N. 
Suresh Babu , V. 
Rethnan , K. K. 
Vasantha Kumary, P. 
Mohandas, P. 
Devarajan, D. 
Krishna Das, C. 
Prema, T. 
Ajai Kumar, C.K. 
Muralidharan, S. 
Narayanan, P. K. 
Ahammad, K. 
Vijayan , K. P. 
Balakrishnan , K. V. 


Land Revenue Regulations and Proclamations 
(The Travancore Land Reveime Manual 

Volume I) 


(Held on 1-7-1983) 


(With Books ) 


SZ.No. Reg. No. Name 

1 2044 Ismail Pillai, A. P. 
2 2347 Ramabhadran Nair , G. 


31093 


101 
Revenue Test ( Travancore) I Paper (Contd .) 
Sl. No. Reg. No. 

Sl. No. Reg. No. Name 
Name 
3 

68 26647 
2385 Sudhakara . Nair , R. 

Prabhavathi, P. 

69 26659 
4 2731 Divakaran Pillai, P. 

Ravindran , v . 

70 27110 
5 2797 Murukan , M. 

Ismail, N. K. 

71 27208 
6 2926 

Padmaja, P. 
Lalitha, P. 

72 27578 
7 

Velayudhan Nair, K. 
3038 Sankara Pillai, N. 

73 28013 Achuthan, B. P. 
8 3633 Sundaresan , K. 

74 28047 

Chandrasekharan, K. 
9 3927 Krishnan Nair , V. 

75 28323 

Sreedharan, K. 
10 3932 Kumaradas, G. 

76 29261 Premakumari, A. 
11 4377 Ponnaia . , v . 

77 30544 Komalavalli, v . 
12 4622 Velayudhan , K. 

78 30582 Stephen , P. 
13 4856 Devadasan Asary, K. 

79 31070 Hentigen , T. 
14 5381 Kolappa Pillai 

80 

Kunhiraman Nambiar , K. P. 
15 5419 Nagappan Nair, K. 

81 31188 Vijayan , T. T. E. 
16 5983 Jayasankari, R. 

82 31323 Janardanan, P. K. 
17 6002 Rajappan Pillai, P. 

83 32088 Kumaran, P. K. 
18 6062 Sarada, O.N. 

84 32108 Krishnan Koyyotan 
19 6570 Lathika, S. 

85 32223 Raghunathan, P. 
20 7057 Geevarghese , T. 

86 32248 Sarada, M. P. 
21 7602 Appukuttan Pillai, G. 

87 32345 Ravindran , K. K. 
22 7607 Balakrishnan , T. J. 

88 32364 Soumini, K. 
23 9666 Radhakrishnan Nair , S. 

89 32618 Bhaskaran , M. 
24 10746 Sivaramakrishna Iyer , P. R. 

90 32653 Janaki, K. V. 
25 11060 Sanalkumar, V. 

91 32687 Mohanan , P. P. 
26 12077 Jacob, P. M. 

92 32696 Nagappan , D. 
27 12374 Sivasankaran Nair , S. 

93 32773 Velayudhan , M. P. 
28 14625 Gopalakrishna Pillai, P. S. 

94 32897 Rajagopalan , K. P. 
29 14674 Poulose, M. T. 

95 33512 Balakrishna, K. 
30 14675 Prabhakara Kaimal, B. 
31 14691 Sasidharan Pillai, P. 

(77 ) REVENUE TEST ( TRAVANCORE ) 
32 14787 Rosakutty, T. A. 

Π PAPER 
33 14909 Baby Syriac 
34 14929 George, V. J. 

Rules and Standing Orders of the Land Revenue 
35 15035 Thomas V. V. 

Department (The Travancore Land Revenue 
36 16066 Sulaikha Beevi, Y. 

Manual Vol. II ) 
37 16089 Thresiamma, V. J. 
38 16589 

(Held on 7-7-1983) 
Radha , P. 
39 17169 Mathai, P. Y. 
17289 

Name 

Sl. No. Reg . No. 
40 

Mohana Prabhu , V. 
41 17407 Philomina, K. J. 

1 2926 Lalitha, P. 
42 17663 Velayudhan Pillai, K. 

2 2957 Mohanakumar, B. 
43 18208 Sasidharan , P. R. 

3 3212 Balakrishnan , N. 
44 19053 Ravindran, A. K. 

3932 Kumaradas, G. 
45 19086 Thilakam , K. K. 

5 5346 Geetha, R. 
46 19099 Vasanthakumari, T. H. 

5977 Indira Kumari, T. 
47 19147 Girija , v . 

5983 Jayasankar, R. 
48 19220 Paul, T. P. 

8 7274 Sujatha, P. S. 
49 19343 Lilly , P. P. 

9 7725 Salim Rajan , H. 
50 19442 Mohanadas, K. K. 

10 9736 Krishnankutty Kurup , G. 
51 20244 Remani, T. D. 

11 10625 Chakrapani, E. N. 
52 20283 Satheesan , s . 

12 12019 Balakrishnan Nair, K. N. 
53 21756 Soman , s . 

13 12363 Radhakrishna Panicker, P. P. 
54 21883 Mrinalini, K. 

14 12453 

Syamala Kumari, B. 
55 22504 Annis, c . v . 

15 14625 Gopalakrishna Pillai, P. S. 
56 22655 Selvaraj, K. 

16 14787 Rosakutty , T. A. 
57 22678 Usha, P. N. 

17 16066 Sulaikha Beevi, Y. 
58 22685 Vincent, A. 

18 16070 Sasi, c . 1. 
59 22728 Haridasan , P. N. 

19 16911 Aleyamma, C. K. 
60 23170 Venu , A. R. 

20 17289 Mohana Prabhu , V. 
61 23195 Velayudhan , M. C. 

21 17663 Velayudhan Pillai, K. 
62 23297 Radha Bai, M. 

22 18180 Philomena Sherly , P. J. 
63 24064 Mohammed Azereph , P. P. 

23 18208 Sasidharan , P. R. 
64 25632 Parukutty, P. 

24 19061 Reghuthaman , K. K. 
65 25718 Usha, P. M. 

25 19064 Rajeevan, K.C. 
66 25751 Vilasini Thankachy, D. 

26 19147 Girija , V. 
67 26578 Jayalakshmi, C. 

27 19868 Chandrasekharan Nair , G. 
G. 1347|MC. 


4 
6 
7 


102 


Revenue Test (Travancore ) II Paper (Contd .) 
Sl.No. Reg . No. Name 

28 20242 Rajasekharan Nair, R. 
29 20283 Satheesan , s . 
30 20324 Sarojini Bai, P. R. 
31 20385 Varghese, B. V. 
32 20932 Mohanadasan , P. G. 
33 21756 

Soman , s . 
34 21828 Balan , P. 
35 21883 Mrinalini, K. 
36 21895 Nalini, R. 
37 21970 Sathiabhama , M. 
38 22504 Annis, C. V. 
39 22678 Usha , P. N. 
40 23147 Sulapani, K. V. 
41 23256 Mathew , K. V. 
42 23320 Shoukathali Rawther, M. M. 
43 24064 Mohammed Azereph , P. P. 
44 

24079 Raman , E. 
45 26709 Ashokan , M. 
46 27208 

Padmaja , P. 
47 30503 Arumughan, P. 
48 32108 

Krishnan Koyyotan 
49 32696 Nagappan , D. 
50 32923 Sheela , A. 
51 33512 Balakrishna, K. 


SZ. No. Reg. No. Name 

33 19064 Rajeevan, K. C. 
34 19099 Vasanthakumari, T. H. 
35 19127 Christopher , A. P. 
36 20283 Satheesan, s . 
37 20385 Varghese, B. V. 
38 

20579 Saseendran , P. B. 
39 20826 Gopinathan , v . 
40 21636 Noorudeen Kunju , E. 
41 

21756 Soman , s . 
42 21883 Mrinalini, K. 
43 21983 Syamala , M. v . 
44 22504 Annis, c . v . 
45 22678 Usha, P. N. 
46 22731 Krishna Prasad , V. 
47 22753 Ponnuchamy, K. 
48 23055 Karunakaran , P. 
49 23147 Sulapani, K. v . 
50 24057 Leelavathy, K. 
51 24064 Mohammed Azereph , P. P. 
52 24636 Raghavan , c . 
53 24828 Krishnankutty , s . 
54 25505 Asokan , T. K. 
55 25718 Usha, P. M. 
56 27044 Balakrishnan Nair , T. 
57 27110 Ismail, N. K. 
58 27562 Ummerkoya, N. 
59 27709 Narayanankutty, P. 
60 28323 Sreedharan, K. 
61 28331 Thankamma, K. K. 
62 28339 Unnikrishnan, P. 
63 29069 Gopalan Nambiar, M. 
64 29317 Balakrishnan, C. 
65 29339 Kunhikrishnan, P. K. 
66 30520 Cleetus, M. 
67 30548 Mohanadasan , P. 
68 30582 Stephen , P. 
69 30615 Govindankutty , K. K. 
70 31159 Rajmohan , P. R. 
71 31350 Radha, T. 
72 32031 Bhaskaran , T. P. 
73 32088 Kumaran, P. K. 
74 32108 Krishnan Koyyotan 
75 32223 Raghunathan , P. 
76 32247 Sadanandan, K. 
77 32280 Vimalamma, P. 
78 32364 Soumini, K 
79 32616 Balakrishnan, K. C. 
80 32687 Mohanan , P. P. 
81 32773 Velayudhan , M. P. 
82 33562 Narayana, M. 
83 33567 Peethambaran , A. K. 
84 33646 Narayani, K. V. 
85 33740 Vasanthi, K. 
86 34202 Koyakidave , T. 


(78 ) REVENUE TEST (TRAVANCORE ) 

III PAPER 
Land Revenue Accounts ( The Travancore Land 

Revenue Manual Volume IUI) 


(Held on 8-7-1983 ) 


Name 


2797 


Sl. No. Reg. No. 

Murukan , M. 
22926 Lalitha , P. 

2956 Mohanan Pillai, G. 
4 3038 Sankara Pillai, N. 
5 3212 Balakrishnan , N. 
6 3855 Damodaran Pillai, V. 
7 3927 Krishnan Nair, V. 
8 3932 Kumaradas, G. 

9 4622 Velayudhan , K. 
. 10 5202 Jacob , J. 
11 5346 Geetha , R. 
12 5984 John , T. 
13 6002 Rajappan Pillai, R. 

14 6101 Albert, V. K. 
115 6166 Vairavan Asari, S. 

16 6570 Lathika, s . 
17 7095 Mathew , T. J. 
18 7274 Sujatha , P. S. 
19 7494 Purushothaman , P. 
20 7503 Ananda Krishna Pillai, T. J. 
21 7725 Salim Rajan , H. 
22 7742 Sahadevan , D. 
23 8306 

Rajasekharan Pillai, M. K. 
24 9544 Krishnan Nair , N. 
25 9736 Krishnankutty Kurup , G. 
26 12019 Balakrishnan Nair, K. N. 
27 12511 Chandrakumari, V. P. 
28 12570 Venugopal, C. K. 
29 

Aleyamma, c . K. 
30 17289 Mohana Prabhu , V. 
31 17663 Velayudhan Pillai, K. 
32 17792 Santhakumari, V. K. 


(79) REVENUE TEST (COCHIN ) -I PAPER 
General Standing Orders (Cochin ) 

(Held on 16-7-1983) 


16911 


Sl. No. Reg . No. Name 

19080 Sudhakaran Nair, G. 
19430 Jose, E. V. 
20512 Davies, C. A. 


امرکادن 


103 


(80 ) REVENUE TEST (COCHIN )-II PAPER 

Land Revenue Manual (Cochin ) 

(Held on 19-7-1983) 


Sl. No. Reg. No. Name 
37 27593 Velayudhan , K. 
38 29217 Chathu Nambiar, K. 
39 33730 Raghavan , V. 


Sl. No. Reg. No. 


Name 


(83 ) 


VILLAGE OFFICERS TEST 

( TRAVANCORE ) 


1 


19080 


Sudhakaran Nair , G. 


Village Officer s Manual 


(Held on 15-7-1983) 


(81) REVENUE TEST (COCHIN ) -III PAPER 

Stamp Manual (Cochin ) 

(Held on 20-7-1983 ) 


Sl. No. Reg . No. 

Name 
1 19080 Sudhakaran Nair , G. 
2 19340 Karthiayani, P. S. 
3 19430 Jose, E. V. 


(82) REVENUE TEST (COCHIN ) -IV PAPER 
Village Officers Manual Test (Cochin ) Village 

Officers Manual (Cochin ) 

(Held on 21-7-1983) 


Sl. No. Reg . No. Name 
1 16617 Bavachan, V. 

19115 Augustine, P. G. 
19151 Indira , K. 

19161 Jose, N. L. 
5 19191 Majeedkutty , A. 
6 19218 Prasannakumari Vettisseri 

kavil. 
7 19430 Jose, E. V. 
8 19479 Usha , C. R. 
9 19847 Brelvy, M. N. 
10 20242 Rajasekharan Nair, R. 
11 20283 Satheesan, s . 
12 20374 Unnimadhavi, s . 
13 20820 

Elia , A. T. 
14 20828 Hussain , M. S. 
15 20843 Karthikeyan , T. V. 
16 21031 Muralidharan , A. K. 
17 21548 Gopalakrishnan Nair, K. P. 
18 21552 

Gopalakrishnan , P. 
19 579 Jessy K. Mathew . 
20 21635 

Njanachandran , P. N. 
21 21960 Swayamprabha, s. 
22 22001 Chand Mohammed, M. 
23 22618 Radhakrishnan , C. 
24 22657 Sureshkumar, M. 
25 22795 Sukumaran, V. N. 
26 22865 

Unnikrishnan , N. 
27 23029 Gopakumaran , c . 
28 23317 Santhakumari, V. P. 
29 24042 Janardhanan , M. 
30 24103 Appunni Nair , T. 
31 24511 Antony, K. J. 
32 24546 David, T. J. 
33 24565 Hariharan , V. 
34 24571 Janardhanan , C. 
35 24821 

Kalidukutty, K M. 
36 25595 Mohamood, C. K. 


Sl. No. Reg. No. Name 

1 2003 Asokan , y . 
2 2013 Asa , N. 
3 2017 Anilkumar, S. R. 
4 2029 

Cheriyan , T. C. 
5 2038 Girija , N. K. 
6 2092 Maheendrankunju , P. 
7 2097 Mohanakumar, K. 
8 2098 Money Amma, N. K. 
9 2176 Manirajan , V. 
10 

2185 Muraleedharan Nair, B. 
11 2671 Valsala , L. 
12 2675 Valsalakumari, R. 
13 2694 

Vasantha, P. 
14 2855 Radhakrishnan , C. 
15 3019 

Raghavan Nair, K. 
16 3053 Sheelakumari, S. 
17 3067 Sukumaran Nair, M. 
18 3293 Prasad, P. 
19 3389 Vijayakumar, A. 
20 3457 Shaj, S. B. 
21 3542 Varadarajan , R. 
22 3827 

Babu , V. 
23 3871 Gopinathan Achary, G. 
24 3879 Gopalakrishnan Nair, J. 
25 3901 - Hari T. John 
26. 3914 Jayaprakash , E. 
27 3923 Kumari Jaya Devi, K. 
28 4014 Padmakumar, K. R. 
29 4035 Remamani Amma, V. 
30 4052 Rosily, K. V. 
31 4057 Ramachandran Pillai, G. 
32 4163 Suresh Kumar, P. 
33 4194 Vijayamohanan Chettiar, S. 
34 4515 Prasannakumar , P. 
35 4571 Sudharmini, K. 
36 4860 Easwara Sarma, P. K. 
37 4885 Haleed Kunju , E. 
38 4891 Ignasial, T. M. 
39 4997 Pushpangathan, C. R. 
40 5024 Rema Bai, B. C. 
41 5053 Rani John , P. S. 
42 5093 Sajitha, R. L. 
43 5098 Sulochana, K. 
44 5166 Subhash, T. P. 
45 5168 Sukumaran , V. 
46 5850 Manikutty, s . 
47 5970 Girija , s . 
48 6190 Valsala , c . 
49 6364 Beenakumary, P. 
50 6468 Jain , A. M. 
51 6494 John , T. 
52 6581 Madhusoodanan , G. 
53 7058 

Gopalakrishnan, N. 
54 7075 Kunjupennu, A. 


104 


Sl. No. Reg. No. 

Name 
122 25714 Thomas, M. P. 
123 - 25783 Krishnankutty, M. G. 
124 26756 Kunhikanaran , T. M. 
125 27075 Devadas, K. P. 
126 31061 Gangadharakurup , P. K. 
127 32057 Govindan , C. K. 
128 32096 Karunakaran , M. V. 
129 32128 Mohanan , K. K. 
130 32191 Ramachandran , V. 
131 32202 Baby, N. M. 
132 32613 Abdul Salam , M. 
133 32614 Bhaskaran, T. 
134 32684 Mohanan, P. V. 
135 32696 Nagappan , D. 
136 32754 Sreedharan , T. P. 
137 33704 Balakrishnan , K. 


(84 ) DISTRICT OFFICE MANUAL TEST 


(Held on 18-7-1983) 


Village Officers Test ( Travancore ) (Contd.) 
Sl.No. Reg. No. Name 

55 7223 Raman, N. 
56 7407 George, T. 
57 7430 Jayaprakash , G. 
58 7498 Ponnamma, T. V. 
59 7811 Anandan Pillai, M. 
60 7814 Ammini, K. R. 
61 8084 Gomathy, K. 
62 8267 Rejeevalal, K. 
63 8268 Ram Mohan Nair, B. 
64 8387 Shamsudeen Kunju , A. 
65 9503 Abdulkader, T. A. 
66 9572 Ravindran Achari, K. 
67 9666 Radhakrishnan Nair , S. 
68 9759 Raveendran Nair, K. 
69 10048 Mohammed Musthafa, M. 
70 10063 Pushpakumari, s. 
71 10610 Anandappakurup, M. N. 
72 10637 Joseph , K. V. 
73 10672 Pradeep, P. A. 
74 10739 Sebastian , V. H. 
75 10766 

Sheppey , T. D. 
76 10814 Chandra Bose, K. T. 
77 10938 George , P. J. 
78 10955 Lekshmi Devi, P. 
79 11021 Joseph , P. J. 
80 11039 Premalatha, K. 
81 11083 Sathi Sekhar, L. 
82 11174 

Sasidharan , D. 
83. 12059 Geethakumari, P. S. 
84 12129 Mary , K. P. 
85 12246 Devasia , T. M. 
86 12391 

Sajan V. Kuriakose 
87 12404 Sabura , M. H. 
88 12418 Sathi, K. B. 
89 12464 Sankarapanicker , N. 
90 12465 Thomas Chacko 
91 12484 Thomas Abraham 
92 12810 

Abdul Aziz Rawther, V. H. 
93 12883 Lucyamina Jacob 
94 13106 Zeenath , M. U. 
95 14028 Jayamole, N. P. 
96 14066 Rajappan Pillai, R. 
97 14092 Saithu Mohammed, M. P. 
98 14639 Jacob , C. M. 
99 14998 Sudhakaran , A. R. 
100 16143 Muraleedharan Pillai, K. G. 
101 18129 Gopalan, P. A. 
102 19479 Usha, c . R. 
103 21538 Dasappan , T. K. 
104 21548 Gopalakrishnan Nair, K. P. 
105 21552 Gopalakrishnan , P. 
106 21581 Krishnaswamy, L. 
107 21635 Njanachandran , P. N. 
108 

21708 Radhakrishnan Nair, N. 
109 22684 Velayudhan , T. K 
110 22762 

Rajappan , M. K. 
111 22795 Sukumaran , V. N. 
112 22858 Subramanian , P. 
113 23029 

Gopalakumaran , C. 
114 23044 Kuruvilla , K. A. 
115 23219 David , V. G. 

24511 Antony, K. J. 
117 24513 Asokan , V. 
118 24634 

Raghavan , M. K. 
119 24645 Sivan , K. K. 
120 24736 Abdul Razack , K. 
121 25662 Sureendran , c . 


7744 


Sl.No. Reg. No. Name 

2084 Mohammed Shafi, M. 
2 2956 Mohanan Pillai, G. 
3 2984 Pushkaran , N. 
4 4148 

Sheela , D. 
5036 Rajan, c . 
5191 Teddy M. Miranda 
5493 

Thankamma, R. 
5534 Sathyabhama, C. V. 
9 5801 Ambika Amma, P. 
10 6042 Sukumari, R. 
11 7176 Shamsudeen Kunju , M. 
12 7373 Annamma, V. 
13 7441 Krishnankutty , N. 
14 7476 Nadeera Beevi, A. 
15 7539 Omana , c . 
16 7597 Vimala , s . 
17 7618 Chandrasekharan Nair , G. 
18 

Sudha, M. 
19 7805 Abdul Rawther , V. 
20 8052 

Biju , R. 
21 8110 Haridas, M. 
22 8162 Krishnankutty , N. 
23 8296 Rajendran Nair, K. 
24 8360 Sudevan , K. 
25 8363 Somasekharan Nair, K. 
26 9963 Raje an , M. K. 
27 11000 Vijayan , N. 
28 12719 Damodaran , N. G. 
29 12743 Kurian Joseph 
30 12885 Lekha , K. 
31 14090 Sasidharan , V. V. 
32 14806 Akber , V. H. 
33 14829 Narayanan, P. N. 
34 16117 Chandran Pillai, N. 
35 16119 

Davasia , M. S. 
36 16187 Vimalamma, P. 
37 16688 Ussankutty , T. A. 
38 17826 Joseph , K. M. 
39 18254 

Vijayan, N. 
40 18281 

Gopalakrishnan , E. R. 
41 19023 Joson Therattil, G. 
42 19033 Kamalakshi, P. G. 
43 19074 Sivaraman , K. V. 
44 19080 Sudhakaran Nair , K. G. 


116 


105 


Sl. No. Reg. No. Name 
110 27763 Sathyanathan 
111 29134 Mohanan , P. P. 
112 30579 Ramachandran , P. T. 
113 30620 

Kunhappan, P. M. 
114 31093 Kunhiraman Nambiar , K. P. 
115 31160 Ravindranath , K. 
116 31236 Kamala , A. 
117 32169 Premakuinari, C. 
118 32224 Subrahmanian, P. T. 
119 32282 Vinodini, P. P. 
120 32334 Nalini, A. V. 
121 32655 Jayaprabha, K. P. 
122 32724 Raghavan, E. 
123 

32907 Ravindran , P. 
124 33562 

Narayana, N. 
(85) KERALA REGISTRATION TEST 

PART I - I PAPER 


( The Indian Registration Act, Kerala 

Registration Rules etc.) 

(Held on 1-7-1983) 


District Office Manual Test (Concld .) 
Sl.No. Reg . No. Name 

45 19090 Umamaheswaran Asari, N. R. 
46 

19139 Ebrahim , V. M. 
47 

19189 Mohamed Sagir , K. A. 
48 19346 Lilly, V. C. 
49 19361 Nandakumaran , N. 
50 

19862 Chandrika; V. K. 
51 19863 Chandrahasan, T. C... 
52 19889 Girija, E. B. 
53 19919 

Davis, T. J. 
54 19953 Jose, T. v . 
55 19963 Jayarajan , T. V. 
56 20009 Kadeejabi, N. M. 
57 20016 Lizy Paulose . 
58 20066 Nalini, A , S. 
59 20080 Narayanan , K. R. 
60 20205 Prabhakaran , P. 
61 20270 Stella Maries , V. J. 
62 20302 Santhakumary, C. E. 
63 20316 Savithri , N. V. 
64 20325 Sankaranarayanan , P. K. 
65 20404 Abdul Salam , A. 
66 20418 Elimi, K. V. 
67 20437 Lakshmanan , O. P.. 
68 20512 

Davies, C. A. 
69 20922 Isha , A. K. 
70 20927 Kumaran , K. K. 
71 21611 Lakshmi, P. 
72 21616 

Manickan , V. 
73 21636 Noorudeen Kunju , E. 
74 

21756 Soman , s . 
75 21845 Gopinathan , K. 
76 21846 Gopinathan , P. 
77 21848 Geetha , E. 
78 21863 Krishnan, V. 
79 21895 Nalini, R. 
80 21898 Narayanan, K. 
81 21926 Robinson , N. 
82 21954 Sulekha, V. P. 
83 22556 Kesavan , P. P. 
84 22659 Saraswathy, K. v . 
85 22702 

Appunni, č . 
86 22751 Nirmala Kumari, A. 
87 23074 Michael, K. J. 
88 

23103 Prakasam , A. 
89 23162 Valsala , K. 
90 23178 Venunathan, C. R. 
91 23200 Zeenath , S. 

23320 Shoukathali Rawther , M. M. 
93 23325 Thankadasan, Y. 
94 24004 Antony , N. K. 
95 

24026 Chandrasekharan, K. N. 
96 24096 Somasundaran Nair, K. 
97 24155 

Vijayalekshmi, N. 
9S 24835 Lilly , c . 
99 24872 Moni, T. K. 
100 24907 Radhakrishnan , P. 
101 24915 Rema, P. K. 
102 25506 Ayyappan, K. K 
103 25534 Balasubramanian, T. K. 
104 25547 

Emmanuel, P. J. 
105 25628 Padmavathi, P. 
106 25630 Pradeep Kumar, P. C. 
107 26832 Sudhakaran, T. 
108 27010 Annamma, v.G. 
109 27169 Mukundan , V. P. 
G. 1347 MC. 


3612 


Sl. No. Reg . No. Name 
1 

2002 Abdulsamad , M. 
2 2032 

Chandrika Devi, T. K. 
3 2067 Krishna Pillai, K. 
4 2628 Nandakumar, N. 
5 2640 Raveendran Nair, V. 
6 2644 Rehmath Bai 
7 3343 Sukumaran , K. 
8 3400 Raveendran Nair, M. 
9 

Sreekumar, S. 
10 3993 Narayana Pillai, K. 
11 4406 

Sasi, C. 
12 4582 Shareefa Beevi, A. 
13 5160 Sukumaran Nair, C. 
14 5174 

Samson, K. N. 
15 5342 Geetha, R. 
16 5360 

John Davison, J. 
17 6187 Vijayakumar, N. 
18 6577 Mohan Raj, K. K. 
19 6621 Moosakuoju , M. 
20 6676 Pankajakumari, T. 
21 7188 Sasidharan Nair, P. 
22 

Sheela , v . 
23 7472 Mathew , T. N. 
24 7499 Pushpavally, K. 
25 7507 Abdulkhadar Kunju , M. 
26 

Vijayakumar, G. 
27 8100 Subha Gopinadh 
28 8257 Pankajavally, L. 
29 8384 Sreekumar, S. 
30 8421 Suma, D. Í. 
31 8440 Vidyadharan , v . 
32 8455 Vijayambika Pillai, s. 
33 9622 Geetha , J. 
34 9804 Anney Joseph 
35 11016 Havaji, c . K. 
36 11167 Sudheer, T.R. 
37 11184 Unnikrishnan Nair, D. 
38 12305 Leelamani, P. A. 
39 12337 

Prabhakaran Nair , T. N. 
40 12649 Mary Mathew 
41 14724 Gopalakrishna Pillai, T. S 


7302 


7588 


106 


6676 
7153 


8071 


22568 


Kerala Registration Test Part I 

I Paper ( Concld .) 
Sl. No. Reg . No. 

Name 
42 14805 Ambika Dinesh 
43 14925 

Geevarghese, P. J. 
15007 Damodaran, o . U. 
45 15036 Venugopala Panicker , K. P. 
46 16780 

Sukumaran, K. P. 
47 16908 Abdul Salam , C. K. 
48 17068 Regina, K. A. 
49 17406 Pathrose , P. C. 
50 18214 Sreelatha , s . 
51 19824 Ananda Kumar, E. R. 
52 19948 Indira , M. N. 
53 20232 

Ramany, K. K. 
54 21951 

Sarala , P. K. 
55 22521 Celinamma Jose 
56 

Lubna, v . 
57 

22621 Radhakrishnan , N. 
58 22622 Ramankutty , P. 
59 22756 Padmasingin , s . 
60 24702 Ahamedunni, K. V. 
61 24790 Gopalan, M. K. 
62 24857 

Mathusoodanan, N. 
63 24938 

Sudhakaca . , K. P. 
64 26722 Chandran , K. V. 
65 27005 Abdulla , c . 
66 27294 Sudheer, c . 
67 27557 Unnikrisanan Namboodiri, A.P. 
68 28262 Madhavan , T. 
69 29331 

Govindan , M. K. 
70 29344 

Krishnan, T. K. 
71 29415 

Vijayan, C. H. 
72 30027 John T. T. 
73 

Surendra. , M. K. 
74 31221 Devanandan , P. P. 
75 32086 Krishnan, U. v . 
76 33673 

Savithri , K. 


Sl. No. Reg. No. 

Name 
15 5035 Rajagopalan , S. S. 
16 5103 Sreekantan Nair, J. 
17 5342 Geetha, R. 
18 5360 John Davison , J. 
19 6621 Moosakumju , M. 
20 

Pankajakumari, T. 
21 

P. V. Radha 
22 7414 M. N. Haridasan 
23 7451 A. Leena 
24 7726 Suseelakumari, C. 
25 7839 Geevarghese, Y. 
26 

Damodaran Achary, V. 
27 8100 

Subha Gopinadh 
28 8440 Vidyadharan , V. 
29 9622 Geetha , J. 
30 9926 Jayachandran Pillai, K. B. 
31 9993 Vasanthakumari, K. J. 
32 10041 

Kunjachan , D. 
33 11030 Madhusoodanan Pillay, S. 
34 11043 

Revamma, P. B. 
35 11061 

Surendran, K. 
36 12208 

Amminikutty, K. 
37 12400 

Subrendran, P. V. 
38 12416 Sreekumaran , T. K. 
39 14928 Geetha, K. G. 
40 14966 Rajagopalan Nair, C. P. 
41 17068 Ragina, K. A. 
42 17100 Vimalakshan , K. R. 
43 18198 

Rohini, P. 
44 19085 Thomson , K. M. 
45 19824 Anandakumar, E. R. 
46 19851 

Benny Vargitese 
47 19948 Indira , M. N. 
48 19983 Jayadevan, K. N. 
49 20028 Molly , K. S. 
50 21974 

Sivaprasad, N. 
51 22521 Celinamma Jose 
52 22568 

Lubna, V. 
53 

Nirmala, K. 
54 22621 

Radhakrishnan , N. 
55 22756 Padma Singh , S. 
56 24635 Radhakrishnan , P. K. 
57 24725 

Annamma, A. 
58 24938 Sudhakaran , K. P. 
59 25565 Jayananda Pai, G. 
60 27557 

Unnikrishnan 

Nambootiiri, A. P. 
61 29344 Krishnan , T. K. 
62 29375 

Ravindran, P. V. 
63 29415 Vijayan , C. II. 
64 31221 Devanandan , P. P. 
65 31316 Gopalan , v . 
66 31319 Hashim , c . 0. T. 
67 31381 Vanajakshi, P. C. 
68 31386 Venugopalan , K. 
69 32086 Krishnan , U. V. 
70 32105 Kunhiraman , T. P. 
71 32193 Rajagopalan , T. K. 
72 32731 Sivankutty, A. 
73 32933 

Sarada, A.T. 
74 33501 

Annamma A. C. 
75 33595 Susheela , P. G. 
76 33744 

Vijayan , K. 


30100 


22596 


(86 ) KERALA REGISTRATION TEST 

PART 1-11 PAPER 
Kerala Registration Manual and Circular Orders 

(with books) 


4 


(Held on 7-7-1983 ) 
SZ. No. Reg . No. Name 
2051 

Jacob John 
2 2160 

Krishnamoorthy, s. 
3 2640 V. Raveendran Nair 

2614 Rehmath Bai 
5 2764 Jose Antony 
6 3390 

Vijaya Prasad , K. L. 
3400 Raveendran Nair , M. 
8 3612 

Sreekumar, S. 
9 3668 

Syama V. Nair 
10 4028 

Premkurnar, G. S. 
11 4088 

Stanely Prakash , N. 
12 4510 Podiyan Chettiar, C. 
13 4573 Sudhakaran Pillai, G. 
14 5029 Ramakrishnan , T. 


7 


/ 


107 


Kerala Registration Test Prat I 

II Paper (Concld .) 
Kerala Stamps Act and Rules thereunder and 

the Indian Stamps Act, etc. 

(Held on 3-7-1983 


Sl. No. Reg . No. Name 

2640 Raveendran Nair , V. 
2 3993 Narayana Pillai, K. 

4510 Podiyan Chettiar, c . 
4 5342 

Geetha , R. 
5 6621 Moosakunju , M. 
6 7361 Aisha Bhui, M. 
7 7499 

Pushpavally, K. 
8 8421 Suma, D. J. 
9 

8440 Vidyadharan, v . 
10 9993 Vasanthakuaari, K. J. 
11 15003 Abdul Karim , T. M. 
12 17068 Regina , K. A. 
13 17406 Pathrose, P. C. 
14 18331 Sreekumar, P. S. 
15 19045 Paul, K. K. 
16 19851 

Benny Varghese 
17 19983 Jayadevan, K. N. 
18 20351 Sreekumar, P. K. 
19 22621 Radhakrishnan, N. 
20 

24702 Ahamedunni, K. V. 
21 

24725 Annamma, A. 
22 24938. Sudhakaran , K. P. 
( 88 ) KERALA REGISTRATION TEST 

PART III 


Sl. No. Reg. No. Name 

26 11167 Sudheer , 7. R. 
27 11184 Unnikrishnan Nair , D. 
28 12649 

Mary Mathew 
29 17068 Regina, K. A. 
30 18214 Sreelatha, s . 
31 18331 Sreekuraar, P. S. 
32 19824 Anandakuniar, E. R. 
33 19948 Indira, M. N. 
34 19983 Jayadevan , K. N. 
35 19988 Krishnankutty , M. S. 
36 21951 Sarala , P. K. 
37 21974 Sivaprasad , N. 
38 22521 Celinamme Jose 
39 22621 Radha Krishnan , N. 
40 22756 

Padma Singh , S. 
41 24702 Ahamedunni, K. V. 
42 24725 

Annamma, A. 
43 24790 Gopalan, M. K. 
44 27046 Balakrishnan, K. K. 
45 27206 Parameswaran, M. 
46 27238 

Ramachandran , E. 
47 27557 Unnikrishnan 

Namboothiri, A.P. 
48 28035 Balan, V. 
49 28262 Madhavan , T. 
50 31080 Janardhanan Puthukudy 
51 32086 

Krishnan , U. V. 


(89 ) SECRETARIAT MANUAL TEST 


The Kerala Secretariat Office Manual 


(Held on 19-7-1983) 


Miscellaneous Act, etc. 

(with books) 


1 


(Held on 14-7-1983 ) 


2626 


9 


Sl. No. Reg . No. Name 

1 2002 Abdul Sanad, M. 
2 2628 Nandakumar , N. 
3 2640 Raveendran Nair , V. 
4 2644 Rehmath Fai 

3612 Sreekumar, S. 

3875 Gopinadhan , V.R. 
7 3993 Narayana Pillai, K. 
8 4028 Premkumar, G. S. 

4486 Vamadevan, c . 
10 4510 Podiyan Chettiar , C. 
11 5103 Sreekantan Nair , J. 
12 5174 Samson, K. N. 
13 .5342 Geetha, R. 
14 5360 John Davison , J. 
15 5425 Neelakanta Sarma, N. 
16 6187 Vijayakumar , N. 
17 6621 Moosa kunju , M. 
18 7188 Sasidharan Nair, P. 
19 7499 Pushpavally , K. 
20 7507 Abdulkadlerkunju , M. 
21 7839 Geevarghese, Y. 
22 8100 Subha Gopinadh 
23 8455 Vijayambika Pillai, S. 
24 9804 Anney Joseph 
25 10015 

Daniel, M. I. 
G. 1347 MC . 


Sl. No. Reg . No. Name 

2014 Ananthavalli, P. 
2 2096 Madhavi, c . 
3 2165 

Kumari Girija , V. G. 
4 2207 Prabhavathy Narayanan 
5 2248 Raju , S. P. 
6 2265 Ramani, V. J. 
7 2270 Ramalekshmy Ammal, B. 
8 2335 Raveendran, K. 
9 

2365 Sahayadas, S. 
10 2372 Suresh , R 
11 2618 Krishna Pillai, P. 
12 

Mohammed Basheer, J. 
13 2630 Omana Amma, E. K. 
14 2645 Rajappan Nair , s . 
15 2663 

Syamakunari, K. 
16 2664 Saheeda Eeevi, S. 
17 2670 Unnikrishnan Nair , J. 
18 2888 Sugunan , K. 
19 

2900 Santhakumari, K. 
20 2917 Kumari Girija , D. 
21 2938 Mohanan, P. 
22 2944 Mukundan , K. M. 
23 

2972 Nafeesa Beevi, P. 
24 

2995 Raghunathan Pillai, C. R. 
25 3014 Ramamani Amma, 
26 3029 Sasidharan Nair , N. 
27 3256 

Laila Beevi, K. 
28 3264 Muhammed Sharafudeen , M. 
29 3316 Sujatha, D. 
30 3379 Vijayakumar , P. K. 
31 3459 Susy Eapen 


108 


3666 


6182 


4005 


4010 


6539 
6620 


4354 


4382 


Secretariat Manual Test ( Concld .) 
Sl. No. Reg. No. 

Name 
32 3481 Salimkumar , B. 
33 3498 Sreekumaran Nair , K. 
34 3499 Sreelakumari, K. P. 
35 3513 Terasius Francis 
36 3519 Thajudeen Kunju Lebha, S. 
37 3589 Vijayalekshray, s. 
38 3664 Sreekumar, R. 
39 

Saseendra Babu , M. S. 
40 3679 N. Sreekumparan Namboodiri 
41 3836 

Bhava , E. O. 
42 3906 

Jayachandran, A. 
43 3921 

Krishnan Potti, R. 
44 3964 Mony, k . 
45 3972 Muralidharan Nair , M. B.. 
46 

3986 Mary Titus 
47 

M. K. Parameswaran Nair 
48 

Prabha, K. P. 
49 4011 

Pankajakshy, K. 
50 

Padmanabhan , N. 
51 

4045 Ramaraja Premaprasad , C. P. 
52 4077 Radha, P. G. 
53 4127 Sunny Thomas 
54 4167 

Saifudeen , J. 
55 4212 Ibrahim Sait , J. M. 
56 4312 Asha Devi, K. 
57 4340 Indu , G. 
58 

Leelamma Sebastian 
59 

Radhakrishnan Nair , V. 
60 

4508 Omana Amma , D. 
61 4545 Shailamani, G. S. 
62 4583 

Sasidharan , M. S. 
63 4626 

Vamanan , K. K. 
64 4803 

Ananda Bai, D. R. 
65 4817 

Anney Abraham Tharakan , M. 
66 4902 Jayakumar, P. 
67 4907 Janakikutty Amma, S. 
68 4942 Lalu , J. 
69 4984 Nazarudeen, K. P. 
70 5076 Suseela , V. V. 
71 5082 Savithri, M. K. 
72 5153 Suhurvardeen , C. K. 
73 5205 Maya, K. G. 
74 5306 Ajayakumar, T. J. 
75 5338 Gopalakrishnan Nair , T. S. 
76 5366 Jenova D cruz, C. 
77 5378 Kesavarlas, S. 
78 5394 Lekshmi Ammal, C. 
79 5409 Muraleedharan Pillai, K. 
80 5414 Mohamad Ali Hassan 
81 5451 Rasheeda Beevi, S. 
82 5535 Sreedharan, V. K. 
33 5540 Sreekumaran Nair , V. N. 
84 5542 

Sreekumar, G. 
S5 5549 

Suhruda, R. 
86 

5575 Subramonia Iyer, N. 
87 5583 

Vidyadharan , K. 
88 

5873 Remamma, 
89 5879 Rugmini, N. 
90 5927 

Bhuvanendran Nair , V. S. 
91 5945 

Dharmadas, K. C. 
92 

5964 Gopalakrishnan Nair, S. 


SZ. No. Reg. No. Name 
93 5968 

Gopalakrishnan Nair , N. 
94 5975 Iqbal, P. A. 
95 6000 Kamila Beevi, N. 
96 6004 

Rebabath Beevi H. 
97 6010 

Ramachandran, B. 
98 6070 

Satheeshkumar, S. 
99 6095 

Sasidharan , M. 
100 6120 

Sathyamoorthy, s . 
101 6151 Udayakumar, N. 
102 6180 Vimala , S. 
103 

Viswambharan , P. P. 
104 6319 Annie Chacko 
105 6402 

Chandran, R. 
106 6416 

Elizabeth Koshy 
107 6470 Jain , P. C. 
108 6522 Krishnakumar", N. S. 
109 

Kumar, N. V. 
110 

Mary, KS. 
111 6641 Mohamed Sali, M. 
112 6653 Najeeb , M. S. 
113 6674 Pushpalatha Joseph 
114 9726 

Saraswathy, T. 
115 6740 Lalitharabika, s . 
116 7205 

Raghavan Pillai, N. 
117 7504 

Abdul Latheef, E. 
118 7555 Rehima Beevi, H. 
119 7662 

Mohanadas, P. 
120 8315 

Sadasivan , K. G. 
121 9699 

Ullas , D. 
122 14139 Viswanadhan , T. K. 
123 16510 Alliamma, N. S. 
124 16551 Kamalam , T. 
125 16802 

Ambika , c . 
126 17395 Cletus, T. S. 
127 18125 George Lonappan 
128 18135 James , P. M. 
129 20844 Komalam , M. 
130 26603 Leelavathy Amma, K. 
131 26632 

Nithyanandan, A. 
132 26706 Abdul Aziz , V. P. 
133 26725 Divakaran , M. 
134 26738 Gopalan Pariyapurath 
135 26739 Swarnalatha, P. A. 
136 26745 Jayarajan, P 
137 26774 Maduchandran , T.C. 
138 26779 Mohamed Kunhi, M. 
139 27037 Alikoya , K 
140 27210 

Purushothaman Nair , S. 
141 27590 Usha, V. 
142 27645 Chathukutty , P. C. 
143 27662 Hemalatha, K. P. 
144 27690 Mohanakumaran, B. 
145 27730 Raman , I. P. 
146 

27754 Sumathi, K. 
147 27777 Thankappan , P D. 
148 27794 Vasudevan, P. 
149 

28105 Mohammed Koya , V. 
150 28179 Suresan Peedikakandi 
151 28377 

Vijayan , A. 
152 

29182 Raveendral, K. K. 
153 31038 Chandu , F. 
154 31304 Anandakrishnan , V. V. 
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(90 ) TEST IN WEIGHTS AND MEASURES 

ACT AND RULES 


IV Account test ( H ) Part II -I paper 

7354, 3083 


Kerala Weights and Measures (Enforcement) 

Act and Rules 


V Account test ( H ) Part II - II paper 

7354, 9093 


(Held on 20-7-1983) 


Sl. No. Reg . No. Name 

1 2025 Baby Ammai, M. 
2 25697 Santhoshkumar , K. 
3 27696 

Mohammed, P. 
4 28040 Balakrishnan , N. 
The results of the following register numbers 
of candidates are withheld for the 

different tests 


VI Account test (H ) Part II- III paper 

7354 , 8083 
VII Account test for Executive Officers - I paper 

4516 
VIII Account test for Executive Officers - II paper 

9769 


IX Panchayat test III paper 

16647 


I Account test (L ) I paper 

8083 


X Revenue test (Cochin ) II paper 

12768 


II Account test (L ) III paper 

8083 


III Account test ( L ) IV paper 

7354, 5083 


XI District Offices Manual 

17576 


Reg. No. KL / TVs 


Govommeat of Kerala 
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PART III 
Notifications by Heads of Departments, 
Agriculture Department 


TENDER NOTICE 
No. AE (5 ) 74/83. 

19th September 1983 . 
Competitive tenders in separate sealed covers 
superscribing the name of works are invited for and on 
behalf of the Governor of Kerala by the undersigned 
from the registered contractors of P.W.D. etc. class C 
and above for the worksmentioned below upto 3 p.m. 
on 19-10-1983. Tenders will be opened at 3.30 p.m. 
on the same day. 
SI. Nameof work with 

E.M.D. 
No. P.A.C. 

Rs. 
( 1) 

(3) 
1 . Construction of office cum -residence for 1,700 

Junior Agricultural Officer at 
Muhamma Panchayat in plot under 
Sy . 298/8 B of Thannermukkom thekku 
Village including compound wall sink 
ing well and electrification etc. 

Rs. 83,833.39 
2. Construction of Office Cum -Residence for 1,550 

Junior Agricultural Officer at Muthu 
kulam Panchayat including compound 
wall, sinking well and electrification 

etc. (Re-tender) -Rs. 75,301.62 
3. Construction of Office Cum -Residence 1,550 

for Junior Agricultural Officer at 
Palamel Panchayat in plot Sy. 
No. 220/3 of Palamel Village including 
compound wall, well, and electrifica 
tion etc.-Rs. 76,842.93 


(1) (2 ) 

( 3 ) 
4. Construction of Office-Cum -Residence 1,300 

for Agriculture Demonstrators 
at 
Chettikulangara Panchayat in plot 
under Sy . No. 233/10-11 of Kanna 
mangalam Village including compound 
wall, septic tank , sinking well 

electrification etc.-Rs. 64,888.06 
5. Construction of Office-cum -Residence for 1,150 

Agriculture Demonstractors at 
Chunakkara Panchayat in plot under 
Sy . No. 140/3 of Chunakkara Village 
including septic tank ,well electrifica 

tion etc.-Rs. 56,613.78 
6. Construction of Office-Cum -Residence 1,450 

for Agriculture Demonstrators at 
Mannancherry Panchayat in plot 
under Sy . No. 288/11, 290/1 of Aryad 

illage including Septic tank compound 
wall, well sinking electrification etc. 

Rs. 72,094.00 
Cost of tender form - Rs. 25 plus S. T. each . 
Period of completion - 3 months. 

Tender formsand other particulars can be had 
from the otfice of the Assistant Executive Engineer 
(Agri.) Sanathanapuram P.O.,Kalarcode Alleppey on 
application in writing and on payment of the value of 
documents (not refundable) either in cash or by 
money order . All other conditions are as usual in 
Kerala Agriculture Department. Tender forms will 
be issued up to 18-10-1983 3p. m .and only to regis 
tered contractors and are not transferable . 

Office of the 
Asst. Exe. Engineer (Agri.), 

(Sd .) 
Alleppey -3 . Asst. Executive Engineer (Agri.) . 
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SHORT TENDER NOTICE 
No.AE2-1249/83 . 

19th September 1983. 
Sealed competitive tenders superscribing the name 
of works are invited by the undersigned from registered 
P.W.D. contractors for the following works . So as to 
reach this office on or before 19-10-1983 at 3p.m. The 
tenders will be opened at 3.30 p.m.on the same day. 
ST. Name of work with P. A. C. E.M.D. 
No. 

Rs. 
Construction of retaining wall in Block 1,600 

No. 16 of State Seed Farm , Kankole 

Rs. 63,000 
2 Maintenance of threshing yeard at State 100 

Seed Farm , Vengad (Retender) 

Rs. 4,300 
Cost of tender forms- Rs. 25 plus S.T. for item 

1 and Rs. 5 plus S. T. for item 2 . 
Time of completion - 3 months for item 1 and 
- 1 month for item 2 . 

The tender documents and schedule and other 
details regarding the works can be had trom the office 
during office hours on any working days upto 
19-10-1983 , 12 Noon on cash payment. Tender docu 
ments are not transferable . The general term and 
conditions applicable to other Government Depart 
ments are applicable to this department also . 

The undersigned reserves the right to reject any 
or alltenders without assigning any reason thereof and 
his decision in this matter will be final and legably 
binding. 


Office of the 
Asst. Executive Engineer 
(Agri.), 

K.P. ABDUL MAJEED, 
Cannanore -2 . Asst. Executive Engineer (Agri.) . 


Reg . No. KL / TV (NV11 


Gavotomont of Koral 
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PART III 


·Archaeology Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- എ 2-3899/83/ ഡി . ഏ . 1983 സെപ്ററംബർ 27 , 

പുരാവസ്തു ഗവേഷണ വകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷണയി 
ലുളള തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ്സിലെ വൈദ്യുത 
അധിഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ( ഇലക്ടിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേ 
ഷൻസ്) അററകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്ക 
മുൻ വച്ച ദർഘാസുകൾ കംബിച്ചുകൊളളുന്നു . ഭർഘാ 
സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനത്തീയതി 10-10-1983 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും പുരാ 
വസ്തു 

ഗവേഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടരാഫീസിൽ 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാ ക . 


പുരാവസ്തു ഗവേഷണ 
വകുപ്പ് ഡയറക്റററേററ്, 

ബാർട്ടൺഹിൽ, 
തിരുവനന്തപുരം-37 . 


(ഒപ്പ്) 
പുരാവസ്തു ഗവേഷണ 
വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ . 


e No 1 


Government of Kerala 
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PART III 
Board of Revenue 


NOTIFICATIONS 


TRIVANDRUM DISTRICT 


(1) 
No. C6-54698/ 83 / TX . 

7th September 1983 . 
In pursuance of the provision contained in Sub 
Rule 9 of Rule 11 of the Central Sales Tax (Kerala) 
Rules 1957 , it is hereby noti ied for generalinformation 
of the public that the declaration in Form C noted 
below is hereby declared to be invalid for the purpose 
of subsection (4) of Section 8 of the Central Sales Tax 
Act 1956 for the reason that it is lost. 
Sl. No. of form - E /8-860000 , 
Name and address of the purchasing dealer of the 

State - Sri Moosappi Abdullakunhi Hajee, Fancy 

Footwear, Cannanore . 
Name and address of the dealer outside the State to 

whom C Form is issued - Lost from the custody 

of the dealer. 
Date from which invalid - 4-12-1981. 

(2 ) 
No, C6-54697/83 /Tx . 

7th September 1983 . 
In pursuance of the provision contained in sub 
Rule 9 of Rule 11 of the Central Sales Tax (Kerala ) 
Rules 1957 , it is hereby notified for general infor 
maion of the public that the declaration in form C 
notrd below is hereby declared to be invalid for the 
purpose of subsection (4) ofSction 8 of the C.S.T. 
Act 1956 for the reason that it is lost. 
Sl. No. of Form - E -11-143366 . 
Name and address of the purchasing dealer of the 

State - M /s Jyothi Agencies, Cannanore. 
Name and address of the dealer outside the State to 

whom " C form is issued - M/s Kaymetal Works 

82, Industrial Estate , Chandigarh . 
Date from which invalid - 8-12-1981. 
Office of the 
Board ofRevenue ( Taxes ), 

( Sd.) 
Trivandrum . 

Secretary ( Taxes ). 


Chirayinkil Taluk 
ചിറയിൽകീഴ് താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽ നിന്നും 
പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ 
| B6-59/83. 

1983 സെപ്റംബർ 3 . 
ആററിങ്ങൽവില്ലേജിൽ മാർക്കററ റോഡിൽ താഴമൺ 
കോണത്ത്പുത്തൻ വീട്ടിൽ ( ശീ , എൻ ജനാർദ്ദനൻ 
നായർ അന്തരിച്ചുപോയി എന്നും പരേതന് പെൻഷൻ 
കുടിശികയിനത്തിലും മറ്റും ലഭിക്കുവാനുളള 2,500 
രൂപയിൽ താഴെമാത്രം വരുന്ന തുക കിട്ടുന്നതിലേക്ക് 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററു നൽകണമെന്നും വിവരിച്ച് 
പരേതൻ ഭാര്യ ടീയിൽ ശ്രീമതി ഡി . ജഗദമ്മ ബാധി 
പ്പിച്ച അപേക്ഷ ആററിങ്ങൽ അവനവഞ്ചേരി വില്ലേജ 
ഫീസർ 

മുഖാന്തിരം അവകാൾ വിചാരണ നടത്തി 
വരുത്തിയ റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ( ശ്രീ . 
എൻ. ജനാർദനൻ നായർ 30-10-1982 - ൽ 

മരണപ്പെട്ട 
പോയതായും പരേതനം ടി ഇനത്തിൽ കിട്ടുവാനുളള 
തുക ലഭിക്കുന്നതിനുളള നിയമാനുസൃത അവകാശി 
കൾ പരേതനം ഭാര്യ (I ) ( ശീ മതി ഡി , ജഗദമ്മയും 
സന്താനങ്ങളായ (2) ജെ . ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ 
(37 വയസ ), (3) ജെ . രാമചന്ദ്രൻനായർ (33 വയസ്), 
(4) ജഗദമ്മ ലതിക (26 വയസ്), എന്നിവരും മാത 
മാണെന്നുംമററ് അവകാശികൾ ആരുംഇല്ലെന്നുംകാണു 
ന തി നാലുംരണ്ടുമുതൽ നാലുവരെ കക്ഷികൾ അവരുടെ 
അവകാശം 1 -ാം കക്ഷി പേരിൽ ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊഴി 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാലും പരേതന് ടി ഇന 
ത്തിൽ കിട്ടുവാനുളള തുകലഭിക്കുന്നതിനുളള നിയമാനു 
സ ത അവകാശി പരേതന്റെ ഭാര്യ ( ശീമതി ഡി , ജഗദമ്മ 
മാ തമാണെന്ന് കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതി 
മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട 
ഹാജരായി രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അവധി 
കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗവും വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ 
പ്പററി പരിഗണിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

എൻ. വാസുദേവൻ, 
ആറ്റിങ്ങൽ, 

തഹശീൽദാർ, 
ചിറയിൻകീഴ്, 


നക 
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(PART III 
QUILON DISTRICT 

ക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഇ പരസ്യം ഗസററിൽ 

(പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കൃത്യം 30 ദിവസത്തിനകം ഈ 
Quilon Taluk 

ആഫീസ് മുൻപാകെ നേരിട്ടു രേഖാമൂലം ബാധി 

പ്പിക്കേണ്ടതും, അവധികഴിഞ്ഞും, തപാൽ മാർഗ്ഗവും 
കൊല്ലം താലൂക്കാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യപ്പെടു വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ 

പരിഗണനാർഹമല്ലാത്തതു 
ത്തുന്നത് 

മാകുന്നു . 
( 1 ) 

3) 
സി2-10302183. 

1983ജൂലൈ28. സി2-14097183 . 

1983 ആഗസ്ററ് 18. 
കൊല്ലം താലൂക്കിൽ, പോളയത്തോട് മുനിസിപ്പൽ 

കൊല്ലം കന്റോൺമെന്റ് വാർഡിൽ ഡിപ്പോ പുരയി 
കോളനിയിൽ താമസിച്ച്, കൊല്ലം മുനിസിപ്പാലിററി 

ടത്തിൽ താമസിച്ച കൊല്ലം മുനിസിപ്പാലിററിയിൽ 
യിൽ സ്കാവഞ്ചറായി ജോലിനോക്കി വരി 

മരണ 

സകാവഞ്ചറായി ജോലിനോക്കി വരവെ് മരണമടഞ്ഞ 
മടഞ്ഞ ( ശീമതി മാടത്തീ ഗേവതിക്ക് കൊല്ലംമുനിസിപ്പാ 

ശി , മാടൻമുനീയാണ്ടിക്ക് ( ഗാറ്റുവിററിയിനത്തിൽ കിട്ടാ 
ലിററിയിൽനിന്നും അവകാശനായി 

ലഭിക്കുവാനുളള 

നുളള ഉദ ° ദേശം 2,500 രൂപ (രൂപാ ഉദP ദേശം രണ്ടായിര 
2,500 രൂപക്ക്താഴെയുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങുവാ 

ത്തിഅഞ്ഞുറു മാ ( തം ) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് ഒരു അവകാശ 
നായ 1, ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ ല ഭിക്കണമെന്നു 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കണമെന്നു കാണിച്ച് ടി വീട്ടിൽ 
കാണിച്ച് ടി വീട്ടിൽ ( ശി , രാ ൻത്രുമല ബോധിപ്പിച്ചു 

( ശീമതി 

എം . കാളിഅമ്മാൾ ബോധിപ്പിച്ചുവന്ന 
വന്ന അപേക്ഷ ഇരവിപുരംവില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തിരം 

അപേക കൊല്ലം ഈസ്ററ് വില്ലേജാഫീസർ മുഖാ 
അവകാശ വിചാരണ നടത്തി, അതിൻ പ്രകാരം ശീമതി 

ന്തിരം അവകാശവിചാരണ നടത്തി, അതിൻ പ്രകാരം 
മാടത്ത) ഗോതി 19-44-1933 - ൽ മരണമടഞ്ഞതായും 

( ശി . മാടൻമുനിയാണ്ടി 23-6-1983- ൽ മരണമടഞ്ഞ 
ടിയാൾ ക്ക് അവകാശിയായി അപേക്ഷാകക്ഷിയായ 

തായും ടിയാന് അവകാശികളായി താഴെപ്പറയുന്നവർ 
( ശി , രാമൻ തിരുമല മാ ( തമുളളതായും, ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടി 

മാതമുളളതായും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 
രിക്കുന്നു . പരേതയുടെ ഭർത്താവും, മാതാപിതാക്കളും കമ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 
ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല . ആകയാൽപരേതക്ക് ലഭിക്കുവാനുളള നമ്പർ 

പേര് 

മായുളള 
ടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുളള ഏകാവകാശി 

ബന്ധം 
അപേക്ഷാകകിയായ ( ശ്. രാമൻ തിരുമല മാ ത 

എം , കാളിഅമ്മാൾ 

ഭാര്യ 
മാണെന്ന്കാണിച്ച അ 1, കാശ സർട്ടിഫിക്കറു കൊടു 

സരോജ 

മകൾ 32 
ക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും, ആക്ഷേപം 

കുമാർ 

മകൻ 30 
ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസ 

ക ഷണമായ 

28 
ററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തികൃത്യം 30 ദിവസത്തിനകം 5 

മുപ്പടാതി 

| 26 
ഈ ആഫീസ്മുൻപാകെ നേരിട്ടു രേഖാമൂലം ബോധി 6 മാരിമുത്ത 

23 
പ്പിക്കണ്ടതും, അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗവും പരേതൻ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല . 
വരുന്ന 

ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണനാർഹമല്ലാത്തതു മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ രണ്ടു മുതൽ ആറുവരെ 
മാകുന്നു . 

കക്ഷികൾ തങ്ങൾക്കുളള അവകാശം ഒന്നാം പേരുകാരിക്ക് 
( 2 ) 

ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ട് രേഖാമൂലം മൊഴി് ഹാജരാ 
സി2-10457183 . 1 

ക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ പരേതന് 
1983ജൂലൈ 28. 

ലഭിക്കുവാനുളള 

ടി തുക വാങ്ങാനുളള ഏകഅവകാശി ഒന്നാം പേരുകാരി 
കൊല്ലം താലൂക്കിൽ മീനാട് വില്ലേജിൽ മീനാട 

യായ ( ശ്രീമതി 

കാളിഅമ്മാൾ 

മാ ത മാ ക ണ ന 
ചേരിയിൽ വടക്കുഭാഗത്ത് വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരിക്ക കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ 
പറക്കാട്ടുവച്ചുണ്ടായ ഒരു ലോറി അപകടത്തിൽ മരണ 

ആർക്കെങ്കിലുംഎന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കു 
മടഞ്ഞ ശ്രീ . ബാബുവിന്റെ മരണാനന്തരം ഇൻഷ്വറൻസ് വാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പസ് 
കമ്പനിയിൽനിന്നും കിട്ടുവാനുളള 2,500 രൂപയിൽതാഴെ 

ദ്ധപ്പെടുത്തികുത്യം 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസ 
യുളള ആനുകൂല്യംവാങ്ങുന്നതിലേക്ക് ഒരു അവകാശ മുൻപാകെ നേരിട്ട് രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ലഭിക്കണമെന്നു കാണിച്ച് ടി വീട്ടി ൽ അവധികഴിഞ്ഞും തപാൽമാർഗ്ഗവും വരുന്ന ആക്ഷേപ 
( ശി , എസ്. കുട്ടൻപിളള ബോധിപ്പിച്ചു വന്ന അപേക്ഷ ങ്ങൾ പരിഗണനാർഹമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
മീനാട് വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തിരം അവകാശ വിചാരണ 
നത്തി. അതിൻ പ്രകാരം ( ശ്രീ . ബാബു 28-2-1983 - ൽ 

സി2-13900/83. 
അവകാശികളായി താഴെ 

1983 ആഗസ്ററ് 18 . 
മരണമടഞ്ഞതായും ടിയാന് 
പറയുന്നവർ മാ ( തമുളളതായും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

കൊല്ലം താലൂക്കിൽ പെരിനാട 

വില്ലേജിൽ 

ചെമ്മനാട് ചേരിയിൽ കൊടുവിള 
കമ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 

പുത്തൻ വീട്ടിൽ 

താമസിച്ചിരിക്കവെ മരണമടഞ്ഞ ശി . എൻ. ചെല്ലപ്പൻ 
നമ്പർ പേര മായുള 

ചെമ്മാട ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ 570 
ബന്ധം 

രൂപയ്ക്ക്, പണയം വച്ചിട്ടുളള സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികൾ 
എസ്. കുട്ടൻപിളള പിതാവ 

തിരികെ എടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു അവകാശസർട്ടിഫി 
2 തങ്കമ്മഅമ്മ 

മാതാവ് 59 ക്കാറ് ലഭിക്കണമെന്ന്കാണിച്ച് ടി വീട്ടിൽ ശ്രീ . 
ഗോപാലകൃ ഷ്ണപിളള സഹോദരൻ 36 സി . ( പസാദ° ബോധിപ്പിച്ചുവന്ന അപേക്ഷ പെരിനാട് 
രാമചന്ദ്രൻപിളള 

34 വില്ലേജാഫീസർമുഖാന്തിരം അവകാശവിചാരണ നടത്തി. 
വാസുദേവൻപിളള 

32 അതിൻ പ്രകാരം ശീ , എൻ. ചെല്ലപ്പൻ 21-3-1981- ൽ 
6 രാധാമണിഅമ്മ 

സാഹാരി 26 

മരണമടഞ്ഞതായും ടിയാന് അവകാശികളായി താഴെ 
ഓമന അമ്മ 

24 
സഹോദരൻ 

പറയുന്നവർ മാത്രമുളളതായും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
രാജേന്ദ്രൻപിളള 

20 ( കമ 

അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ രണ്ടുമുതൽ 8 വരെ നമ്പർ 

പര 
കക്ഷികൾ തങ്ങൾക്കുളള അവകാശം ഒന്നാം പേരുകാരന 

ബന്ധം 
ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ട് രേഖാമൂലം മൊഴി ഹാജരാക്കി 

സി , ശിവാനന്ദൻ 

മകൻ 3 ). 
യിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ടി കമ്പനിയിൽനിന്നും ലഭിക്കു 

( പസാദ്, സി . 

27 
വാനുളള ടി തുകവാങ്ങുന്നതിനുളള ഏകാവകാശി ഒന്നാം 3 രമണി, എ . 

മകൾ 28 
പേരുകാരനായ ( ശി , എസ്, കുട്ടൻപിളള മാതമാണെന്ന 

മകൻ 

19 
കാണിച്ചു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ 

ശോഭനേ, എ . 

മകൾ 17 
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ബോധിപ്പി 6 വസന്ത, എ . 

15 


4 


ക 
5 


19 


7 
8 


മായുളള 


1 


രാജു , സി . 


5 


മകൾ 


രണ്ടാം 


ടി 


4th Oct. 1983) BOARD OF REVENUE 

2195 
പരേതന്റെ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യയും ജീവിച്ചിരി യതിൽ പരേതൻ അവകാശികളായി താഴെ പേരു 
പ്പില്ല . മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിൽ 

ഒന്ന്,മൂന്ന്, പറയുന്നവർ മാത്രമാണുളളതെന്നറിയുന്നു . 
നാല കക്ഷികൾ തങ്ങൾക്കുളള അവകാശംരണ്ടാം 

( കമ പര് 

പരതനു 

വയസ 
പേരുകാരനായ പ്രസാദിന് ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ട നമ്പർ 

മായുള 
രേഖാമൂലം" മൊഴി ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചും ആറും 

ബന്ധം 
കക്ഷികൾ മൈനറുകളും രണ്ടാം പേരുകാരൻറ സംരക്ഷ 
ണയിൽ 

1 കാർത്ത്യായനി അ 

ഭാര്യ 54 
കഴിഞ്ഞു വരുന്നതും ആകുന്നു . ആകയാൽ 
ടിയാൻ പണയം വച്ചിട്ടുള 

2 ദേവയാനി യ 

25 
ടി സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികൾ 
തിരികെ 

മകൻ 
3 ബാഹുലേയൻ നായർ 

24 
എടുക്കുവാനുളള ഏകാവകാശി 
പേരുകാരനായ ( ശീ പസാദ 

4 ആനന്ദവല്ലിഅയ 
മാത്രമാണെന്ന് 

മകൾ 15 

മകൻ 12 
കാണിച്ച് 

5 ( ശ്രീകുമാർ 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് കൊടുക്കു 

6 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലുംഎന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ബോധി 

ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ പരേതാ ആര്യ മകൻ Al 
പ്പിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 

7 വാസുദേവൻപിളള evര്യയിലെ മക്കൾ , 30 
(പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കത്യം 30 ദിവസത്തിനകം ഈ പരേതന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല . 4, 5 
ആഫീസം മുൻപാകെ നേരിട്ട് രേഖാമൂലം ബ c ധിപ്പി കക്ഷികൾ മൈനറുകളാണ്. 2, 3 , 6, 7 എന്നീ കക്ഷിക 
ക്കേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗവും തങ്ങൾക്കുളള അവകാശം പരേതൻറെ ഭാര്യയും അപേക്ഷ 
വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങ പരിഗണനാർഹമല്ലാത്തതുമാ കക്ഷിയുമായ ടി വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ വാങ്ങിച്ചെ 
കുന്നു . 

ടുക്കുന്നതിന് സമ്മതിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയി 
( ഒപ്പ്) 

ണ്ട് . ആയതിനാൽ പണയം തിരികെ എടുക്കു 
കൊല്ലം, 

തഹശീൽദാർ, ന്നതിനുളള നിയമാനുസൃത അവകാശി പരേതൻറ 

ഭാര്യയും അപേക് കക്ഷിയുമായ ടി വീട്ടിൽ ശ്രീമതി 

പി , കാർത്ത്യായനിഅമ്മ മാത്രമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന 
Karunagappally Taluk 

ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് ന ൽ കു ന്ന തി നൽ 

ആർകെ .ിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം 
പരസ്യം 

ആയത് പരസ്യം കേരളാ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന 
സി2-13475/ 83 . 

1983 ആഗസ്ററ് 18 . 

തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 
നേരിട്ട് രേഖാമൂലം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

- അവധി 
കരുനാഗപ്പളളി താലൂക്കിൽ | ചവറ വില്ലേജിൽ കഴിഞ്ഞും തപാലിലും ലഭിക്കുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗ 
തോടിനു വടക്കു മുറിയിൽ മണ്ണഴത്തു വീട്ടിൽ പരത ണിക്കുന്നതല്ല . 
യായ ററി. ആർ, തങ്കമ്മ കേരളം ഹെൽത്ത് സർവ്വീസിൽ 
ജീവനക്കാരിയായിരിക്കെ മരണമടഞ്ഞയിനത്തിൽ സർക്കാ 

(2 ) 
രിൽ നിന്നും ലഭിക്കുവാനുളള സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യ എ 1 0-9140 /83. 

1983 ആഗസ്ററ് 18 . 
ങ്ങളുംആശിതർക്കുള്ള തൊഴിലാനുകൂല്യവും വാങ്ങുന്ന കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽ കൊട്ടാരക്കര വില്ലേജിൽ 
തിന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററിനായി പരേതയുടെമകൾ പടിഞ്ഞാററിൻകര തടത്തിൽ 

പുത്തൻ വീട്ടിൽ 
ടി വീട്ടിൽ ഇന്ദിരാഭായി തന്ന അപക്ഷയിൻമേൽ അവ 
കാശവിചാരണ നടത്തിയതിൽ ടി തങ്കമ്മ മരിച്ചുപോയി 

കെ . കരുണാകരൻപിളള 16-6-1983 - ൽ മരണപ്പെട്ടുപോയി 

ട്ടുളളതാണ്. ടിയാന പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ " മാസം 
എന്നും അവകാശികളായി പരേതയുടെ ഭർത്താവും തോറും ലഭിക്കുവാനുളള 158 രൂപ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് 
മക്കളും മാതാവും മാത്രമേയുള്ളു എന്ന് ബോധ്യമായി 

ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു 
രിക്കുന്നതിനാലും മറെറല്ലാവരും അവരുടെ അവകാശ 

കൊണ്ട 

ടിയാൻ ഭാര്യ കെ . സുമതിക്കുട്ടിഅമ് 
ങ്ങൾ അപേക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് തഹശീൽദാർ മുമ്പാകെഅപേക്ഷ 
കൊണ്ട് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളതിനാലും ടി എല്ലാ ബോധിപ്പിച്ചതിൻമേൽ അന്വേഷണവും അവകാശ 
ആനുകൂല്യങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് നിയമാനുസൃത അവ വിചാരണയും നടത്തിയതിൽ പാരതന്റെ അവകാശി 
കാശി ടി . ഇന്ദിരാഭായ് മാത്രമാണെന്നു കാണിച്ച് കളായി താഴെ പേരുപറയുന്നവർ മാത്രമാണുളളതെന്ന 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

റിയുന്നു . 
ആക്ഷേപമുളള പക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 

( കമ പേര 

പരേതനു വയസ 
( പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 

നമ്പർ 
രേഖാമൂലം ഹാജരാക്കിക്കൊളളണം, കാലാവധികഴിഞ്ഞും 

മായുളള 

ബന്ധം 
തപാൽ മാർഗ്ഗവും വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണി 

1 സുമതികുട്ടിഅമ്മ 
ക്കുന്നതല്ല . 

ഭാര്യ 57 
2 തങ്കമണി.അമ്മ 

മകൾ 33 
താലൂക്കാഫീസ്, " (ഒപ്പ്) 

( വിവാഹിത) 
കരുനാഗപ്പളളി. 

തഹശീൽദാർ , 3 സുശീലത്തമ്മ 

മകൾ 30 

വിവാഹിത ) 
Kottarakkara Taluk 

18 

(അവിവാഹിത ) 
പരസ്യം 

5 ഗീത 

മകൾ 17 

( അവിവാഹി ) 
(1) 6 അനന്തകൃ ഷ്ണൻ 

മകൻ 16 
ഏ10-6906/ 83. 1983 ആഗസ്ററ് 18 . പാരതന്റെ മാതാപിതാക്കൾ 

ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല . 
കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽ കുളനട വില്ലേജിൽ പൂവ 2 മുതൽ 4 വരെ കക്ഷികൾ തങ്ങൾക്കുളള അവകാശം 
ററുർ | ശങ്കരമംഗലത്ത വീട്ടിൽ ആർ. ശങ്കരൻനായർ പരേതൻ ഭാര്യയും അപേക്ഷാകക്ഷിയു മായ ടി 
9-5-1982 - ൽ മരിച്ചുപോയിട്ടുളളതാണ്. ടിയാൻ വീട്ടിൽ ശ്രീമതി സുമതിക്കുട്ടി അയ വാരുന്നതിന 
ബാങ്കിൽ വച്ചിട്ടുളള 1,300 രൂപയുടെ സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടി സമ്മതിച്ച് മൊഴി - രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5-, 6-, 
കൾ തിരികെ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു അവകാശ സർട്ടി കക്ഷികൾ മൈനറും അപേകാകയുടെ സംരക്ഷണയിലു 
ഫിക്കററ് നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ടിയാൻ മാണ്. ആയതിനാൽ ടി പെൻഷൻ തുക കൈപ്പറ്റുന്നതി 
ഭാര്യ പി . കാർത്ത്യായനിഅമ്മ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് നുളള നിയമാനുസ്യത അവകാശി അപേക്ഷ കക്ഷിയും 
തഹശീൽദാർ മുമ്പാകെ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചതിൻമേൽ പരേതന്റെ ഭാര്യയുമായ ടി വീട്ടിൽ ശ്രീമതി സുമതി 
അന്വേഷണവും അവകാശ വിചാരണയും 

നടത്തി 

ക്കുട്ടിഅമ്മ മാത്രമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നഒരു അവകാശ 


4 


മായ 


മ ക 


പക്ഷം 


1 


2 


تي 


ക 
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[PART III 
സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്ത 
ങ്കിലും ആക്ഷേപമുള 

വയസ 
ആയ ത പര സ്യം 
കേരളാ ഗ സററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുത ൽ 

എ . രതീഭായി അ മ്മ 

ഭാര്യ 3 ) 
30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ടു രേഖാമൂലം 

ററി. ശ്രീജീവ 

മകൻ 

8 
ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 

ജൂലിമോൾ 
അവധി കഴിഞ്ഞും തപാലിലും 

മകൾ 

2 
ലഭിക്കുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

എൻ. അയ്യാക്കുട്ടിപ്പിളള പിതാവ് 61 

5 പി , 
താലൂക്കാഫീസ്, 

കുഞ്ഞമ്മ 

മാതാവ് 56 
പി . കേശവപിളള , 
കൊട്ടാരക്കരെ. 

തഹശീൽദാർ , 

2 , 3 എന്നീഅവാശികൾ നറുകളും മാതാവിന്റെ 
സംരക്ഷണയിലുമാണ്. 4, 5 എന്നീ അവകാശികൾ 

അവർക്കുളള അവകാശംഅപേക്ഷക പേരിൽ കൊടുക്കു 
Pathanapuram Taluk 

ന്നതിന് രേഖാമൂലം മൊഴി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതി 

നാൽ അപേക്ഷകയും പരേതന്റെ ഭാര്യയുമായ ശ്രീമതി 
പത്തനാപുരം താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും 

എ . രതീഭായി അമ്മ പരതന്റെ അവകാശിയാണെന്നു 
പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് 

കാണിച്ചു ഒര സർട്ടിഫിക്കറ കൊടുക്കുന്നതിൽ 
(1) 

ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് ഈ 
No. C2-6513183 

പരസ്യം കേരള ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവ 
1983 സെപ്ററംബർ 5 . ത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളണം. 
പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ അലയമൺ വില്ലേജിൽ അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗവും കിട്ടുന്ന ആക്ഷേ 
മൂങ്ങോട്ടു പുളിക്കത്തോട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ പി . 

ജ , 

പങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
സ്കറിയാ മുങ്ങോട്ടു ഗവൺമെൻറ് എൽ. പി . 
സ്കൂളിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായി ജോലിനോക്കി വര 

( 3) 
18-3-1983 - ൽ മരിച്ചുപോയതായും പരേതന് സർക്കാരിൽ 

No. C2-6587,83. 

1983 ആഗസ്റ്റ് 26. 
നിന്നും കിട്ടുവാനുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ പട്ടാഴി വില്ലേജിൽ നെല്ലി 
ഒരവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ച് വിളവീട്ടിൽ ശ്രീ . എൻ. എം . സേതു കുളക്കടെ ഇലക് ടി 
പാരതന്റെ ഭാര്യ | ശീമതി 

ഏലിയാമ്മ സ് കറിയാ 

സിററി സെക്ഷനിൽ ജോലിനോക്കി വരവെ 3-8-1983 - ൽ 
സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻ മേൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ മരിച്ചുപോയതായും പാരതന 

ഇലക്ട്രിസിറ്റി 
തിൽ 

താഴെ പറയുന്നവർ അവകാശികളാണെന്ന് ബോർഡിൽ നിന്നും കിട്ടുവാനുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾ 
കാണുന്നു 

വാങ്ങുന്നതിന് ഒരവകാശ സർട്ടിഫിക്കറു കിട്ടണമെന്നു 
- വയസ 

കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ ( ശീമതി എം . കൊച്ചേലിയ 
1 ഏലിയാമ്മ സ്കറിയാ 

സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ പട്ടാഴി വില്ലേജാഫീസർ 

കാര്യ 55 
2 a(തസ്യാമ്മ സ്കറിയാ 

മുഖേന അവകാശ വിചാരണ നടത്തിയതിൽ താഴെപറയു . 
മകൾ 

36 
ജോസഫ് സ്കറിയാ 

ന്നവർ അവകാശികളാണെന്നു കാണുന്നു . 

മകൻ 34 
സാറ ായ സ്കറിയാ മകൾ 30 

വയസ 
5 മാതൃ സ്കറിയാ 

മകൻ 28 1 എം , കൊച്ചേലിയ 

മാര്യ 

42 
6 അൽഫോൺസാ സ്കറിയാ മകൾ 

26 ബീന 

മകൾ 13 
7 ലൂസ്സി സ്കറിയാ 

- : മകൾ 

24 3 ബോവസ 

മകൻ - 11 
8 ഫെൽസി സ്കറിയാ 

മകൾ 22 ക മിനി 

മകൾ 

5 
9 വീനിതാ സ്കറിയാ 

മകൾ 15 
അവകാശികളിൽ 2, 4 എന്നീ പേരുകാരെകസ്തീയ 

2മുതൽ 4 വരെ അവകാശികൾ മൈനറുകളും മാതാ 

വിന്റെ സംരക്ഷണയിലുമാണ്. അതിനാൽ അപക 
നിയമപ്രകാരം 

വിവാഹം 

കഴിച്ചിട്ടുളളതാണ്. 3 കയുംപരേതന്റെ ഭാര്യയുമായ ( ശീമതി എം . കൊച്ചേലിയ 
5 മുതൽ 8 വരെയുളളതുമായ അവകാശികൾ അവർക്കുളള 

പരേതനു കിട്ടുവാനുളള എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും 
അവകാശം -അപേക്ഷ ക പിൽ കൊടുക്കുന്നതിന അവകാശിയാണെന്നു കാണിച്ച് ഒരു 
രേഖാമൂലം മൊഴി സാധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9 -ാം അവകാശി 

സർട്ടിഫിക്കറ് 
മെനറും മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണയിലുമാണ്. അതി 

കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം 

ആയവ ഈ പരസ്യം കേരളാ ഗസററിൽ 
നാൽഅപേക്ഷകയും പരേതൻ ഭാര്യയുമായ ശ്രീമതി 

( പസിൽ ധ 
ഏലിയാമ്മ സ്കറിയാ പരേതനം കിട്ടുവാനുളള എല്ലാ 

പ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട 

ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളണം, അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ 
ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അവകാശിയാണെന്നു കാണിച്ച് മാർഗ്ഗവും കിട്ടുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ഒരു സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
ആക്ഷേപമുളളപാം ആയത് ഈ പരസ്യം കരളാ ഗസ 

(4 ) 
ററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീ No.C2-6588 /83. 

1983 സെപ്റ്റംബർ 5 . 
സിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കിക്കൊളളണം, അവധി കഴിഞ്ഞു . 
തപാൽ മാർഗ്ഗവും കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീക 

പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ ഇടമൺ വില്ലേജിൽ 
രിക്കുന്നതല്ല . 

തണ്ണിവളവിൽ ച ആ വി ള പു ത്ത ൻ വീ ട്ടി ൽ 

വൈ . സി . ചാലിയക്കരെ റബ്ബർഎസ്റേറാറിൽ 
( 2 ) 

ജോലിനോക്കി വരവേ 13-8-1983- ൽ മരിച്ചുപോയതായും 
No, C2-6446/83 

1983 സെപ്ററംബർ 1 . 

പരേതന 

എസ്റേറററിൽ നിന്നും കിട്ടുവാനുളള ആനു 
പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ കരവാളൂർ വില്ലേജിൽ 

കൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഒരവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ 
മാതംമുറിയിൽ വലിയ വീട്ടിൽ ശീമാൻ എ . ത കപ്പൻ 

കിട്ടണമെന്നുകാണിച്ച് പരതൻ ഭാര്യ ശീമതി 
പിളള മിലിട്ടറി സവ്വീസിൽനിന്നും പെൻഷൻപററി 

എസ്. അന്നമ്മ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ ഇടമൺ 
മാനി സബ് പോസ്റ്ററാഫീസിൽ 0 പാസ്ററ്മാസ്ററർ 

വില്ലേജാഫീസർ മുഖേന അവകാശ വിചാരണ നടത്തിയ 
ആയി ജോലി നോക്കിവരവെ 14-7-1983 - ൽ മരിച്ചുപോയ 

തിൽ താഴ 

പറയുന്നവർ അവകാശികളാണെന്നു 
തായും പാരത 1 മിലിട്ടറി പെൻഷൻ 

ഇന 

കാണുന്നു . 
ത്തിൽ കിട്ടുവാനുളള 2,500 രൂപയിൽ താഴെ വരുന്ന 

വയസ 
തുക വാങ്ങുന്നതിന് ഒരവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക ട്ടണ 

എസ്, അന്നമ്മ 

ഭാര്യ 30 
മെന്നു കാണിച്ചു പരേതൻാഭാര്യ ( ശീമതി എ . രതീഭായി 

2 എസ്. ഷീബാ 

മകൾ 

11 
അമ്മ സമർപ്പിച്ച്അപേക്ഷയിൻമേൽ കരവാളൂർ വില്ലേജാ 
3 എസ്.കുഞ്ഞുമോൻ 

മകന 
ഫീസർമുഖേന അവകാശ വിചാരണ നടത്തിയതിൽ 

എസ്, ഷേർലി 

മകൾ 
താഴെപ്പറയുന്നവർ അവകാശികളാണെന്നു കാണുന്നു. 

5 എസ്. പൊടിമോൻ 

മകൻ 

3 


ക 


2 


1 


4 


9 
6 


പരസ്യം 


4th Oct. 1983 ) BOARD OF REVENUE 

2197 
.. 2 മുതൽ 5 വരെ അവകാശികൾ 

മൈനറുകളും ത്തിരിക്കുന്നു എന്നും മൈനർ മക്കൾ മാതാവിന്റെ സംര 
മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണയിലുമാണ്. അതിനാൽ അപ ക്ഷണയിൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്നു എന്നും അറിവായിരിക്കുന്ന 
ക്ഷകയുംപരേതന്റെ ഭാര്യയുമായ ( ശീമതി എസ്.അന്നമ്മ തിനാൽ പരേതനം " മിലിട്ടറി പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക 
പരേതനം എസ്റേറററിൽ നിന്നും കിട്ടുവാനുളള എല്ലാ വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശി ഭാര്യ സാറാമ്മ തങ്കച്ചൻ മാ ( തമാ 
ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അവകാശിയാണെന്നു കാണിച്ചു ണെന്ന് കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന 
ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത് ഈ 
ആപേക്ഷം ഉളളപക്ഷം ആയതു ഈ പരസ്യം കേരളാ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസം 
ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ത്തിനകം രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണം. കാലാ 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കിക്കൊളളണം; അവധി വധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗവും കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപ 
കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗവും കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
സ്വീകരിക്കുന്ന ല്ല . 

(3 ) 
താലൂക്കാഫീസ്, 

എം . ജോർജ് ഈപ്പൻ, 
പത്തനാപുരം, 

തഹശീൽദാർ, 

എച്ച്. എസ്. സി. 57183 . 1983 ആഗസ്ററ് 16 . 

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽമുതുകുളം വില്ലേജിൽ 
മുതുകുളം തെക്കും മുറിയിൽ 

ഷനി വില്ലായിൽ 
ALLEPPEY DISTRICT 

ആർ, രാധ തൻ പിതാവ 

ടിയിൽ പി . ശങ്കരൻ 

27-2-1982- ൽ മരിച്ചു പോയിയെന്നുംപരേതൻ സ്റേറററ 
Karthigappally Taluk 

ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൻ കായംകുളം ശാഖയിൽ 
സി . 6018 -ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുളള 
2,500 രൂപയും പലിശയും വാങ്ങുന്നതിന് അവകാ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നൽകണമെന്നും കാണിച്ച് ബോധിപ്പിച്ച 
(1) 

അപേക്ഷ മുതുകുളം വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖേന അവ 
No. H. S. C. 31/83 . 

1983 ആഗസ്ററv 29. 

കാശ വിചാരണ നടത്തി വരുത്തിയ റിക്കാർഡുകൾ 
കാർത്തികപ്പളളി താലൂക്കിൽ പത്തിയൂർ വില്ലേ പരിശോധിച്ചതിൽ ടി പി . ശങ്കരൻ 27-2-1982- ൽ മരിച്ചു 
മിൽ പത്തിയൂർ പടിഞ്ഞാറെ മുറിയിൽ കളപ്പുരയ്ക്കൽ പോയിയെന്നും ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും അവകാശി 
വീട്ടിൽ പി , പൊന്നമ്മ തന്റെ ഭർത്താവ ടിയിൽ കളായി ഏക മ കൾ ആർ. രാധ മാത്രമേയുളളു എന്നും 

കെ , ഗോവിന്ദൻ നായർ 8-1-1981- ൽ മരിച്ചുപോയി അറിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ പരേതന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 
എന്നും പരേതൻ സ്റേറററ് ബാങ്ക് ഓഫ ( ഭാവൻ 

നിക്ഷേപതുക തിരികെ വാങ്ങുന്നതിന് 

അവകാശി 
കൂറിൻ കായംകുളം ശാഖയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുളള ഏക മകൾ ആർ. രാധ മാ ( തമാണെന്ന് കാണിച്ച് അവ 
" 2,500 രൂപയിൽ താഴെയുളള തുക 1 dങ്ങുന്നതിന് 

കാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്" നൽകണമെന്നും കാണിച്ച് ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 

ബോധിപ്പിച്ച അക്ഷ പത്തിയൂർ വില്ലേജാഫീസർ പസിദ °ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം 
മുഖേന അവകാശ ര ണ നടത്തി വരുത്തിയ റിക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണം. കാലാവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ 
ഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ടി കെ , ഗോവിന്ദൻ നായർ മാർഗ്ഗവും കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവ 
8-1-1981 - ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നും അവകാശികളായി ശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ഭാര്യ പി . പൊന്നമ്മ 

- മക്കൾ രാധാക്യഷ്ണകുറുപ്പ്, 

( ഒപ്പ്) 
പിയമ്മ, വിശ്വമഹനക്കുറുപ്പ്, സുജാത എന്ന ശ്യാമള കാർത്തികപ്പളളി . 

തഹശീൽദാർ, 
എന്നീഅഞ്ചുപേർമാത്രമേയുള്ളുവെന്നുംരാധാകൃഷ്ണ 
ക്കുറുപ്പ്, വിശ്വമോഹനക്കുറുപ്പ്, സുജാത എന്ന ശ്യാമള 
എന്നിവരുടെഅവകാശം മാതാവായ പി , പൊന്നമ്മയ്ക്ക് 

Ambalapuzha Taluk 
ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പരേതന് മുകളിൽ 
പറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തുക വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശികൾ 

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക്ആഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യ 
ഭാര്യ പി , പൊന്നമ്മ മകൾ വിജയമ്മ എന്നീ രണ്ടുപേർ 

പ്പെടുത്തുന്നത്. 
മാത്രമാണെന്ന് കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 

(1) 
കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളള പക്ഷം നമ്പർ സ73-8499 /83. 

1983 ആഗസ്ററ് 26 . 
ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 
ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. 

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ ആര്യാട് തെക്കു വില്ലേജിൽ 

ജില്ലാ കോടതി വാർഡിൽ ചെളിയിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീമതി 
കാലാവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗവും - കിട്ടുന്ന 

സുഭാഷിണിതന്റെ ഭർത്താവായ സദാനന്ദൻ19-8-1982 - ൽ 
ആക്ഷേപങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണി 

മരിച്ചുപോയി എന്നുംപരേതന് കിട്ടികൊണ്ടിരുന്ന 
ക്കുന്നത്. 

സ്വാതന്ത്യ സമരസേനാനികൾക്കുള്ള പെൻഷൻ തുടർന്ന് 
(2 ) 

കൈപ്പറ്റുന്നതിനുളള അ വ ക ാ ശ സർട്ടിഫിക്കറ 
ൽകണമെന്നും 

കാണിച്ച 
1983 ആഗസ്റ്റ് 29 . 
No. H. S. C. 20/83 . 

അപേക്ഷ 

ബോധിപ്പിച്ച 
ആര്യാട കു വില്ലേജ് ആഫീസർ 

മുഖാന്തിരം 
കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ കരുവാററം വില്ലേജിൽ അന്വഷണം നടത്തിയതിലും 

- ബന്ധപ്പെട്ട് 

റക്കാ 
കരുവാററാ തെക്കുംമുറിയിൽ കണ്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ 

ർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിലും അപേക്ഷകയുടെകർത്താ 
സാറാമ്മ തങ്കച്ചൻ തന്റെ ഭർത്താവ് ടിയിൽ ചെറിയാൻ വായ സദാനന്ദൻ 19-8-1982- ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നും 
തങ്കച്ചൻ26-12-1962- ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നുംപരേതന് 

അനന്തരാവകാശികളായി 

പറയുന്നവരാണുളള 
മിലിട്ടറി പെൻഷൻ കുടിശിക ഇനത്തിൽ 1,500 രൂപ 

തെന്നും അറിയുന്നു . 
യി ൽ താഴെയുളള തുക വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശ സർട്ടി 

വയസ് 
ഫിക്കു റ 

നൽകണമെന്നും കാണിച്ച് ബോധിപ്പിച്ച 
അപേക്ഷ കരുവാററാ വില്ലേജാഫീസർ മുഖേന അവകാശ 

രാധ എന്നുവിളിച്ചുവരുന്ന 

സുഭാഷിണി 
വിചാരണ നടത്തി വരുത്തിയ റിക്കാർഡുകൾ പരിശോ 

ാര്യ 4 . 
ധിച്ചതിൽ ടി ചെറിയാൻ തങ്കച്ചൻ 26-12-1982- ൽ മരിച്ചു 

2 ലൈല എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന 
ലലാമ്മ 

25 
പോയി എന്നും അവകാശികളായി ഭാര്യ സാറാമ്മ തങ്കച്ചൻ 

മകൻ 
മക്കൾ മാതാവ 

24 
3 സലിംരാജ 
നറുകൾ റജി, ററി. റനി, ററി. 
ലിയാമ്മ, പിതാവ് ചെറിയാൻ എന്നി അഞ്ചുപേർ 

ടി ആളുകൾ പേരിൽ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ 
മാ (തമേയുളളു എന്നും മാതാപിതാക്കൾ 

അവരുടെ നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപ 
അവകാശം രേഖാമൂലം സാറാമ്മ തങ്കച്ചന് ഒഴിഞ്ഞുകൊടു മുളള പക്ഷംആവ ഈ പരസ്യം കേരള ഗസററിൽ 


താഴ 


1 


2198 


KERALA GAZETTE 


(PART III, 


അറിയുന്നു . 

ടീ എസ്. മാത്തുക്കുട്ടി, എസ്, 
കൊച്ചുകുഞ്ഞ്എന്നിവർ പേരിൽ അവകാശ സർട്ടിക്കറ 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്താ 2 : - പ 
മുളളപക്ഷംആയവ ഈ പരസ്യം കേരളാ ഗസററിൽ 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 
രേഖാമൂലം നേരിട്ട ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

അവധി 
കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപ 
ങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


മകൻ 


- മകൻ 


പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 
രേഖാമൂലം നേരിട്ടു 

ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ആ വധ 
കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന ആ പ് 
ഞങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

( 2 ) 
നവർ സി3-8520/ 83 . 

1983 ആഗസ്ററ് 27 , 
അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ പുറക്കാട് വില്ലേജിൽ 
ടി മുറിയിൽ മാവുങ്കൽ വീട്ടിൽ ( ശീമതി മറിയാമ്മ 
താമസ തന്റെം 

ഭർത്താവായ വർക്കി താന്യ 
9-6-1983 - ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നും, പരേതൻ സ്റേറററ 
ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൻ പുറക്കാട് ശാഖയിൽ 
1150 രൂപയ്ക്ക് പണയം വെച്ചിട്ടുളള സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പ് 
s കൾ ത ര ച്ചെടുക്കുന്നതിനുളള അവ കാശ സർട്ടിഫി 

ാറം നൽകുണമെന്നും കാണിച്ച് ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ 
പുറക്കാടം വില്ലേജ്ആഫീസർ മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം 
നടത്തിയതിലും ബന്ധപ്പെട്ട റിക്കാർഡുകൾ പരിശോ 
ധിച്ചതിലും അ 1 പ ക ക യു ടെ ർ ത്താ വാ യ 
വർക്കി തോമസ 9-6-1983 - ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നും 
അനന്തരാവകാശികളായി താഴെ പറയുന്നവരാണ്ഉളള 
തെന്നും അറിയുന്നു . 

വയസ 
1 മറ .യാമ്മ തോമസ 

ഭാര്യ 47 
2 എൽസമ്മ 

മകൾ 2 
3 വർഗ്ഗീസ് 

മകൻ 
4 ാസ യ 

മ കൾ 20 
5 അന്നമ്മ 

18 
6, റീത്താമ്മ 

16 
ജോസഫ് 

മകൻ 11 
"8 അൽഫോൺസ 

മ കൾ - 9 
ടി അവകാശികളിൽ 2 മുതൽ 5 വരെ പേരുകാർ 
തങ്ങൾക്കുളള അവകാശം മാതാവായ 

1 -ാം പേരുകാരി 
പേരിൽ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു സമ്മതിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെ 
ടുത്തിയിട്ടുളളതിനാലും 6 മുതൽ 8 വരെ പേരുകാർ 

മൈനറുകളായത നാലും മാ താ വാ യ മ റീ യാ ജ 
തോമസിന്റെ പരിപൂർണ്ണ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന 
തിലും ടി സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതി 
നുളള അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് ടിയാൾ പേരിൽ നൽകു 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്ത്കിലും ആക്ഷേപമുളള 
പ ംആയവ് ഈ പരസ്യം ഗസാറിൽ പ്രസിദ്ധ 
പ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആ ഫീസിൽ രേഖാമൂലം 
നേരിട്ട ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവധി 

കഴിഞ്ഞും 
തപാൽ മാർഗ്ഗവും ലഭിക്കുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

( 3) 
നമ്പർ സി3-8909/83. 

1983 സെപ്ററംബർ 6 . 
അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്കിൽ ആര്യാട് തെക്ക് വില്ലേ 
ജിൽ സനാതനം വാർഡിൽ മുനിസിപ്പൽ കോളനിയിൽ 
താമസിക്കും എസ്,മാത്തുക്കുട്ടി, എസ്, കൊച്ചുകുഞ്ഞ് 
എന്നിവർ ചേർന്ന ത ങ്ങ ള പ പ ട സഹോദരിയായ 
ജാൺ മരി 21-5-1982- ൽ മരിച്ചുപോയ മ 

എ ന്നും 
ആലപ്പുഴമുനിസിപ്പാലിററിയിൽ സ്വീപ്പറായി ജോലി 
ചെയ്തു വന്നിരുന്നപരേതയ്ക്ക് പാവിഡന്റ്ഫണ്ടും 
ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുവാനുളള 2,500 രൂപയ്ക്ക താഴ 
വരുന്ന തുക കൈപ്പററുന്നതിനുളള അവകാശ സർട്ടിഫി 
ക്കറ്റ് നൽകണമെന്നു കാണിച്ച് ബാ 1ീപ്പിച്ച അപേക്ഷ 
ആര്യാട് തെക്ക 

വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖാന്തിരം 
അന്വേഷണം നടത്തിയതിലും ബന്ധപ്പെട്ട റിക്കാർഡു 
കൾ പരിശോധിച്ചതിലും അപേക്ഷകരുടെ സഹോദരി 
യായ ജോൺ 2 മരി 21-5-1982 - ൽ മരിച്ചുപോയി 
എന്നു . അനന്തരാവകാശികളായി അ ം പ ക ക ര ാ യ 
എസ്.മാത്തുകുട്ടി (50 വയസ്),എസ്. കൊച്ചുകുഞ്ഞ 
(45 വയസ ) എന്നിവർ മാത്രമേയുളളൂവെന്നും പാരത 
യുടെഭർത്താവായ ജോൺവർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ചു 
പായി എന്നും മക്കൾ ആരുംതന്നെ ഇല്ലാ എന്നും 


സി3-8262163 . 

1983ജൂലൈ26 . 
അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ ആര്യാട് വടക്കു വില്ലേ 
ജിൽ പെരുന്തുരുത്ത് മുറിയിൽ കണ്ണാട്ടുചിറ വീട്ടിൽ 
ശീമതി . ഭാനുമതി നാണപ്പൻ തൻ ഭർത്താവായ 
നാണപ്പൻ 2-2-1982- ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നും പരേതന് 
ഹരിജൻ വെൽഫയർ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ നിന്നും വീട് 
വെയ്ക്കുന്നതിന് ( ഗാൻറായി അനുവദിച്ചിട്ടുളള തുക 
യുടെഅവസാന ഗഡുവായ 200 രൂപ കൈപ്പററുന്നതി 
നുളള അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് നൽകണമെന്നു കാണിച്ച് 
ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ആര്യാട് വടക്കു വില്ലേജ് 
ആ ഫീസർ മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം നടത്തിയതിലും 
ബന്ധപ്പെട്ട റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിലും അപേ 
ക്ഷകയുടെ ഭർത്താവായ നാണപ്പൻ 2-2-1982 - ൽ മരിച്ചു 
പോയി എന്നുംഅനന്തരാവകാശികളായി താഴെ പറയുന്ന 
വരാണുളളതെന്നും അറിയുന്നു . 

വയസ 
1 ഭാനുമതി നാണപ്പൻ 

ഭാര്യ 
2 സാമൻ 

24 
3 . വിജയമ്മ 

பிக்கை 

22 
4 ഉ 

മകൾ 20 
5 രാജമ്മ 

മകൾ 

18 
6 ബിജുമോൻ 

10 
7 രാജു 

മകൻ 7 
ടി അവകാശികളിൽ 2 മുതൽ 5 വരെ 

പേരുകാർ 
തങ്ങൾക്കുളള അവകാശം 1 -ാം പേരുകാരിയായ ഭാനുമതി 
നാണപ്പൻ പേരിൽ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു സമ്മതിച്ചു മൊഴി 
നൽകിയിട്ടുളളതിനാ ലും 6- ഉം 7- ഉം പേരുകാർ മൈനറു 
കളായതിനാലും മാതാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണ സംരക്ഷണ 
യിൽ കഴിയുന്നതിനാലും ടിയായ പേരിൽ അവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെ 
ങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷംആയവ ഈ പരസ്യം ഗസ 
ററിൽ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീ 
സിൽ രേഖാമൂലം നേരിട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവധി 
കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപ 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

5 ) 
സി3-8500/ 83 . 

1983 ആഗസ്റ്റ് 26 , 
അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ, ആര്യാട് വടക്കു വില്ലേ 
ജിൽ മണ്ണഞ്ചേരിമുറിയിൽ പറപ്പളളിച്ചിറയിൽ വീട്ടിൽ 
ശീമ ത . കെ . കൃഷ്ണമ്മതന്റെ പിതാവായ കെ . രാമൻ 
തുറവുർ ഗവൺമെൻറ് യു . പി . സ്കൂളിൽ അദ്ധ്യാ 
പകനായ 

നോക്കി - വര 

23-9-1949- ൽ 
(7-2-1125 എം. ഇ .) ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നും സർവ്വീസി 
ലിരുന്നു മരണമടയുന്ന ജീവനക്കാരൻറ ആശ്രിതർക്കു 
ജോലി നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ജോലി ലഭിക്കുന്ന 
ത നായി അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്നു 
കാണിച്ച് ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ആര്യാട് വട 
വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം നടത്തിയ 
തിലും ബന്ധപ്പെട്ട്റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിലും 
അപേക്ഷകയുടെ പിതാവായ കെ , രാമൻ 23-9-1949- ൽ 
(7-2-11-25 എം . ഇ ) മരിച്ചുപോയി എന്നും അനന്തരാ 
വകാശികളായി താഴ പ് റ യു ന്നവരാണുളളതെന്നും 
അറിയുന്നു . 
l കമലാക്ഷി 

ഭാര്യ 
മ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ 

മകൻ 
3 കെ . കൃഷ്ണയ 

മകൾ 


Bos | 


ജോലി 
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ടി ആളുകളാണ്പരേതനായ കെ . രാമന്റെ അനന്ത 
മാവകാശികൾ എന്നു കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപ 
കുളളപക്ഷംആയവ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെ 
ടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആ ഫീസിൽ രേഖാമൂലം 

നേരിട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞും 
തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷ പങ്ങൾ 
യതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
- താലൂക്കാഫീസ്, 

( ഒപ്പ്) 
-അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ, 

തഹശീൽദാർ , 


KOTTAYAM DISTRICT 


നമ്പർ പേര 

പാരതനു വയസ് 
മായുളള 

ബന്ധം 
അയ്യരു മെയ്യ 

ഭാര്യ 

56 
ശീമതികുഞ്ഞൻ മാധവി മകൾ 28 
എന്നിവർ മാതമേ ഉളളൂവെന്ന് അറിവായിരിക്കുന്ന 
തിനാൽ ടി കക്ഷികളുടെ പേരിൽ ഒരു അവകാശ 
സർട്ടിഫി ക്കാറ 

കൊടുക്കുന്നതിന ആർക്കെങ്കിലും 
ആക്ഷേപംഉളള പക്ഷംആക്ഷേപം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 
(പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 
നേരിട്ടു ബോധിപ്പിക്കണം, അവധി കഴിഞ്ഞാ 
തപാൽ മാർഗ്ഗംമാ ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീക 
രി ക്കുന്നതല്ല . 

(2) 
ബി4-10446/ 83 . 

1983 ആഗസ്ററ് 30 . 
കൊച്ചി താലൂക്കിൽ മട്ടാഞ്ചേരി വില്ലേജിൽ സി.സി. 
12/1008-ാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരും 

കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിലെ ഒരു ജീവനക്കാരിയുമായി 
രുന്ന പരതയായ ( ശീമതി ഔസേപ്പ 
എന്നവർക്ക് ഗാറാവിററി ഇനത്തിൽ കിട്ടുവാനുളള 
ഉദ ° ദേശം 2,000 രൂപയോളം വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു അവ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് കാണിച്ച ടിയാരി 
യുടെ മക്കളായ പി . ഡി. മുമ്മി മുതൽപേർ ഹാജരാ 
ക്കിയ അപേക്ഷാ ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജാഫീസർവഴി വിചാ 
രണ നടത്തിയതിൽ ശീമതി ഔസേപ്പ്” അന്ന എ ന്നവർ 
20-7-1982- ൽ മരണപ്പെട്ടുവെന്നും ടിയാരിയുടെ അവകാ 
ശികളായി : 


-അണ 


കാൾ 


Vaikom Taluk 
വൈയ്ക്കം താലൂക്ക് ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രസി 
ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം 
C2-6385,83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 , 
വെയർ കം താലൂക്ക് കല്ലറ 

വില്ലേജ് കല്ലറ 
- കരയിൽ കുടിലിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ കു 

തങ്കപ്പൻ 
11-7-1983 - ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നും ടിയാൻ സ്റേറററം 
-ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൻ കല്ലം ശാഖയിലും, 
സൗത്ത് ഇൻഡ്യൻ ബാങ്കിൻറ കല്ലം ശാഖയിലും, 
കടുത്തുരുത്തിഅർബൻ സഹകരണ 

ബാങ്കിലും വച്ചി 
ടുളള സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഒരു 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് നൽകണമെന്ന് കാണിച്ച് 
പരേതന്റെ ഭാര്യ നിർമ്മല ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുളള അപേ 
ക യിൻമേൽ കല്ലറ വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖാന്തിരം 
അവകാശ വിചാരണ നടത്തിയതിൽ പാരതന്റെ അനന്ത 
- രാവകാശികളായി ഭാര്യ നിർമ്മലയും മക്കളായ 

ഷാജി , 
- സാബു എന്നിവരും ഉണ്ടെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, 
മേൽ വിവരിച്ച സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന 
തിന് അവകാശികൾ പരേതന്റെ ഭാര്യ നിർമ്മലയും 
ക്കളായ ഷാജി, സാബു എന്നിവരും മാ ( തമാണ്.1 
കാണിക്കുന്നതായ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിങ് 
ഏ ർ B 1 ( 1 ആക്ഷേ പമുളളപക്ഷം ആയത 
ഈ 

പരസ്യം കേരളാ ഗവൺമെൻറ് ഗസററിൽ 
പസിദ ° ധ പ ടു | ന്ന 

തീയതി മ്യതൽ 30 
ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി 

ഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതാണ്. അവധി 
കഴിഞ്ഞാ, തപാൽ മാർഗ്ഗമോ മാറ്റ രീതിയിലാ 
വരുന്നതായി ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
നതാലൂക്കാഫീസ്, 

( ഒപ്പ്) 
യ ം , 

തഹശീൽദാർ , 


വയസ് പ 
പി , ഡി , തുമ്മി 

മകൻ 

37 
പി , ഡി , അന്ന 

മകൾ 35 
3 പി , ഡി , അഗസ്റ്റിൻ മകൻ 

33 
1 പി , ഡി , സത്യാവ 

27 
5 പി , ഡി , ചെററിൽഡാ 

മകൾ 25 
എന്നിവർ മാ (തമേയുളളു എന്ന് അറിവായിരി ക്കു 
ന്നതിനാൽ ടി കക്ഷികളുടെ പേരിൽ ഒരു അവകാശ സർട്ടി 
ഫിക്കറ് കൊടുക്കുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപ 
മുളളപകംആക്ഷേപം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ ( പമ്പി ° ധ 
പ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട 
ബോധിപ്പിക്കണം, അവധി കഴിഞ്ഞാതപാൽ മാർഗ്ഗമോ 
ലഭിക്കുന്നഅപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
താലൂക്കാഫീസ്, 
കൊച്ചി, 

തഹശീൽദാർ , 


ERNAKULAM DISTRICT 

Cochin Taluk 

പരസ്യം 


.ബി4-10857183. 

1983 ആഗസ്ററ് 20 . 
കൊച്ചി താലൂക്കിൽ ഫോർട്ടു കൊച്ചി വില്ലേജിൽ 
xI/ 1055-ാം നമ്പർ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പരേതനായ 
( ശി . തേവൻകുഞ്ഞൻ എന്നയാൾക്ക് കൊച്ചിൻ കോർപ്പ 

റേഷനിൽ നിന്നും കിട്ടുവാനുളള 4680 രൂപ ലഭിക്കുന്ന 
--തിന് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കാറ വണമെന്ന് 

കാ ണിച്ച് ടിയാന്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി അയ്യരുമെയ്യ കുഞ്ഞൻ 
: മാധവി എന്നവർ ഹാജരാക്കിയ അപേക്ഷ 

ബന്ധപ്പെട്ട് 
വില്ലേജാഫീസർ വഴി വിചാരണ നടത്തിയത് ൽ 
. ശീ . തേവൻകുഞ്ഞൻ എന്നയാൾ 22-4-1979 - ൽ മരണ 
-aഷപ്പെട്ടുവെന്നുംടിയാന്റെ അവകാശികളായി 


Alwaye Taluk 
ലുവാ താലുക്ക്ആഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യപ്പെ 
ടുത്തുന്നത്. 
ബി6-7653/ 83 . 

1983 ആഗസ്ററ് 18 . 
ആലുവാ താലുക്ക് ചെങ്ങമനാട 

വില്ലേജിൽ 
മേയ്ക്കാടു 

കരയിൽ വളളിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീ . 
എം .ആർ. ആനന്ദൻ പിളള എന്ന വ്യക്തി മാവൂർ ഗ്വാളി 
യർ യാസ കമ്പന യിൽ ജോലിയിലിര ക്കെ 
17-9-1982- ൽ മരിച്ചുപോയിട്ടുളളതാണെന്നും ടിയാന 
കമ്പിനിയിൽ നിന്നും കിട്ടുവാനുളള 2,400 രൂപ കൈപ്പ 
ററുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നൽക 
ണമെന്നു കാണിച്ച് ടിയാന്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി ആനന്ദവല്ലി 
അമ്മ ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു . 

ടി അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വില്ലേജ് 
ആഫീസക്കൊണ്ട്അന്വഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ 
പറയുന്നവരാണ് പാരതന്റെ അവകാശികൾ എന്നറി 
യുന്നു . 


2200 


KERALA GAZETTE 


( PART IIL 


3 


മകൾ 


പരേതനു വയസ 
നമ്പർ പേര 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 ( ശീമതി ആനന്ദവല്ലി അമ്മ ഭാര്യ 52 
2 ശ്രീമതി ആനന്ദരാജം 

മകൾ 29 
3 ശ്രീ . ആനന്ദരാജൻ 

മകൻ 24 
4 ( ശീ , സത്യ രാജൻ 

20 
5 1 , ഭാഗ്യ രാജൻ 

19 
6 (ബഹ്മ രാജൻ 

17 
7 ( ശീമതി ഗീത 

15 
8 ശ്രീമതി ലത 

i3 
മേൽ കാണിച്ചിട്ടുളള വ്യക്തികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതി ൽ ആർക്കെ 
ങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത് ഗസററിൽ പരസ്യ 
പ്പെടുത്തിമുപ്പതു ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം നേരിട്ട് 
ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ മുഖ 
നയോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാ കിട്ടുന്നആക്ഷേപ് 
ങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ജി, വിജയൻ, 
ആലുവാ, 

തഹശീൽദാർ , 


കൾക്ക ഗവൺമെൻറിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ആനുകുല - 
ങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ കാർത്തികയിൽ 
എസ്. ഡി . ശാരദാമ്മ ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ച 
അപേക്ഷ മാറാടി വില്ലേജാഫീസർ വഴി അവകാശ വിചാ 
രണ നടത്തിയതിൽ പരേതനാ നിയമാനുസൃതാവകാശി 
കൾ (1) ഭാര്യ എസ്, ഡി , ശാരദാമ്മ (50 വയസ്) , 
(2 ) മക്കൾ സുധ (22 വയസ്), (3) ലത (21 വയസ് 
എന്നിവരാണെന്നു കാണുന്നു . 

മേൽവിവരിച്ചവരിൽ 2 -ം 3-4 പേരുകാരായ മക്കൾ 
ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പററുന്നതിനുളള അവകാശം ഒന്നാം 
കക്ഷിയും പരേതന്റെ ഭാര്യയും 2- 3-9 പേരുകാരുടെ 
മാതാവുമായ എസ്. ഡി . ശാരദാമ്മ യ അധികാര 
പ്പെടുത്തി സമ്മതപതം തന്നിട്ടുളളതിനാൽ അപേക്ഷ 
കയ് ക്ക് സ്വന്തനിലയിലും അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടും 
ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെ 
ങ്കിലുംഎന്തെങ്കിലുംആക്ഷേപമുളളപക്ഷംതൽസംബന്ധ 
മായ പരസ്യം ഗസററിൽ ( പസിദ°ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി 
മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം ഈ ആഫീസിൽ 
നേരിട്ട ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും 

അവധീ 
കഴിഞ്ഞു . തപാൽ മാർഗ്ഗമായും മററും വരുന്ന 
യാതൊരു ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതല്ലാത്തതു 
മാകുന്നു . 
താലൂക്കാഫീസ്, 

കെ . രാമചന്ദ്രൻ .. 
മുവാറ്റുപുഴ, 

തഹശീൽദാർ .. 


Muvattupuzha Taluk 


പരസ്യം 


4 ൽ 


(1) 
നമ്പർ 591/83 . 

1983 ആഗസ്ററ് 19. 
മുവാറ്റുപുഴ താലുക്ക് പാലക്കുഴ വില്ലേജ 
കോഴിപ്പിളളി കരയിൽ പാലയ്ക്കാ തടത്തിൽ ജോയി 
എന്നു വിളിക്കുന്ന ജോസഫ് 4-12-1982- ൽ മരിച്ചു 
പോയിട്ടുളളതും പരേതൻ മുവാറ്റുപുഴ വാലി ഇറി 
ഗേഷൻ പാജക്ടിനുവേണ്ടി പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടു 
ത്തിരുന്ന സ്ഥലത്തെറബർ തടികൾ ലേലംചെയലതയിന 
ത്തിൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുളള 1000 രൂപ തിരികെ വാങ്ങി 
ക്കുന്നതിന് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറു കിട്ടണമെന്നു 
കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ ടീയിൽ ആലീസ് ജോയി 

ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ പാലക്കുഴ വില്ലേജാഫീസർവഴി 
അവകാശ വിചാരണ നടത്തിയതിൽ പരേതന്റെ നിയമാ 
നുസൃത അവകാശികൾ താഴ പറയുന്നവരാണെന്ന് 
വെളിവാകുന്നു . 

വയസ 
ആലീസ 

ഭാര്യ 31 
GROC920 

മകൻ 14 - 
3 ജിബി 

12 
A റിൻറാ 

10 
5 g ജയ്സൺ 

L 
6 വർക്കി കുര്യൻ 

പിതാവ 68 
മറിയം 

മാതാവ 65 
2 മുതൽ 5 വരെ പേരുകാരായ 

മെന്റുകളുടെ 
രക്ഷകർത്താവ് അപേകാകിയാണെന്നും 6- 7 -ം പേരു 
കാർ തുക വാങ്ങുന്നതിന് അപേക്ഷകിയെ അധികാര 
പ്പെടുത്തി സമ്മതപത്രം - ത ന്നി ട്ടു ഉ ള തി നാ ലും 
അൺ 2 പ ക ക 1 ക്കു സ്വന്തനിലയിലും മൈനറു 
കളുടെ രക്ഷകർത്താവെന്ന നിലയിലും ഒരു അവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
എന്തങ്ക ലും ആക്ഷേപമുളപക്ഷം, തൽസംബന്ധമായ 
പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി 
മുതൽ 50 ദ വസത്തിനകം രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേ 
ണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞും മററും വരുന്ന യാതൊരു 
ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

(2) 
നമ്പർ 342/83. 

1983ജൂലൈ5." 
വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീ 
സറായി ജോലിയിലിരിക്കെ 16-4-1983 - ൽ മരിച്ചുപോയി 
ട്ടുളള മാറാടി വില്ല " (Uാധമംഗലം കരയിൽ കാർത്തിക 
യിരൽ എം . എൻ. ശിവശങ്കരൻ നായരുടെ അവകാശി 


മകൻ 


TRICHUR DISTRICT 

NOTIFICATION 
R.Dis-8462/82 . 

16th August 1983 . 
Under section 9 of the M. L. R. Act, 1983 
I hereby notify thatthe tank in Sy. No. 75/6 measuring 
14 cents which stands classified as U. A. "rank will be 
registered in the name of Devassy, s/o . Pulikkottil 
Porinchu and Rosa, w|o . Thaikattil Chakkunny , 
Brahmakulam Village, Chavakkad Taluk. 

(Sd .) 
Trichur. 

Revenue Divisional Officer 

NOTIFICATION 
UXDER SECTION 6 OF THE KERALA SURVEY AND 

BOUNDARIES Aar, 1961 
No. 02-1223183. 

1st September 1983 . 
Whereas the Government have directed the survey 
of lands comprised in survey numbers noted below , it 
is bereby notified under subsection (1) of sect 6 of 
the Kerala Survey and Boundaries Act, 1961 , that 
survey operations will be started in the village soon 
and the survey numbers of the village noted 
below will be demarcated and surveyed , and that 
every person claiming to be interested in the registered 
1 ads situaied within or adjoining the uadurmentioned 
laads is hereby invited to attend immediately either 
in person or by agent on the surveyor nployed in the 
locality and also from time to time when called upon 
for the purpose of pointing out the boundaries and 
supplying information in connection there with . 

Under subsection (2 ) of section 6 of the said 
Act, this notification shall be held to be a valid 
notice to every person having any interest in the 
said lands. 

Under subsection (3) of section 6 of the above : 
said Act, all the registered holders are hereby... 
required : 


7 


1 


4 


19 


4th Oct, 1983) BOARD OF REVENUE 

2201 
(a ) to clear within 15 days by cutting down or അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെ 

removing any trees, jungle, fences, stand ങ്കിലുംആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസ 
ing crops or other material obstructions, ററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ഓഫീ 
the boundaries or other lines, the clear സിൽ രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം ഹാജരാക്ക 
ance 

of which may be necessary for the ണ്ടതാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗമായും 
purposes of survey , and 

കിട്ടുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
( b) to provide labour at such time and for ( കർ 

പേര 
such periods as may from time to time 

മരിച്ച വയസ 

| നമ്പർ 
be required by furnishing flag holders and 

. ആളുമായുളള 

ബന്ധം 
chainmen ; and 

I , കുഞ്ചി 

രണ്ടാംഭാര്യ 

80 
(c) to provide suitable survey marks and 2 T , G. ശങ്കരൻകുട്ടി 

മകൻ 

65 
otherwise to give such assistance in the 3 T G. രാമകൃഷ്ണൻ 

5 
survey as may be demanded under the said 

T. G. ഭാസ്കരൻ 
Act or the rules made thereunder. 

52 

5 Mrs. ദേവകി വേലായുധൻ മകൾ ( 67 
Ii any person fails to comply with these requi 

(3 ) 
sitions under clauses (a ) to (c ) mentioned above the എ4-14585/ 83. 
work will be gotdone by employing hired labour and 

1983ജൂലൈ25 . 
the cost thereof will be recovered from the defaulters 

തൃശ്ശൂർ താലൂക്ക്തൃശൂർ വില്ലേജിൽ ചക്കാലക്കൽ 
as provided in the Act and rules made thereunder. 

ഡി . പി , ജോസഫ് എന്നയാൾ 3-4-1983- ൽ മരിച്ചിട്ടുളള 

താകുന്നു . ടിയാൻ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വാങ്ങുന്ന 
DETAILS OP LAND 

തിന് ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണെന്നു 
District - Alleppey 

കാണിച്ച് ടിയാൻ അവകാശികൾ ഈ ആഫീസിൽ ഒരു 
Taluk Shertallai. Village - Thanneermukkom North . അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു . അപേക്ഷ പ്രകാരം 
Sy: No. - 279 /1. 

അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ എഴുതുന്നവരാണ് അവ 

കാശികൾ എന്നറീപായിരിക്കുന്നു. അപ കാരം ഒരു അവ 
V. V. BALAKRISHNAN NAMBIAR , കാശ സർട്ടിഫിഇറ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെ കിലും 
Trichur . 

Assistant Director of Survey and ആക്ഷേപംഉളള പക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസറിൽ 
Land Records, (Range). 

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 

രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം ഹാജരാക്കേണ് 
Trichur Taluk 

താണ് . കാലാവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും 

കിട്ടുന്ന ആക്ഷേചങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
തശരൂർ താലൂക്കാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടു 

| കമ 

പേര 
ത്തുന്നത്. 

മരിച്ച ആളു വയസ 
നമ്പർ 

മായുള 
(1) 

ബന്ധം 
എ4-16390/83 . 1983 സെപ്ററംബർ 12 . 1 എം കെ .കുഞ്ഞല്യ 

ഭാര്യ 
2 

മകൾ 

35 
(തൃശ്ശൂർ താലുക്ക് 

പോളി ജോസഫ്, സി . 
പടിയം വില്ലേജിൽ പളളി 

3 ജെന്നി ജോസഫ്, സി , 
യിൽ P.U. സുരേന്ദ്രൻ എന്നയാൾ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ 

4 വത്സല ജോസഫ്, സി . 

30 
യൂണിവേഴ്സിററിയിൽ പാഫസർ ആയി ജോലിയി 

വിൽസൺ ജോസഫ്, സി . മകൻ 

28 
ലിരിക്കേ 19-6-1983- ൽ . മരിച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു . 

| 6 ബാബു ജോസഫ്, സി . 

26 
ടിയാന്റെ സർവ്വീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന 
ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ വ ശ്യ മാ പ ണ ണ 

( 4 ) 
കാണിച്ച് ടിയാൻ അവകാശികൾ ഈ ആഫീസിൽ എ4-17818 /83. 

1983 സെപ്റ്റംബർ 3 , 
ഒരു അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു . അപേക്ഷ തൃശ്ശൂർ താലൂക്ക് അയ്യന്തോൾ വില്ലേജിൽ B.4 
( പകാരം അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ എഴുതുന്ന 

സിവിൽ ലൈൻ ക്വാർട്ടറിൽ T. K. ബാലകൃഷ്ണൻ 
വരാണ് അവകാശികൾ എന്ന അറിവായിരിക്കുന്നു . 

നമ്പ്യാർ എന്നായ ത്യശ്ശൂർ ഡിവിഷണൽ ഡിസ °( ടി 
അ പ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടി ഫിക്കാറ് കൊടുക്കുന്ന 

കറ ജിസ at ററ് ആയി ജോലിയിലിരിക്കെ5-8-1983- ൽ 
തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആ ക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് ഈ മരിച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു . ടിയാനൊ പെൻഷൻ, ടിയാൻ 
പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസി3 °ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തി 

സർവ്വീസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുതലായവ ലഭിക്കുന്നതിന് 
നകം ഇ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ 

ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ ആവശ്യമാണെന്ന 
റിതം നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണ്ടതാണ്. കാലാവധി കാണിച്ച് ടിയാളുടെ അവകാശികൾ ഈ ആഫീസിൽ 
കഴിർത്തും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷാ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു . അപേക്ഷ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

പ്കാരം അന്വേഷണം നടത്തിയ മിൽ താഴെ എഴുതു 
( കമ പര• 

മരിച്ച വയസ് 

ന്നവരാണ അവകാശികൾ എന്നറിവായിരിക്കുന്നു . 
നമ്പർ 

ആളുമായുളള 

അ പ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നതിൽ 
ബന്ധം 

ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് ഈ 
1 ശാന്ത സുരേന്ദ്രൻ 

(പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസ 
പരസ്യം ഗസററിൽ 
43 

രേഖാമൂലമായ തെളിവു 

ത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 
2 ഷഹീന സുരേന്ദ്രൻ 

മകൾ 19 

കൾ സഹിതം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞു . 
( 2 ) 

തപാൽ മാർഗ്ഗമായും കിട്ടുന്നആക്ഷപങ്ങൾ സ്വീകരി 
എ4-14286/83. 

1983ജൂലൈ25 , ക്കുന്നതല്ല . 

കമ 
തൃശ്ശൂർ താലൂക്ക് ആശ്ശൂർ വില്ലേജിൽ തോട്ട 

അവകാരികളുടെ പരേതനു വയസ 
നമ്പർ 

പര 
ത്തിൽ T. M ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ 5-12-1982- ൽ മരിച്ചി 

മായുള 

| വന്ധം 
ട്ടുളളതാകുന്നു . ടിയാന്റെ ഫാമിലി പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന 
തിന് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണെന്നു 

1 കെ . എൻ. കാർത്ത്യായനി 

42 

ഭാര്യ 
2 ചെക , എൻ, സതിഷ് 

മകൻ 23 
കാണിച്ച് ടിയാൻ അവകാശികൾ ഈ ഫീസിൽ ഒരു 

മകൾ 
3 കെ , എൻ , ഷീല 

20 
അപേക്ഷ ബാധിപ്പിച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു . അപേക്ഷ പ്രകാരം 
അനു ഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ എഴുതുന്നവരാണ് താലൂക്കാഫീസ്, 

( ഒപ്പ്) 
അവകാശികൾ എന്നറിവായിരിക്കുന്നു . അപകാരം ഒരു തൃശ്ശൂർ. 

തഹാരമാർ, 


56 


33 


1 


| 19 


ഭാര്യ 
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Chavakkad Taluk 
ചാവക്കാട് താലൂക്കാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യ 
ചെയ്യുന്നത്. 
നമ്പർ എ3-10648/ 83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 7 . 
ചാവക്കാട് താലൂക്ക്വലപ്പാട് വില്ലേജിൽ ഇ . ആർ. 
ചാത്തുണ്ണി 

ഏബൂർവീട എന്നയാൾ മരിച്ചതിനാൽ 
ടിയാൻ ഭാര്യ 

ജാനകി അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അന്വഷണം നടത്തിയതിൽ മരിച്ച ചാത്തുണ്ണിയുടെ 

പെൻഷൻ ബാക്കി ലഭിക്കുനതിന് താഴെ പറയുന്നവ 
രാണ് അവകാശികളെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു . അപകാരം 
ഒരു അവകാശ 

സർട്ടിഫിക്കറ് കൊടുക്കുന്നതിന് 
ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളള പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസ് 
ററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ 30 ദിവസത്തി 
നകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം ഈ ആഫീ 
സിൽ ഹാജരാക്ക ണ്ടതാണ്. സമയം കഴിഞ്ഞാതപാൽ 
മാർഗ്ഗമായോ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു 
തല്ല . 

അവകാശികൾ 
കമ പേര 

മരിച്ച ആളു വയസ് 
നമ്പർ 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 ജാനകി 

ഭാര്യ 50 
2 ഗൗരിലായ 

മകൾ 

33 
സുഭാഷ്ചന്ദ്രൻ 

മകൻ 28 
ഉഷ 

മകൾ 25 
5 ഷീല 

18 
6 മാളു 

- അൽ 

98 

പി , വി . ബാലൻ, 
ചാവക്കാട്. 

തഹശീൽദാർ, 


!! 


1.ONO 


| 5 


(2 ) 
എ4-11605/83. 

1983 സെപ്ററംബർ 3 . 
തലപ്പിളളി താലൂക്കിൽ കാട്ടകാമ്പാൽ വില്ലേജിൽ 
പുതുക്കുളങ്ങരെ രാമൻ നായർ 8-7-1983 - ൽ മരിച്ചു . 
ടിയാന്റെ പേരിൽ സ്റേറററ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ 
S.B.No. C 2891 , സൗത്ത് ഇൻഡ്യൻ ബാങ്കിൽ S.A.No. 
8646 എന്നീ എക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉളള 350 രൂപ കിട്ടുന്ന 
തിന് ഒരു അവകാശ് സർട്ടിഫിക്കററ് ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ട് ടിയാന്റെ ഭാര്യ അമ്മിണി അമ്മ സമർപ്പിച്ച 
അപക്ഷ വില്ലേജാഫീസർ വഴ1 അന്വേഷണം നടത്തിയ 
തിൽതാഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണ്പരേതൻ അവകാ 
ശികൾ എന്ന് അറിയുന്നു . 
( കമ പേര 

പരേതനു വയസ 
നമ്പർ 

മായുളള 

ബന്ധം 
അമ്മിണിഅമ്മ 

ഭാര്യ 44. 
വേണു 

മകൻ 23 
വതം( Tl ല 

മകൾ 

20 
ജയൻ 

മ മൻ 17 
(പനീള 

മകൾ 15 
4, 5 നമ്പർകാരുടെ രക്ഷിതാവ് ഒന്നാം നമ്പർകാരി 
യായ അമ്മിണിയമ്മയാകുന്നു . 

മേൽപ്പറഞ്ഞവരാണ് പരേതന്റെ യഥാർത്ഥ അവ 
കാശികൾ എന്ന് കാണിച്ച് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫി 
ക്കറം കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും 
ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 
പരസ്യപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം ഈ മാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരായി രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അവധി കഴി ഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗവുമുള അക്ഷപ 
കൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

(3 ) 
എ4-12344/83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 6 . 
തലപ്പിളളി താലൂക്കിൽ വരവുർ വില്ലേജിൽ ഒഴു 
വീട്ടിൽ രാമൻ നായർ 24-6-1983- ൽ മരിച്ചു . ടിയാൻ 
മിലിറററിയിൽ നിന്നും പെൻഷൻ പറ്റിയ ആളായി 
രുന്നു . ടിയാൻ ( പാവിഡൻ ഫണ്ട്, പെൻഷൻ 
എന്നിച കിട്ടുന്നതിന് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ 
ആവശ്യമാണെന്ന് കാണിച്ച് ടിയാന്റെ ഭാര്യ ദേവകിയമ്മ 
സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷാ വില്ലേജാഫീസർവഴി 

നടത്തിയ 
അന്വഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണ് പരേ 
തന്റെ അവകാശികളെന്ന് അറിയിന്നു . 
പേര 

പരേതനു വയസ 
മായുളള 

ബന്ധം 
ദേവകിയമ്മ 

ഭാര്യ 47 
മേൽപ്പറഞ്ഞവരാണ് പരേതൻ യഥാർത്ഥ അവ 
കാശികൾ എന്ന് കാണിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ് 
കൊ ടു ക്കു ന്ന തി നൽ 

ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും 
ആരക്ഷപംഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 
പരസ്യപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 
നേരിട്ട് 

ഹാജരായി രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗവുമുളള 
അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
താലൂക്കാഫീസ്, 

( ഒപ്പ്) 
തലപ്പിള്ളി . 

തഹശീൽദാർ , 
PALGHAT DISTRICT 

Alathoor Taluk 
ആലത്തുർ താലൂക്കാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യ 
പ്പെടുത്തുന്നത്. 

(1) 
Ref. 4568/83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 2 . 
പാലക്കാട് ജില്ല ആലത്തൂർ താലൂക്ക് പഴമ്പാല 
ക്കോട് അ ംശം മരുതക്കാട് വീട്ടിൽ മരിച്ച ചന്ദൻ ഭാര്യ 


മരിച്ചു . 


Talappilly Taluk 
തലപ്പിളളി താലൂക്കാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടു 
ത്തുന്നത്. 

(1) 
എ4-7872183 . 

1983 സെപ്ററംബർ 6 . 
തലപ്പിളളി താലൂക്കിൽ ചിററണ്ട് വില്ലേജിൽ തക്ക 
ണാപതി യാരം ദേശത്ത് തട്ടാൻ പങ്കുണ്ണി ഭാര്യ സി . കെ . 
കുഞ്ഞുകുട്ടി 30-9-1982- ൽ 

ടിയാരിയുടെ 
പേരിൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് സൊസൈററിയിൽ 
139-ാംനമ്പരായി 1,000 രൂപ കിട്ടുന്നതിന് ഒരു അവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ആവശ്യമാണെന്ന കാണിച്ച ടീയാരി - 
യുടെമകൻ രാഘവൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ വില്ലേജാഫീ 
സർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ 
മാത്രമാണ് പ്രതിയുടെഅവകാശികൾ 

എന്ന അറി 
യുന്നു . 
ക മ 

പരേതയു വയസ 
നമ്പർ 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 രാഘവൻ 

മകൻ 56 
2 കൊച്ചുണ്ണി 

15 

54 
3 മാധവൻ 

19 

52 
ക o ദേവകി 

മക 

48 
മേൽ പറഞ്ഞവരാണ് 

പരേതയുടെ യഥാർത്ഥ 
അവകാശികൾ എന്നു കാണിച്ച് ഒരു അവകാശ സർട്ടി 
ഫീക്കാറ 

കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെ 
ങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം 
ഗസറിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം ഈ 
ആഫീസിൽ നേരിട്ടു ഹാജരായി രേഖാമൂലം ബാധി 
പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽമാർഗ്ഗ 
വുമുളള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


ഉപയ 


4th Oct. 1983) 


BOARD OF REVENUE 


2203 


വയസ 


( 3) 
റഫ്. 173683/ B3 . 

1982 സെപ്ററംബർ 2 . 
പാലക്കാട് ജില്ല ആലത്തുർ താലൂക്ക തരൂർ II 
വില്ലേജിൽ തോടുകാട്ടിൽ മരിച്ച ധർമ്മൻ 

ഭാര്യ 
ചെറുകുട്ടി അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ നൽകുന്ന 
തിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷി 
ച്ചതിൽ ശ്രീ . ധർമ്മൻ 7-11-1974- ന് നിര്യാതനം 
യെന്നും ടിയാൻ അനന്തരാവകാശികൾ 

താഴെ 
പറയുന്നവർ 

മാത്രമാണെന്നും അറിവായിരിക്കുന്നു . 
ടിയാൻ അനന്തരാവകാശികൾ താഴെ - പറയുന്നവർ 
മാ ( തമാണെന്നു കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാപി 
തമായ ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസാറിൽ 
(പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തി 
നകം ആയത് അവർ ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി 
ബാധിപ്പിക്കേണ്ട താ ണെ ന്നും 

ത പാൽ 

മാർഗ്ഗമാ 
നിശ്ചിതാവധി കഴി ഞ്ഞാ ലഭ്യമാകുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ 
സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു . 
| ( കമ 

അവകാശികളുടെ പാരതനു വയസ് 
നമ്പർ പേരുവിവരം മായുള് 

ബന്ധം 
T ചെറുകുട്ടി 

ഭാര്യ 35 
2 രാധ് 

മക 

16 
3 കുഞ്ചുപഴഞഞ്ഞി 

മകൻ 14 
4 വിലാസിനി 

മകൾ 

0 
5 നാകു 

ന്നു 

65 
മെനർമാരായ 2, 3, 4 എന്നീ നമ്പർകാരുടെ 
അമ്മയും രക്ഷിതാവു 1 -ാം നമ്പർകാരി ചെറുകുട്ടി. 

മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവർ ഒഴികെ പതന മററ് 
അവകാശികൾ ആരുംതന്നെ ഇല്ലെന്ന് അറിവായിരി 


3 


മറം 


ക്കുന്നു . 


ലക്ഷ്മിഅവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായി 
സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വഷിച്ചതിൽ ( ശീ , 
ചന്ദന് 6-6-1982 - ന് നിര്യാതനായെന്നും ടിയാൻ 
അനന്തരാവകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവർമാത്രമാണെന്നും 
അറിവായിരിക്കുന്നു . ടിയാൻറ് അനന്തരാവകാശികൾ 
താഴെപറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്നു കാണിച്ച് അവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെ 
ങ്കിലും നിയമോചിതമായ ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ഈ 
പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
30 ദിവസത്തിനകം ആയത് അവർ ഈ ഒാഫീസിൽ 
നേരിട്ടു ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും തപാൽ 
മാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിതാവധി കഴിഞ്ഞാ ലഭ്യമാകുന്ന 
ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതിനാൽ പരസ്യം 
ചെയ്തിരിക്കുന്നു . 

കം അവകാശികളുടെ പരേതയു 
ന വർ പേരുവിവരം 

മായുളള 

ബന്ധം 
ആപ്പു 

അച്ഛൻ 82 
2 അന്നു മു 

അമ്മ 

72 
3 ലക്ഷ്മി 

ഭാര്യ 

32 
സുമ 

മകൾ 

14 
5 സുരേഷ് 

മകൻ 

II 
6 സുധ 

മകൾ 

9 
ദീപ 

5 
4 മുതൽ 7 കൂടി മൈനർമാരുടെ രക്ഷിതാവ 3 -ാം 
നമ്പർ കാരി അമ്മ ലക്ഷ്മി ആകുന്നു . 

മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവർ ഒഴികെ പരേതന 
അവകാശികൾ ആരുംതന്നെ 

ഇല്ലെന്ന് അറിവായിരി 
ക്കുന്നു . 

(2) 
റഫ് 7502| 83| B . 

1983 സെപ്ററംബർ 2 , 
പാലക്കാട് ജില്ല ആലത്തുർ താലൂക്ക് കോട്ടായി 
വില്ലേജ് കരിയാം കോട്ടിൽ താമസിക്കും ചെമ്പരത്തിയാം 
പറമ്പ്പരേതനായ ശ്രീ.കെ.മുഹമ്മത്ഭാര്യ ബീപാത്തുമ്മ 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറൊ നൽകുന്നതിനായി സമർ 
പ്പിച്ച അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിൽ ( ശ്രീ , 
കെ , മുഹമ്മത 

22-5-1983- ന് നിര്യാതനായെന്നും 
ടിയാൻറ അനന്തരാവകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവർ മാത 
മാണന്നും അറിവായിരിക്കുന്നു . ഭിയാളുടെ അനന്തരാ 
വകാശികൾ താഴ പറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്ന 
കാണിച്ച് അ വകാശ 

സർട്ടിഫിക്കറ് ന.ൽകുന്നത് 
സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും 

നിയമോചിതമായ 
ആക്ഷേപം 

ഉളളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 
( പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തി 
നക ആയത് 

അവർ ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജ 
രായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും തപാൽ മാർഗ്ഗമോ 
നിശ്ചിത അവധി കഴിഞ്ഞാ ലഭ്യമാകുന്ന ആക്ഷേപ 
ങ്ങൾ 

സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതിനാൽ പരസ്യം 
ചെയ്യുന്നു . 
( കഥ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 
ന വർ ചേരുവിവരം 

മായുളള 

ബന്ധം 
ബീപാത്തുമ്മ 

ഭാര്യ 44 
2 പാത്തുമുത്തം 

മകൾ 

9 
3 യുസ്സ്ഫ 

മകൻ 

23 
4 

മകൾ 15 
5 ഹംസ 

മകൻ 12 
6 ഐസുമ്മ 

മകൾ - 9 
1 -ാം നമ്പർകാരി ബീപാത്തുമ്മതന്നെയാണ് നർ 
മാരായ 4 , 5, 6 നമ്പർകാരുടെഅമ്മയും രക്ഷിതാവും. 

മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവർ ഒഴികെ പരേതനം മററ് 
അവകാശികൾ , ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് അറിവായി 
രിക്കുന്നു . 


( 4) 
റഫ്, 1092/ 83 / B3 , 

1983 സെപ്ററംബർ 2 , 
പാലക്കാട് ജില്ല , ആലത്തൂർ താലൂക്ക്, പുതിയങ്കം 
അംശം ദേശത്ത് മേനിൽ വീട്ടിൽ മരിച്ച കോരുമേനോൻ 
ഭാര്യ എം . കല്യാണിക്കുട്ടി ന മ്മ അവകാശ സർട്ടിഫി 
ക്കററ് നൽകുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയെ 
ക്കു റി ച്ച് അ ന്വേ ഷി ച്ച തി ക എ . കോരുകാനോൻ 
16-12-1982- ൽ നിര്യാതനായെന്നും ടിയാന്റെ അനന്തരാ 
വകാശികൾ താഴെപ്പറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്നും അറിവ 
യിരിക്കുന്നു . ടിയാന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ താഴെ 
പറയുന്നവർ മാ ( തമാണെന്നു കാണിച്ച് കാൾ 
സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്ആർക്കെ 
ങ്കിലും നിയമോചിതമായ ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ഈ 
പരസ്യം ഗസററിൽ 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആയത് 

അവർ ഈ മാഫി 
സിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും 
തപാൽ മാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിത അവധി കഴിഞ്ഞ 
ലഭ്യമാകുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതി 
നാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു . 
( കമ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 
പരം 

മായുളള 


ന 


ബന്ധം 


1 


റഹ്മത്ത 


1 M , കല്യാണിക്കുട്ടിഅമ്മ മാര്യ 75 
2) NI, മഹാലക്ഷ്മി 

55 
-3 M , സരസ്വതി 

54 
പ L , കാർത്ത്യായനി 

- 13 , 

53 
5 M , നാരായണൻ 

മകൻ 

50 
6 M. ശാരദ 

ികം 47 
7 M , ചന്ദശോ രൻ 

മകൻ 

45 
8 M. ശിവശങ്കരൻ 

4 
g സാജകുമാരൻ 

35 
10 M , ഗംഗാ ദേവീ 

കയ 

3 
മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവർ ഒഴികെപരേതന് മാറ്റ് 18 
കാശികൾ ആരുംതന്നെ ഇല്ലെന്ന് അറിവായിരിക്കുന്നു . 
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[PART III 


1 


എം , രാമൻ 


ക 


5 ) 
റഫ്. 7248/83 /B3 . 

1 1983 സെപ്ററംബർ 2 . 
പാലക്കാട് ജില്ല , ആലത്തൂർ താലൂക്ക്,കുത്തന്നൂർ 
വില്ലേജ് എളയാട്ടം മരിച്ച ( ശ്രീ . കെ . കുമാരൻ നായർ 
ഭാര്യ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
നൽകുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് 
അന്വഷിച്ചതിൽ ശ്രീ . കെ . കുമാരൻ നായർ 31-5-1983- ൽ 
നിര്യാതനായെന്നും ടിയാന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ 
താഴ പറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്നും 

അറിവായിരി 
ക്കുന്നു . ടിയാൻ അനന്തരാവകാശികൾ താഴെ പറ 
യുന്നവർ മാത്രമാണെന്നു കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടി 
ഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും 
നിയമോചിതമായ്ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ഈ പരസ്യം 
ഗസററിൽ (പ്രസി8 ° ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 30 
ദിവസത്തിനകംആയത് അവർ ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട 
ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും 

ത പ ) ത 
മാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിത അവധികഴിഞ്ഞാ ലഭ്യമാകുന്ന 
ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതിനാൽ പരസ്യം 
ചെയ്യുന്നു . 
കർ അവകാശികളുടെ പാരതനു 

വയസ 
നമ്പർ പേരുവിവരം മായുളള 

ബന്ധം 
1 ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ . ഭാര്യ 

70 
കമലയ 

മക 

53 
( 3 ശിവരാമൻനായർ 

മകൻ 

50 
കൊച്ചുദേവി 

മകൾ 

47 
5 ഉദയ ഭാസ്ക്കരൻ 

മകൻ 

45 
6 അരവിന്ദാക്ഷൻ 

42 
T മീനാക്ഷിക്കുട്ടി 

- മകൾ 

38 
മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവർ ഒഴികെ പരേതന് മററു അവ 
കാശികൾ ആരുംതന്നെഇല്ലെന്ന് അറിവായിരിക്കുന്നു . 

( 6) 
റഫ്. 2737|83 |B3 . 

1983 സെപ്ററംബർ 2 . 
- 1. 1. പാലക്കാട് ജില്ല ആലത്തൂർ താലൂക്ക് മേലാർ 

ക്കോട് വില്ലേജ് രാമംഗലം - അംശം കിളിയലിൽ 
പത് മാലയത്തിൽ വി . പി . കുഞ്ഞുകുട്ടി അവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ് നൽകുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച അപേ 
ക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിൽ ( ശീമതി അപ്പ എന്ന 
പത്മാക്ഷി അമ്മ നിര്യാതയായെന്നും ടിയാളുടെ അനന്തരാ 
വകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്നും അറിവാ 
യിരിക്കുന്നു . ടിയാളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ താഴെ പറ 
യുന്നവർ മാത്രമാണെന്നു കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫി 
ക്കറ്റ് നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും 
നിയമോചിതമായ ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ഈ 

പരസ്യം 
ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 30 ദിവ 
സത്തിനകം ആയത് അവർ ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടു 
ഹാജരായി ബോ ധി പ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണെ ന്നും തപാൽ 
മാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിത അവധി കഴിഞ്ഞാലഭ്യമാകുന്ന 
ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതിനാൽ പരസ്യം 
ചെയ്യുന്നു . 
കമ 

അവകാശികളുടെ പരേതയു വയസ 
നമ്പർ പേര 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 V. P. രാധ 

മകൾ 

42 
v . P.കുഞ്ഞുകുട്ടി 

40 
v . P , ശാന്ത 

38 
v . P രുഗ്മിണി 

36 
5 v . P. സുശീല 

34 . 
6 v . P. ഇന്ദിര 

20 
1 V. P. രാധാകൃഷ്ണൻ മുകൻ 

30 
8 V. P. പാർത്ഥസാരഥി 

28 
g . V , P. നാരായണൻ 

22 
മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവർ ഒഴികെ പതനം മാം 
അവകാശികൾ ആരും 

തന്നെ ഇല്ലെന്ന് അറിവായിരി 
ക്കുന്നു . 


(7 ) 
റഫ . B3-6990 / 82 . 

1983 ആഗസ്ററ്. 30 . 
പാലക്കാട ജില്ല 

ആ ല ത്ത ആ ക താലൂക്ക് 
പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി II വില്ലേജ° ചൂലന്നൂരംശം 
ചുരക്കോട്ടിൽ താമസിക്കും മുരുകൻ മകൻ ചാമി 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച 
അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിൽ 

( ശ്രീമതി 
അ മ്മാളു 21-7-1979- ൽ നീ ര ക ര ത യ ാ ി യ സ 1 2 
ടിയാളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവർ 
മാത്രമാണെന്നും അറിവായിരിക്കുന്നു . ടിയാളുടെ 
അനന്തരാവകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്നു 
കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതു സംബന് 
ന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും നിയ മാചിതമായ ആക്ഷേപം 
ഉളളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 
തീയതിമുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആയത് അവർ ഈ 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കണ്ടതോ 

ണെന്നും തപാരിമാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിത് അവധി 
കഴിഞ്ഞാ ലഭ്യമാകുന്ന -ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകാര്യ 
മല്ലെന്നുംഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു . 
കമ അവകാശികളുടെ പരേതയു 

- വയസ 
നമ്പർ പേരുവിവരം 

മായുളള 
ബന്ധം 

മകൻ 58 
2 എം , ഗോപാലൻ 

54 
എ , ചാമി 

48 
എ • , മീനാക്ഷി 

മകൾ 

45 
5 എം , വിശ്വനാഥൻ 

മകൻ 40 
6 എം , പൊന്നു 

മകൾ " 38 
മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവർ ഒഴികെ പരേതയ്ക്ക് മറ 
അവകാശികൾ ആരുംതന്നെ ഇല്ലെന്ന് അറിവായിരി 
-ക്കുന്നു . 

(8) 
റഫ , B3.868582. 

1983 ആഗസ്ററ് 30 . 
പാലക്കാട് ജില്ല ആലത്തുർ താലൂക്ക് തേങ്കുറിശ്ശി I 
വില്ലേജ് ഉതംകാലം വീട്ടിൽ താമസിക്കും മരിച്ച 
വേലപ്പൻ ഭാര്യ | ശ 1 മ ത 1 കല്യാണി അവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ നൽകുന്നതിനായി - സ മ ർ പ്പി ച്ച 
അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച്അന്വേഷിച്ചതിൽ ( ശീ . വേലപ്പൻ 
14-11-1982 - ന് ന ി ര ക ര ത ന റ മ യ ന ി ം ടിയാൻ 
അനന്തരാവകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവർ മാത 
മാണെന്നും അറിവായിരിക്കുന്നു. ടിയാൻ 

- അന 
ന്തരാവകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്ന് 
കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നതു 
സംബന്ധിച്ച് - ആർക്കെങ്കിലും നിയാരാചിതമായ 
ആക്ഷേപമുളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസി 
8 ° ധീകരിക്കുന്ന തീ യതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
ആയത് അവർ ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി 
ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും 
തപാൽ 

മാർഗ്ഗമോ 
നിശ്ചിത അവധി കഴിഞ്ഞാ ലഭ്യമാകുന്ന ആക്ഷേപ 
ങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു . 
.( കമ 

അവകാശികളുടെ പർ: തനു വയസ 
നമ്പർ പേരു വിവരം 

മായുളള 


| 1 


ബന്ധം 


1 


2 
3 


13 


4 


9 


കല്യാണി 

മാര്യ 29 
വേലായുധൻ 

മകൻ 11 
3 രാമൻകുട്ടി 

10 
രാമദാസ 

11 

8 
5 

11 
സജീവൻ 

ാ 

ക 
6 അമൃതവല്ലി 

മ കൾ 

1 
കമനമ്പർ 2 മുതൽ 6 കൂടിയ മൈനർമാരുടെ 
രക്ഷിതാവ് 1-ാംനമ്പര്കാരിയായ അമ്മ കല്യാണിയാണ്. 

മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവർ ഒഴികെ പാരതന് മറ 
അവകാശികൾ ആരുംതന്നെ ഇല്ലെന്ന അറിവായിരി 
ക്കുന്നു. 


11 


4 


മകൾ 


മകൾ 


4th Oct. 1983) BOARD OF REVENUE 

2205 
( 9) 

വയസ് 
റഫ്. B3-9203182 . 1983 ആഗസ്റ്റ് 30 . 

വൾ 

ഭാര്യ 34 
പാലക്കാട് ജില്ല , ആലത്തൂർ താലൂക്ക് തരൂർ II 

ബി 

கம் 

10 
വില്ലേജ് അത്തിപൊ തൊട്ടുവനാടീ താമസിക്കും 

വസന്തകുമാരി 

14 
വടക്കെപാട്ട്” മരിച്ച ലക്ഷ്മി അമ്മ മകൾ അ മ്മിണി അമ്മ 

മധു 

മകൻ 

11 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച 

ബിരു 

8 
അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വഷിച്ചതിൽ 1 ശ 1 മ ത 

6 ശിവൻ 

മകന 

5 
ലക്ഷ്മിഅമ്മ 16-12-1964- ന നിര്യാതയായെന്നും 
ടിയാളുടെ ഒരനന്തരാവകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവർമാത 

( കമനമ്പർ 2 മുതൽ 6 കൂടിയ മനർമാരുടെരക്ഷി 
മാണെന്നുംഅറിവായിരിക്കുന്നു . ടീയാളുടെ അനന്തരാ 

താവ് 1 -ാം നമ്പർകാരിയാകുന്നു . 
വകാശികൾ താഴെ പറയുന്നവർമാത്രമാണെന്നു കാണിച്ച് 

മേൽ പ്രകാരം അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുളളപക്ഷം ആയത് 
ആർക്കെങ്കിലും നിയമോചിതനായ് ആകാനുളളപക്ഷം പരസ്യം 

പസി8 ° ധീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം ഇ 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നരീതി ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആയത് അവർ ഈ ഓഫീസിൽ താമസിച്ചോ തപാലിലോ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 
നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും തപാൽ 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
മാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിത അവധി കഴിഞ്ഞാ ലഭ്യമാകുന്ന 

(3 ) 
ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതിനാൽ പരസ്യം നമ്പർ ബി5-1306 83. 1983 സെപ്റംബർ 1 , 
ചെയ്യുന്നു . 
അവകാശികളുടെ 

ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് കോഴിപ്പതി വില്ലേജിൽ കുന്ന 
പരതയു വയസ് 

കാട്ടുപതി ചിന്ന സാമ്പിയിൽ താ ഇ സി ജി ര ത ന്ന 
പേരുവിവരം 

- മായുളള 
ബന്ധം 

കുമാരസ്വാമികവുണ്ടർ 31-5-1975- ന് മരിച്ചു . ടിയാൻ 

പരിൽ പാലക്കാട് ലാൻറ് മോർട്ട്ഗേജ ബാങ്കിൽ 
അമ്മിണിഅമ്മ 

63 

നിന്നും ലഭിക്കുവാനുളള മാഹരി സംഖ്യക്കായി 
മേൽ പ്രസ്താവിച്ചവർ ഒഴികെ പരേതന മാം പരേതന്റെ മകൻ ശെൽവരാജ് സമർപ്പിച്ച അവകാശ 
അവകാശികൾ ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് അറിവായിരി സർട്ടിഫിക്കറിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽതാഴെ 
ക്കുന്നു . 

പറയുന്നവരാണ് അവകാശികളെന്ന് അറിവായിരി 
താലൂക്കാഫീസ്, 

( ഒപ്പ്) 

കുന്നു . 
ആലത്തുർ, തഹശീൽദാർ, 

വയസ 
ശെൽവരാജ 

- മകൻ 

34 
2 കനകവേൽ 

31 
Chittur Taluk 

മേൽ പ്രകാരം അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന 
പരസ്യം 

തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുളപഷം ആയത 

പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം ഈ 
(1) 

ആഫീസിൽ നേരിട്ടു ഹാജരായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നമ്പർ 11045/83/ ബി 5 . 1983 ആഗസ്ററ് 10 . താമസിച്ചോ 

തപാലിലാ ലഭിക്കുന്ന 

പരാതികൾ 
ചിറ്റൂർതാലൂക്ക്തത്തമംഗലം വില്ലേജിൽ ചെന്താമര . യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
നഗറിൽ താമസിച്ചിരുന്ന എം . കറുപ്പൻ (റിട്ടയേർഡ് 

(4) 
സകാവഞ്ചർ) 8-8-1981- ന് മരിച്ചു . ടിയാന്റെ പേരിൽ 

നമ്പർ ബി 5 , 13296/83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 1 . 
ലഭിക്കുവാനുളള പെൻഷൻതുകയും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതി 
പരേതൻറ മകൾ 

കെ , പാപ്പാൾ 

ചിററൂർ താലൂക്ക് കൊല്ലങ്കോട് II വില്ലേജിൽ പടി 
പ്പിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററിൻമേൽ നടത്തിയ ഞഞ്ഞാറെതറ, കൈരളി കുഞ്ചുകരുമത്തിൽ വീട്ടിൽ താമസി 
അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് അവകാശിക 

ച്ചിരുന്ന എം . ( പഭാകരൻ 12-7-1983- ൽ മരിച്ചു . 
ളെന്ന് അറിവായിരിക്കുന്നു . 

ടിയാന്റെ പേരിൽ ലഭിക്കുവാനുളള പെൻഷൻ, ഗ്രാറ്റു 

വയസ വിററി മുതലായവയും, ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിലെ മറ്റ്ആനു 
പാപ്പാൾ 

മകൾ 46 

കൂല്യങ്ങൾക്കും മററുമായി പ്രേതന്റെ ഭാര്യ കെ .ചന്ദ്രിക 
കാമാക്ഷി 

ാര്യ 40 

സമർപ്പിച്ച അവകാശ സർട്ടിഫിക്കാറിൻമേൽ നടത്തിയ 
3 കയ്യൻ 

മകൻ 12 അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് അവകാശിക 
വീരൻ 

മകൾ - 5 ളെന്ന് അറിവായിരിക്കുന്നു . 
കമ നമ്പർ 3 , 4 എന്നീ മൈനർമാരുടെ രക്ഷിതാവ് 

വയസ 
2 -ാം നമ്പർകാരിയാകുന്നു . 

ചന്ദിക 

ഭാര്യ 

52 
2 ( പസന്ന 

മകൾ 

32 
മേൽ പ്രകാരം അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്ന 

3 

മകൻ 

30 
തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുളളപക്ഷം ആയത 

4 സുധാകരൻ 

29 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം ഈ 
പരസ്യം 

5 

26 
ഷാഫീസിൽ നേരിട്ട ഹാജരായി 

സമർപ്പിക്കേണ്ട 
6 സുഷ 

മകൾ 

24 
താണ്. താമസിച്ചാ തപാലിലോ ലഭിക്കുന്ന പരാതി 

7 രാജീവൻ 

മുകൻ 

22 
കൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

8 രിത്രം 

20 
(2) 9 രാജേന്ദ്രൻ 

18 
നമ്പർ ബി5-13275 /83 . 1983 സെപ്റ്റംബർ 1 . 10 രതീന്ദൻ 

15 
ചിറ്റൂർ താലൂക്ക്തത്തമംഗലം വില്ലേജിൽ 16/22, മേൽ( പകാരം അവകാശ സർട്ടിഫിക്കാറ” നൽകുന്ന 

തിൽ 
നീളിക്കാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വി , ആ റ മ പ വ ൻ 

ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുളളപക്ഷം 

ആയിത 
13-5-1983 - ന് മരിച്ചു . ടിയാന്റെ ചേരിൽ ലഭിക്കുവാ 

പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം ഈ 
നുളള എൽ. ഐ . സി . സംഖ്യ കുടാതെ ഗവൺമെന്റിൽ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിന്നുംലഭിക്കുവാനുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവക്കായി 

താമസിച്ചോ, തപാലിലാ ലഭിക്കുന്ന 

പരാതികൾ 
പരേതന്റെ ഭാര്യ വശ സമർപ്പിച്ച അവകാശ സർട്ടിഫി യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ക്കറിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽതാഴെ പറയുന്ന 

എ . ആ ചത് പൊതുവാൾ , 
വരാണ് അവകാശികളെന്നു അറിവായിരിക്കുന്നു . 

ചിറ്റൂർ, 

തഹശീൽദാർ, 


നായി 


സമർ 


1 


4 


1 


( പ്രസാദ 


ശശീന്ദ്രൻ 


1 


22ാം 
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Mannarghat Taluk 

Ottappalam Taluk 
പരസ്യം 

പരസ്യം 
(1 ) 

(1 ) 
റഫ . സി4-291093 . 1983 ആഗസ്ററ് 4 , നമ്പർ ഡി3-712583, 

1983 ആഗസ്( റ 9 . 
മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക്, മണ്ണാർക്കാട് I വില്ലേജിൽ ഒററപ്പാലം താലൂക്ക്വാണിയംകുളം II വില്ലേജ 
കുറുവണ്ണകുഞ്ഞവറ 5-11-1980 - ന് മരണപ്പെട്ടുവെന്നും, ാറോട്ടർ ദേശത്ത്നടുപ്പുരക്കൽ കുമാരൻ മരണപ്പെട്ടു 
ടിയാൾക്ക്ലാന്റ് ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്ന് ക ടുവാനുളള വെന്നും അവർക്കവകാശപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുത 
നഷ്ട പതിഫല സംഖ്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനായി ലായവ കിട്ടേണ്ടതിനായി ടിയാൻ അച്ഛൻ അയ്യപ്പൻ 
ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കണമെന്നും സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി 
കാണിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമതി ബീവിക്കുട്ടിഉമ്മയും സഹോ യതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതൻ. നിയമാനു 
രങ്ങളും ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷി 

സതമായ 

അവകാശികൾ എന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട 
ച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് മരിച്ച കുഞ്ഞവറയുടെ 

ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 
അവകാശികളെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 

ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ഈ പരസ്യം 
അവകാശികളുടെ പരേതനു 

വയസ് ഗസററിൽ (പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 
നമ്പർ പേര മായുളള 

ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി രേഖാമൂലം 
ബന്ധം 

തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗരോ നിശ്ചിത 
( ശ്രീമതി ബീവിക്കുട്ടിഉമ്മ 

മകൾ 52 

കാലാവധിക്കു ശേഷമോ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷ 
പാത്തുമ്മക്കുട്ടി 

50 

കൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു . 
കതീജ ഉൽ 

48 ( കമ 

പേരുവിവരം പരേതനു വയസ 
ശി , കെ . സി .കുഞ്ഞി 

നമ്പർ 

മായുളള 
-മുഹമ്മദ മകൻ 42 

ബന്ധം 
5 ( ശീമതി ആയിഷ് 

മകൾ 37 T അയ്യപ്പൻ 

അച്ഛൻ 

54. 
സുലെഖ 

35 കാർത്ത്യായനി അമ്മ 

അനുമ 

48 
കെ . സി .കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ- 

മകൻ 
31 

3 സുരേഷ് കുമാർ 

സഹാരൻ 13 
മേൽ കാണിച്ചവർ മാ ( തമാണ് മരിച്ച കുഞ്ഞവറയുടെ 

4 ലീല 

സഹോദരി 28 
അവകാശികളെന്ന് കാണിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ ( കമ നമ്പർ 3 ചൈനറാകയാൽ രക്ഷിതാവ് 1 -ാം നമ്പർ 
അനുവദിക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ട് അയ്യപ്പൻആകുന്നു . 
ങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ | (പസിദ്ധപ്പെടു 
ത്തിയശേഷം 30 ദിവസത്തിനകം 

( 2 ) 
താലൂക്കാഫീസിൽ 
നേരിട്ട് ഹാജരായി രേഖകൾ സഹിതം തെളിയിക്കണ്ട നമ്പർ. ഡി3-9037 83. 

1983 ആഗസ്ററ് 9 . 
താണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷമോ തപാൽ 

ഒററപ്പാലം താലൂക്ക് നെല്ലായ വില്ലേജ് പട്ടിശ്ശീരി 
മാർഗ്ഗമോ കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ , സ്വീകരിക്കുന്ന ദേശം ചൊവ്വാശ്ശേരി കുഞ്ചുണ്ണി നെടുങ്ങാടി മരണ 
തല്ല . 

പ്പെട്ടുവെന്നും അവർക്കവകാശപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുത 
(2 ) 

ലായവ കിട്ടേണ്ടതിനായിടിയാന്റെ ഭാര്യ അമ്മുകാവിലമ്മ 
റഫ്.സി4-4745/83. 

1983 ആഗസ്റ്റ് 4 . 

സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ 

തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണ് പരേതൻ നിയമാ 
മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ കോട്ടോപ്പാടം II വില്ലേജിൽ 
ടി , കെ . ശിവദാസമേനോൻ 2-2-1983 ന 

നുസ്യത അവകാശികൾ എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 

- മരണപ്പെടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെ 
വെന്നുംടിയാളുടെ പാവിഡൻറ് ഫണ്ട്( ഗാററുവിറ് 

ങ്കിലും ആക്ഷേപമുളള പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പര 
മുതലായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനായി 

സ്യപ്പെടുത്തിയ തീയതിമുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഈ 
ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് അനുവദിക്കണമെന്നും ഓഫീസിൽ ഹാജരായി രേഖാമൂലം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
കാണിച്ചുകൊണ്ട് ( ശീമതി വി.പി. വൽസല ബോധി തപാൽ മാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിത കാലാവധിക്കു ശേഷമോ 
പ്പിച്ച അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിൽ താഴെ 

സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും 
പറയുന്നവരാണ് മരിച്ച ശിവദാസമേനോന്റെ അവകാ 

ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു . 
ശികളെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 

(കമ 

പരേതനു വയസ് 

പേരു വിവരം 
( കമ പര 

പരേതനു 
നമ്പർ 

മായുളള 
നമ്പർ മായുളള 

ബന്ധം 
ബന്ധം 

1 വി . പി . അഞ്ചു കോവിലമ്മ മകൾ 60 
1 ( ശീമതി വി , പി.വൽസല 

- ഭാര്യ 41 2 രാമചന്ദ്രൻ നെടുങ്ങാടി 

മകൻ 58 
2 വി , പി , ശോഭനേ 

മകൾ 22 3 ലീല 

മകൻറ ഭാര്യ 46 
3 വി.പി, സുജാത 

19 4 ഹരിദാസൻ 

മകൻ മകൻ 26 
ക വി.പി , ജയശ്രീ 

17 5 പത്മനാഭൻ നെടുങ്ങാടി 

മകൻ 54 " 
( മൈനർമാരുടെ 
രക്ഷിതാവ അമ്മയായ ശ്രീമതി 

6 ( ശീധരൻ നെടുങ്ങാടി 

52 
വി.പി. വൽസല 

7 ഗോ പാലകൃഷ്ണൻ 
മേൽകാണിച്ചവർ മാത്രമാണ മരിച്ച ശിവദാസ 

11 

50 
മേനോൻറ അവകാശികളെന്ന് കാണിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫി 

8 രുഗ്മിണി കോവിലയ 

മകൾ 

48 
ക്കാറ് അനുവദിക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമു 

9 നിർമ്മല 

മകളുടെ മകൾ 26 
ണ്ടെങ്കിൽആയത് ഈ പരസ്യം ഗസാറിൽ പസിദ്ധ 

10 മാലിനി 

24 
പ്പെടുത്തിയശേഷം 30 ദിവസത്തിനകം 

11 ഗിരിജ 
താലൂക്കാഫീ 

20 
സിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി രേഖകൾ സഹിതം തെളിയി 

12 ഉണ്ണികൃഷ് ണ നെടുങ്ങാടി മകൻ 42 
ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷമോ 

13 ബാലചന്ദ്രൻ നെടുങ്ങാടി 

40 
തപാൽ മാർഗ്ഗമോ കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല . 

ഡ73-8278 /83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 1 , 
താലൂക്കാഫീസ്, 

ടി . ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഒററപ്പാലം താലൂക്ക് ചാലിശ്ശേരി വില്ലേജ് ചാലി 
മണ്ണാർക്കാട്, 

തഹശീൽദാർ , 

ശ്ശേരി ദേശത്ത് ചീരൻ വറീതം കുരിയാക്കോസ 


വയസ 


13 


9 1 


നെടുങ്ങാടി 


13 


1 ( 3) 


4th Oct. 1983]) 


BOARD OF REVENUE 


201 


മായാൽ 


33 


പ്പെട്ട 


മരണപ്പെട്ടുവെന്നും അവർക്കവകാശപ്പെട്ട ആനുകുല്യ പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷമാ 
ങ്ങൾ മുതലായവ കിട്ടേണ്ടതിനായി ടിയാൻ 

ഭാര്യ തപാൽ മാർഗ്ഗമോ ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ പരീ 
സാറാമ്മയും മക്കളുംകൂടി സമർപ്പിച്ച പക്ഷിയെ ഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയു 
ന്നവർ മാത്രമാണ്പരേതൻ നിയമാനുസൃതമായ അവ 

്യകക പേര 

പരന്ന വനസ 
കാശികൾ എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ് 

- നമ്പർ 
നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം 

ബന്ധം 
ഉളള പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ 1 മൊട്ടെക്കാട്ട് അമ്മുക്കുട്ടി 

ഭാര്യ 54 
തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജ 

കെ . സുരേന്ദ്രനാഥൻ 

"മകൻ 

31 
രായി രേഖാമൂലം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. - തപാൽ 

3 കെ , ഷീലാരമ നി 

മകൾ 

30 
മാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുശേഷമോ സമർ പ കെ , ഷമാംവി 

20 
പ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും ഇതി 5 കെ , ശശികല 

21 
നാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു . 

കെ . സുജാത കുമാരി 

19 
പേരുവിവരം 

പരേതനു വയസ 
നമ്പർ 

( 2 ) 
മായുളള 
ബന്ധം Ref. B2-18959 183. 

1933 സെപ്ററംബർ 2 . 
സാറാമ്മ മാര്യ 50 

ഏറനാട് താലൂക്കിൽ എടക്കര വില്ലേജിൽ താമസ 
2 വൽസ 

മ ക 

30 ക്കാരനായിരുന്ന ശി , കണ്ടത്തിൽ ജോർജ് എന്നയാൾ 
3 4 പമ 

മകൾ 28 

മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ 
4 സോമൻ 

മകൻ 

26 ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറിന് അപേക്ഷിച്ചതിൻമേൽ 
5 നെൽസൺ 

- മകൻ 24 എടക്കര വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം നട 

ത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവർമാത്രമാണ് അവകാശികൾ 

എന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു . അതിനാൽ അപേക്ഷിച്ചതിൻ 
ഡ03-10117183. 1983 സെപ്ററംബർ 1 , 

( പകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
ഒററപ്പാലം താലൂക്ക്പരുതൂർ വില്ലേജ് പരുതൂർ 

ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 
ദേശത്ത് പണിക്കവീട്ടിൽ ( പഭാനിവാസിൽ 

പരസ്യപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം താലൂക്കാഫീസിൽ 
താമസം 

നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
പി . പി , ശിവരാമൻ മരണപ്പെട്ടുവെന്നുംഅവർക്കവകാശ 

തീയതിക്കു ശേഷമോ തപാൽ മാർഗ്ഗമോ ലഭിക്കുന്ന 
ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുതലായവ കിട്ടേണ്ടതിനായി 
ടിയാന്റെ ഭാര്യ പി . പി . ചിന്നമ്മു അമ്മ സമർപ്പിച്ച 

ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
അപേക്ഷയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ | കമ പേര 

പരേതനു വയസ 
താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരതൻ നിയമാനുസൃതമായ 

നമ്പർ 

മായുളള 
അവകാശികൾ എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു സർട്ടിഫി 

ബന്ധം 
ക്കററ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും 

1 ശാശാമ്മ 
അക്ഷേപമുളളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പ 

ഭാര്യ 35 
ശോശാമ്മയ 

മകൾ 16 
ടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീ 
സിൽ ഹാജരായി 

മറിയാമ്മ 

12 
രേഖാമൂലം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഏലിയാമ്മ 
തപാൽ ഫാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുശേഷമോ 

10 

പിതാവ 
ദാനിയൽ 

68 
സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും 
ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു . 

2 മുതൽ 4 കുടിയ മൈനർമാരുടെ രക്ഷിതാവ 
( കമ പേരുവിവരം പരേതനു 

വയസ 

ഒന്നാം നമ്പരുകാരിയാകുന്നു . 
നമ്പർ 

മായുളള 
ബന്ധം 

( 3) 
ചിന്നമ്മു അമ്മ „აი , 51 | Ref. B2-13814/83 . 

1983 സെപ്റ്റംബർ 2 , 
പി , പ്രഭാകരൻ നായർ മകൻ 32 

ഏറനാട് താലൂക്കിൽ മഞ്ചേരി വില്ലേജിൽ താമസ 
താലൂക്കാഫീസ്, കെ . പി . ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ ക്കാരനായിരുന്ന ( ശ്രീ . പി . സി . ദാമോദരൻ നായർ 
ഒററപ്പാലം. 

തഹശീൽദാർ , 

എന്നയാൾ മര ണ പ്പെ ട്ടി രി ക്കു ന്നു . പാരൻറ 
അനന്തരാവകാശികൾ - ഒരു അവകാശ സ ർ ട്ടി ഫി 

കാറ്റിന അപേക്ഷിച്ചതിൻമേൽ മഞ്ചേരി വില്ലേജാഫീ 
MALAPPURAM DISTRICT 

സർ മുഖാന്തിരം അന്വേഷണം നട ത്തിയതിൽ താഴെ പറ 

യുന്നവർ മാ ( തമാണ് അവകാശികൾ എന്ന്കണ്ടിരി 
Ernad Taluk 

ക്കുന്നു. അതിനാൽ അപേക്ഷിച്ചതുപകാരം സർട്ടിഫി 

റ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആരക്ഷപം ഉളള 
പരസ്യം 

പക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി 
(1) 

30 ദിവസത്തിനകം താലൂക്കാഫീസിൽ നീട്ട് ഹാജ 

രായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
Ref . B2-8391 83 . 

1983 മേയ് 2 , 

ശേഷമോ തപാൽ മാർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ 
ഏറനാട് താലൂക്കിൽ വണ്ടൂർ വില്ലേജിൽ താമസ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
ക്കാരനായിരുന്ന ശ്രീ . കുന്നത്തു കുഴിയിൽ കൃഷ്ണൻ കമ പരം 

പരേതനു വയസ 
എന്നയാൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . പരേതന്റെ അനന്തരാവ 

നമ്പർ 

മായുളള 
കാശികൾ ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറിന് അപേക്ഷിച്ച 

ബന്ധം 
തിൻമൽ വണ്ടൂർ വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖാമിരം 
അന്വഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവർ മാത 1 പി , ദേവകി അമ്മ 

ഭാര്യ 62 
മാണ് അവകാശികൾ എന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു . അതി 2 വി . ഇന്ദിര 

മകൾ 41 
നാൽഅപേക്ഷിച്ചതു പ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകു 

3 വി , ഹരിദാസ 

- മകൻ 39 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് 

താലൂക്കാഫീസ്, 

(ഒപ്പ്) 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി 30 ദിവസ 
ത്തിനകം താലൂക്കാഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധി - ഏറനാട്, 

തഹശീൽദാർ , 
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3 ) 


വ 


a91603 


1 


3 
3 ) 


പരസ്യ 

(1) 
റഫ്. ബി3-1030827-2 . 

1983 ആഗസ്റ്റ് 8 . 
തിരൂരങ്ങാടി പോലീസ് സ്റേറഷൻ 161,77-ാം നമ്പർ 
ആയി ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതും 8-8-1977- ന് 
മരണപ്പെട്ട കാളി എന്ന കുട്ടിമാളു എന്ന് സ്ത്രീയുടെ 

വം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റടിയി 
ലെടുത്തതുമായ താഴെ പറയുന്നമുതലുകൾക്ക് അവകാ 
ശിക്കു ആരെങ്കിലുംഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ പരസ്യം 
ഗസററീൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി3 മാസത്തിനകം അവകാശം 

തെളിയിച്ച്മുതൽ ഏററു വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത 
പക്ഷം മുതൽ സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതായി 
രിക്കും. 

മുതൽ വിവരം 
, സുമാർ 3 ഗ്രാം 700 കി . ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന 
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ തുരs - 1 

(2 ) 
റഫ്. ബ3-68641792) . 1983 ആഗസ്ററ് 8 . 

വേങ്ങര പോലീസ് സ്റേറഷനിലെ കം 40/79 
നമ്പരായി - ഈ 2 ക ാ ട ത ി യി ൽ ഹാജരാക്കിയതും 
28-6-1979- ന് വലീയോം വെച്ച് മരണപ്പെട്ട രാഘവൻ 
നായർ എന്ന ആളുടെ ( പതം പോസ്റ്ററുമാർട്ടം നടത്തുന്ന 
സമയത്ത് കസ്ററഡിയിൽ എടുത്തതുമായ താഴെ പറ 
യുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും 
ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ പരസ്യംഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെ 
ടുത്തി3 മാസത്തിനകം അവകാശം തെളിയിച്ച് മുതൽ 
ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം മുതലുകൾ 
സർക്കാരിലേക്ക്മാതൽ കൂടുന്നതായിരിക്കും. 

മുതൽ വിവരം 
വെളളിയുടെ ഏലസ്സുകൾ എണ്ണം 3 

(3 ) 
റഫ്. ബി3-3165 /742. 

1983 ആഗസ്ററ് 8 . 
തിരൂർ പോലീസ് സ്റേറഷനിൽ നിന്ന് കം 
50/72 നമ്പരായി പെരിന്തൽമണ്ണ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ 
ഓഫീസറുടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതും ഈ കോടതി 
യിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളതുമായ മേപ്പടി കം നമ്പർ 
കസിലെ ശവശരീരത്തിൽ നിന്ന് 

20-3-1972 -ന 
ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ സമയത്ത് കസ്ററഡിയിലെടു 
ത്തതുമായ താഴെ പറയുന്ന മുതലുകൾക്ക് അവകാശി 
കൾ ആരെങ്കിലുംഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ പരസ്യം ഗസ 
ററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി 3 മാസത്തിനകം 
അവകാശം 
തെളിയിച്ച് മുതൽ ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അല്ലാ 
പക്ഷംമുതലുകൾ സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതായി 
രിക്കും. 

മുതൽ വിവരം 
1 എഴുതിയ ഇൻലൻറ് ലററർ -1 
2 

ഡോ . കെ . സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ബാലഗോപാല 
പുരം, പൊളളാച്ചി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ 

മരുന്ന്കുറിപ്പ് -1. 
3 KallianiMedicalMart, Chemist and General 

Merchantഎന്നെഴുതിയ 305-ാം നമ്പർ മുറിഞ്ഞ 
കഷണമായ ബില്ല -1 

1 ൽ 
4 Tamil Nadu Raflle Ticket No. 286502 ng m 

നമ്പർ ടിക്കറ്റ് 
5 ഒരു രൂപയുടെ നോട്ട -1 
6 5 പൈസയുടെനാണ്യം - 
7 

പെസയുടെനാണ്യം-1 
8 ബാധി -6 

( ഒപ്പ്) 
തിരൂർ , 

തഹശീൽദാർ , 


പരസ്യം 

(1) 
Ref.B5-3838 /83 . 

1st August 1983 . 
Notice is hereby given to all whom it may concern 
that Smt. Panikaparambil Lakshmi of Tanur Village, 
Tirur Taluk, Malappuram District has aird an appli 
cation to this office forthe grant of a lega! Scirship 
certificate in respect of the legal heirs of late 
Sri P. A. Chanthu of Tanur Village, Tirur Taluk , 
Malappuram District expired on 5-7-1982 that it has 
been reported to this office, that the persons named 
in the schedule below are the legal heirs of 
the said late Sri. P.A. Chanthu and that it is 
proposed to issue a legal heirship certificate acco 
rdingly to the petitioner and that objections, if any, 
against the issue of the said legal heirship sertificate 
should be filed in person before the Tahsildar 
Tirur within 30 days of the date of publication of 
this notice in the Kerala Government Gazette . 
Objections sent by post or filed after the stipulated 
will not be considered . 

SCHEDULE 
SL, Name of the 

Relationship Age 
No. legal heirs 

to the deceased 
1 Panikaparambil 

Lakshmy 

Wife 
Vasu 

Son 30 
Radha 

Daughter 28 
Balan 

Son 26 
Indira Daughter 23 
Thankarajan Son 21 
Prakasan 

20 

1 ) 

( 2) 
Ref.B5 6394/32 . 

1st August 1983. 
Notice is hereby given to all whom it may concern 
that Sri V.E.O. Abdusamad of Vettam Village, 
Tirur Taluk, Malappuram District has filed an appli 
cation to this office for the grant of a legal heirship 
certificate in respect of the legal heirs of late Sri. 
V.E.O. Abdurahiman Haji of Vettam Village, Tirur 
Taluk,Malappuram District expired on 5-10-1981 that 
it has been reported to this office that the persons 
named in the schedule below are the legalheirs of the 
said late Sri. V.E.O. Abdurahiman Haji and that 
is proposed to issue a legalheirship certificate accord 
ingly to the petitioner and that objections if any, 
against the issue of the said legal heirship certificate 
should be filed in person before the 

Tahsildar , 
Tirur within 30 days of the date of publication 
of this notice in the Kerala Government Gazette. 
Objections sent by post or filed after the stipulated 
time will not be considered . 

SCHEDULE 
S , Name of the 

Relationship Age 
No. legal heirs 

to the deceased 
1 K.V. BiyyachakuttyUmma wife 
2 v . C.O. Abdusamad 
Son 19 

3) 
3 V.E.0 . Nabeesath Beevi Daughter 10 
4 V.E.O. Noorul Ayini Daughter 5 

Sl. No. 1 is the guardian of Minors Sl. No. 
3 and 4. 

( 3 ) 
Ret. B5-668583. 

1st August 1983 . 
Notice is hereby given to all whom it may concern 
that Sri. T.N. Gopalakrishnan Nair of Tanalu 


39 year 


39 


92 


3 


22 


4 


22 


12 


7 


4th Oct. 1983) BOARD OF REVENUE 

2209 
Village, Tirur Taluk , Malappuram District has an application to this office for the grant of legal 
filed an application to this office for the grant of legal heirship certificate in respect of the legal heirs of late 
heirship certificate in respect of the legal heirs of late Sri Kunnummal Moideenkoya of Vallikunnu Village , 
Smt. T. V. Ambujakshy of Tanalur Village, Tirur Taluk, Malappuram District expired on 
Tirur Taluk , Malappuram District expired 24-1-1983 

at that it has 
on 25-3-1983 that it has been reported to this office, 

been reported to this 

office , that the persons named in the schedule below 
that the persons Damed in the schedule below are are the legal heirs of late SriKunnummalMoideenkoya 
the legal heirs of late Smt. T.V. Ambujakshi and that it is proposed to issue a legal heirship 
and that it is proposed to issue a legal 

heurship certificate accordingly to the petitioner and that 
certificate ac ordingly to the petitioner and that objections if any, against the issue of the said legal 
objections if any, against the issue of the said legal heirship certificate should be filed in person before the 
heirship certificate should be filed to person before the Tahsildar, Tirur within 30 days of the date of public 
Tahsildar, Tirur within 30 days of the date of publi ation of this notice in the Kerala Government Gazette . 
cation of this notice the Kerala Government Objections sont by post or filed after the stipulated time 
Gazette. Objections sent by post or filed after the will not be considered . 
stipulated timewill not be considered . 

SCHEDULE 
SCHEDULE 

Sl. No. Name of the legal Relationship Age 
SI. Name of the Relationship Age 

heirs 

to the deceased 
No. legal heirs with the deceased 

Kunnummal Pokrassan Father 62 years 
1 T.N. Gopalakrishnan Nair Husband 47 years 

Pathummeyi Mother 50 
2 Preethi G. Nair 

Daughter 16 
3 Prasi G. Nair 

Beepathu 

Sister 25 
Daughter 13 

») 
4 T.V. Sivaraman Pillai Father 

Imbichahamed 
80 

aliasKunhimon Brother 23 
5 P.V. Janaki Ammal Mother 60 

5 Bicheevi 

Sister 20 
Sl. No. 1 is the guardian of Minors Si. No 6 

Kunhcevi 

Sister 16 
2 and 3 . 

Haneefa 

Brother 12 

» 
(4 ) 

Sl. No. 1 Pokrassan is the guardian of min 
Ref.B5-863 +/83 . 

2nd August 1983 

Sl. No. 6 and 7 . 
Notice is hereby given to all whom it may concern 

(6 ) 
that Smt. Kavumpurath Amina kutty of Ponmundom 
Village, Tirur Taluk , Malappuram District has filed 

Ref .B5-6772 /83. 

1st August 1983. 
an application to this office for the grant of a legal 

Notice is hereby given to all whom it may concern 
heirship certificate in respect of the legal heirs of 

that Smt. Chonankandathil Meenakshy Kutty Amma 
late Sri Kozhippally Moideen Master of Ponmundom 

of Parappanangadi 

Tirur Taluk , 
Village, Tirur Taluk,Malappuram District expired on 

Malappuram District has filed an application to this 
9-5-1983 that it has been reported to this office, that 

office for the grant of a legal heirship certificate in 
the persons named in the schedule below are the respect of the legal heirs of late Sri Kozhippurath 
legal heirs of late Sri. Kozhippally Moideen Master Balakrishna Menon of Parappanangadi Village, Tirur 
and that it is proposed to issue legal heirship Taluk , Malappuram District expired on 6-4-1983 that 
certificate accordingly to the petitioner and that 

it has been reported to this office , that the persons 
objections if 

any, against the issue of the said named in the schedule below are the legal heirs of late 
legal heirship certificate should be filed in person 

Kozhippurath Balakrishna Menon and that it is 
before the Tahsildar , Tirur within 30 days of the proposed to issue a lega, heirship certificate accord 
date of publication of this notice in the Kerala ingly to the petitioner and that objections if any, 
Government Gazette. Objections sent by post against the issue of the said legal heirship certificate 
filed after the stipulated timewill not be considered . 

should be filed in person before the Tahsildar, Tirur 
SCHEDULE 

within 30 days of the date of publication of the notice 

in , the Kerala Government Gazette . Objections 
St. Name of the legal Relationship Age 

sent by post or 6led after the stipulated time will 
No. heirs to the 

not be considered . 
deceased 

SCHEDULE 
1 Kavumpurath 

SI. Name of 
Aminakutty 

Relationship 
Wife 

Age 

to the deceased 
Son 
2 Kozhippally Majeed 

Vo , 

25 
Remlath Daughter 22 

1 Chonankandathil 
Shareef Son 14 Meenakshykutty Amma Wife 

58 years 
Harif Son 12 

2 Chonankandathil 
Faisal Son 9 

Narayanan 

Son 

36 
Sl. No. 1 is the guardian of minors Sl. Nos. 

3 Chonankandathil 
4 to 6 . 

Sudhakaran 

33 
(5) 

4 Chonankandathil 
Ref. B5-6942/83. 

2nd August 1983. 

Pushpalakshmi Daughter 28 
Notice is hereby given to all whom it may concern 
that Sri Kunnummal Pokrassan of Vallikunnu 

(Sd.) 
Village, Tirur Taluk , Malappuram District has filed Tirur. 

Tahsildar. 


Village , 


45 years 


the legal heirs 


) 
> 


23 


92 


9 ) 


39 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


പുരം 


1 


2 


3 


1 


1 


31 


33 


33 


Ponnani Taluk 

മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശ സർട്ടി 

ഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടി ടിയാൻ ഭാര്യ പഴുപുരത്ത 
ചൊന്നാനി താലൂക്കാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യ 

മഠത്തിൽ വിശ്വഭാരതി എന്നവർ അപേക്ഷ ബോധിപ്പി 
പ്പെടുത്തുന്നത്. 

ച്ചിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ഹർജിയിൻമേൽഅന്വേഷണം 
( 1) 

നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണ്പരേതൻ 
റഫറൻസ് ബി -12-9409 /83. 1983 സെപ്ററംബർ 7 . 

അവകാശികളെന്ന് ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു . അവരെ 

മാതം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ഒരു 
പൊന്നാനി താലൂക്കം തവന്നുർ വി ല്ലേ ജി ൽ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെ 
ത ക്കണപുരം അംശം അയങ്കലം ദേശത്ത് പറമ്പിൽ ങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് 30 ദിവസത്തിനകം 
പീടികയിൽ മറിയുമ്മ എന്നവർ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . തഹശീൽദാർക്ക് നേരിട്ട് എഴുതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ട 
അവരുടെ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറിനുവേണ്ടി ടിയാന്റെ താണ്, അവധികഴിഞ്ഞാ തപാൽമാർഗ്ഗമോ ലഭി 
മകൻ പി , പി . കാദർ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . ക്കുന്ന പരാതികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണി 
(പസ്തുത ഹർജിയിൻമേൽ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 

ക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണ് പരേതന്റെ അവകാശി 
കളെന്ന് ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു . അവരെ മാ ( തം 

( കമ അവകാശികളുടെ 

പരേതനു വയസ് 
ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ഒരു 

നമ്പർ 

മായുളള 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കു പ 

ബന്ധം 
ങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉളള പക്ഷം ആയത് 30 ദിവസത്തി 
നകം തഹശീൽദാർക്ക് നേരിട്ട് എഴുതി ബോധിപ്പി 

1 പഴുപുരത്ത്മാത്തിൽ 

വിശ്വാര തി മാര്യ 49 
ക്കേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞാ തപാൽ മാർഗ്ഗമോ 

2 സർവ്വജ്ഞൻ 

മകൻ 22 
ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 

യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

( 4 ) 
കമ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ റഫ് , ബി12-6135183 . 

1983 ആഗസ്ററ് 30 
നമ്പർ പേര മായുളള 

പൊന്നാനി താലൂക്ക്എടപ്പാൾ വില്ലേജിൽ എടപ്പാൾ 
ബന്ധം 

അംശം 

പെരുമ്പറമ്പ് ദേശത്ത്, ഉണിക്കര വളപ്പിൽ 
പറമ്പിൽ പീടികയിൽ മമ്മിക്കുട്ടി മകൻ 47 വാസുദേവൻ നായർ എന്ന ആൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 
അഹമ്മദ്കുട്ടി 

42 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറിനുവേണ്ടി 
കാദർ 40 ടിയാൻ ഭാര്യ കെ . വി . ജാനകി അമ്മ 

എന്നവർ 
മൊയ്തു 

33 38 അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ഹർജി 
മൂസ്സ 

36 യിൻമേൽ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ 
- 19 

പറയുന്ന 
സാറ ഉൽ മകൾ 52 

വർ മാത്രമാണ് പരേതൻറ 

അവകാശികളെന്ന് 
ഇയ്യാത്തുമ്മ 

49 ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു . അവരെമാത്രം ഉൾപ്പെടു 
8 നഫീസുമ്മ 

44 ത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ഒരു അവകാശ 
( 2 ) 

സർട്ടിഫിക്കറ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് 30 ദിവസത്തിനകം 
റഫറൻസ് ബി12-7751/83 , 1983 ആഗസ്റ്റ് 19 . താസിൽദാർക്ക നേരിട്ട എഴുതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ട 
പൊന്നാനി താലൂക്ക്ഈഴുവത്തിരുത്തി വില്ലേജിൽ 

താണ്, അവധി 

കഴിഞ്ഞാ 

തപാൽ മാർഗ്ഗമോ 
കറുകത്തിരുത്തി ദേശത്ത് T. അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്ന ആൾ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 

യാതൊരു കാരണവശാലും 
മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശ സർ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല , 
ട്ടിഫിക്കറിനു വേണ്ടി ടിയാൻ 

ഭാര്യ തെക്കത്ത 

( കമ 
കരുവടി തങ്കം എന്നവർ . അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരി 

അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 
നമ്പർ 

പേര 
ക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഹർജിയിൻമേൽ അന്വേഷണം നട 

മായുളള 

ബന്ധം 
ിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണ് പരേതൻ 
അവകാശികളെന്ന് ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു . അവരെ 1 കിളിയംവളപ്പിൽ ജാനകി അമ്മ ഭാര്യ 50 
മാ ( തം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ഒരു 

- രാജൻ 

മകൻ 31 
അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെ 3 

പത്മസുന്ദരൻ 

22 
ങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ആയത് 30 ദിവസ a 

ദിനേഷ്കുമാർ 

18 
അത്തിനകം തഹശീൽദാർക്ക് നേരിട്ട് എഴുതി ബോധി 5 

ഹേമലത 

- മകൾ 1 15 
പ്പിക്കേണ്ടതാണ്, 

അവധി കഴിഞ്ഞാ, തപാൽ 

റാമ്മ യായ 
മാർഗ്ഗമോലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ യാതൊരു കാരണ 

5 -ാം നമ്പർകാരിയുടെ രക്ഷിതാവ 

ഒന്നാം നമ്പർകാരിയാണ്. 
വശാലും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ താലൂക്കാഫീസ്, 

കെ . ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, 
നമ്പർ പേര മായുളള പൊന്നാനി, 

തഹശീൽദാർ , 
ബന്ധം 
1 തെക്കത്ത്കരുവടി തങ്കം ഭാര്യ 

42 

Perinthalmanna Taluk 
Quoom 

23 
ജനാർദ്ദനൻ 

കൻ 20 

പരസ്യം 
മ ക 

15 
ജയപ്രകാശൻ മകൻ 

12 

പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക്ഓഫീസിൽനിന്നുംപരസ്യ 
6 ചീരു അമ്മ 72 

പ്പെടുത്തുന്നത്. 
4, 5 നമ്പർ മൈനർമാരുടെരക്ഷിതാവ് പെറ്റമ്മയായ 

(1 ) 
ഒന്നാം നമ്പർകാരിയാണ്. 

ബി4-1046183 . 

1983 ആഗസ്ററ് 25. 
(3 ) 
റഫ്, ബി12-720583. 1983 ആഗസ്റ്റ് 30 . 

പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക്, അങ്ങാടിപ്പുറം 

പരിയാപുരം ദേശത്ത് നിര്യാതനായ വടക്കി വീട്ടിൽ 
പൊന്നാനി താലൂക്ക് എടപ്പാൾ വില്ലേജിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെഅവകാശികൾ അങ്ങാടിപ്പുരം 
കോലൊളമ്പ് അംശം ദേശത്ത് ആർ. കെ . നായർ എന്ന വില്ലേജ്ആഫീസർ മുഖേന അന്വേഷണം നടത്തിയ 
പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാവുണ്ണിപ്പണിക്കർ എന്ന ആൾ 

തിൽതാഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്നു കാണുന്നു . 


2 


15 


- വ 


കമ 


മകൾ 


1 ) 


ഗീത 


1 


ആ » ശം 


മായുള 


11 


13 
|11 


മോഹനൻ 


1 


11 
- 


റാഷിപ്പ 


5 


1 ) 


11 


1 


1 ) 


പേര 


3 


31 


23 


11 


3 


E 


ച 
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2211 
കമ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ തിൽ 

നഫീസ സമർപ്പിച്ച - അ പ ക യി ൽ 3 അ 
നമ്പർ പര 

കൂട്ടിലങ്ങാടി വില്ലേജാഫീസർ മുഖേന അന്വേഷണം 
ബന്ധം 

നടത്തി താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണ് അവകാശി 
1 വാണിയോടു 

കളെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . 
കുന്നു."മാളു അമ്മ ഭാര്യ 56 

പര 
2 

പാരതനു വയസ 
ശാന്തകുമാരി 

മകൾ 31 നമ്പർ 

മായുളള 
3 സുരന്ദൻ മകൻ 26 

ബന്ധം 
24. താഴാത്തതിൽ നഫീസ 

ഭാര്യ 
ഈ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററിന്മേൽ ആർക്കെങ്കിലും 

42 
2 കുററീരി നസീഹ 

ർ ക 

22 
എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത ഇതു 

അലീനവാസ 

മകൻ 20 
കേരള ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 - ദിവസ 

ന ക 

18 
ഞിനകം തഹശീൽദാരെ . നേരിൽ തെളിവു സഹിതം 

,, സമീ1 ത്തുന്നീ സ 

13 
ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗംമാ അവധി | 6 

ഫാത്തിനിലോഫർ 

9 
കഴിഞ്ഞാ കിട്ടുന്നആക്ഷേപങ്ങ യാതൊരു കാരണ 7 , ഹഫീലബാനു 

3 
വശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

5, 6, 7 നമ്പർ മൈനർമാരുടെ രക്ഷിതാവ 1 -ാം 
(2) 

നമ്പർകാരി പെററുമ്മ നഫീസയാകുന്നു . 
റഫ്. ബി4-4306/ 83. 1983 ആഗസ്ററ് 25, 

മേൽപറഞ്ഞ അവകാശ സർട്ടി ഫിക്കററിൻമേൽ ആർ 
പെരിന്തൽമ താലുക്ക്, മേലാറ്റൂർ അന്നും ശ 

ക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയ മ് ഗസററിൽ 
ദേശത്തെ നിര്യാതയായ പേരഴി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ 

പരസ്യപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ 
എന്നവരുടെഅവകാശികൾ മേലാറ്റൂർ വില്ലേജാഫീസർ സഹി ത തഹശീൽദാര നരിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട 
മുഖേന അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവർ 

താണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗമായോ അവധി കഴിഞ്ഞാ 
മാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . 

കിട്ടുന്ന ആരക്ഷപങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
( കമ അവകാശികളുടെ 

പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

പരേതനു വയസ് 
നമ്പർ മായുളള 

( 5) 
ബന്ധം 0 ഫ , ബി4-7065/ 83 . 

1983 ആഗസ്റ്റ് 25 . 
1 പേർഴി ഭാരതി അമ്മ 

മകൾ ക 

പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക , അങ്ങാടിപ്പുറം അ ാം 
2 അംബുജാക്ഷി അമ്മ 

41 ചെരക്കാപറമ്പ് ദേശത്ത്നിര്യാതനായ പനച്ചികത്തൊടി 
3 ലീല 

39 

അലവിക്കുട്ടിയുടെ അവകാശികൾ അങ്ങാടിപ്പുറം 
4 സത്യഭാമ 

38 

വില്ലേജ്ആഫീസർമുഖേന അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
5 സഹദേവൻ 

മകൻ 36 താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്ന് കാണുന്നു . 
6 വിശ്വനാഥൻ 

- 19 34 ( കമ് പേരുവിവരം 

പാരതനു 

വയസ 
1 നിർമ്മല 

മകൾ 32 നമ്പർ 

മായുള 
| 8 ചന്ദ്രഹാസൻ 

മകൻ 29 

ബന ധ 
9 ശ്യാമള മകൾ 26 9 

1 പനച്ചിക്കത്തൊടികുഞ്ഞി1 മാതാവ 75 
ഈ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റെറിനുമേൽ ആർക്കെ 2 

സാറാ ഉൽ ഭാര്യ 

4-t 
ങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് 3 

13 റീഫ 

21 
ഇത് കേരള ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസ 

4 

അബ്ബാസ് മകൻ 
99 

19 
ത്തിനകം തഹശീൽദാരെ നേരിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട - 5 

റഷ18 
13 

മകൻ 

15 
താണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗമായാ രവധി കഴിഞ്ഞാ 6 

ാസിയ 

ll 
കിട്ടുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരി 

1) റിയാസ മകന 

- 1 
ഗണിക്കുന്നതല്ല . 

8 സമീർ 

5 
(3) 

5, 6, 7, 8 കമനമ്പർകാരുടെ രക്ഷിതാവ് രണ്ടാം 
റഫ്. സി3-11997| 78. 

1983 ആഗസ്റ്റ് 20 . നമ്പർകാരിയാകുന്നു . 
9-10-1974 - ന് മഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഈ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററിൻമേൽ ആർക്കെങ്കിലും 

കം No. 223174 നമ്പർ പ്രകാരം ആനക്കയം പുഴയിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആ യത് ഇത് കേ 
നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഒരു പുരുഷ q| പതത്തിൽനിന്ന് 

, ഗസറിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടു ത്തി 30 ദിവസത്തിനകം 
പോലീസിന് കിട്ടിയ 

താഴെപറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ സഹിതം ത ഹശാദാ 
പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കിയി നേരീൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട താ ണ് . തപാൽ മാർഗ്ഗമോ 
ട്ടുണ്ട്. (പസ്തുത സാധനത്തിന് അവകാശികൾ വല്ല അവധി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ 

യാതൊരു 
വരുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ഒരുമാസത്തിനുളളിൽ തെളിവു സർട്ടിഫിക്കറുകളുമായി 

( 6) 
വന്ന് ഇ ആഫീസിൽനിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു 

നമ്പർ ബി4-7074183 . 

1983 ആഗസറാം 25 , 
പോകേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളിൽ തെളി 

പെരിന്തൽമണ്ണ 
അവകാശിക 

താലുക്ക് മേലൂററൂർ അംഗാം 
വുകളുമായി ആരും ഹാജരാകാത്തപക്ഷം 

ദേശത്ത് നിര്യാതനായ എൻ. വി . വേലുനായർ എന്ന 
ളാരും ഇല്ല എന്ന നിഗമനത്തിന് മുതൽ ഗവൺമെൻറി 

വരുടെ അവകാശികളെ സംബന്ധിച്ച് മേലാർ 
ലേക്ക്കണ്ടുകെട്ടുന്നതാണ്. 

വില്ലേജാഫീസർ മുഖന അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
(1) രണ്ടുതലയും അരിമ്പുകെട്ടുളളതും അഞ്ചു താഴെ പറയുന്നവർ 

മാത്രമാണ് അവകാശികളെന്ന് 
കുററികളുളളതും രണ്ട് അംഗങ്ങളും അടച്ചതും തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . 
സുമാർ ഒരിഞ്ചു നീളത്തിലുളളതും ഉരുണ്ടതു 
മായ വെളളി ഉറുക്ക് ഏലസ്-1 ( 1 ) . 

( കമ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 
നമ്പർ 0 പേര 

മായുള 

ബന്ധം 
സൂചന ബി4-7859/83. 

1983 ആഗസ്റ്റ് 6 , 1 പാലിയി ൽ പാറുക്കുട്ടിഅമ്മ ാര്യ 
പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് കൂട്ടിലങ്ങാടി വില്ലേജിൽ 2 പി . ഹരീന്ദ്രൻ 

മകറ 2 
നിര്യാതനായ കുററീരി ഇ ബാഹിം എന്നയാളുടെ അവ 3 പി . ഗിരിജ 

മകൾ 17 
കാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടി ഭാര്യ ( ശീമതി താഴത്ത 4 പി , ജയ . 

15 


13 

a 
- 1 


17 


1 


മകൾ 


മ ക 


1 


1 


- 1 


1 


ഭാര്യ 


ര 


ചീര , 


കുഞ്ഞാമി 


35 


si 


2212 
KERALA GAZETTE 

( PART III 
3, 4 നമ്പർ മൈനർമാരുടെ രക്ഷിതാവ് ഒന്നാം 

അവധി കഴിഞ്ഞാ തപാൽ മാർഗ്ഗമോ ലഭിക്കുന്ന 
നമ്പരുകാരിയാകുന്നു . 

ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ഈ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറിൻമേൽ ആർക്കെങ്കിലും 

(2) 
എന്തെങ്കിലുംആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഇത് കേരള 
ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം തഹ 

Ref . No. E2-8348/83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 1 . 
ശീൽദാരെ നേരിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാൽ 

വടകര താലൂക്കിൽ എടച്ചേരി അംശം എടച്ചേരി 
മാർഗ്ഗമോ അവധി കഴിഞ്ഞാ കിട്ടുന്ന അക്ഷേപങ്ങൾ ദേശത്തിൽ പട്ടാണ്ടിയിൽ കൃഷ്ണൻഎന്നാൽ മരണപ്പെട്ടു 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

പായെന്നും 

പരതൻറ അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ 
(7 ) 

ഒരവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കാണിച്ച് 

ലഭിച്ച ഒരപേക്ഷയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 
നമ്പർ. ബി .4468/ 83 . 

1983 ആഗസ്റ്റ് 25 , 

താഴെ പേരെഴുതിയ ആളുകളാണ് അവകാശികൾ എന്ന് 
പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് മങ്കട അംശം കൂട്ടിൽ 

കണ്ടിരിക്കുന്നു . 
ദേശത്ത് നിര്യാതനായ കല്ലിങ്ങൽമുഹമ്മദ് എന്നയാളുടെ 

വയസ 
അവകാശികൾ മങ്കട വില്ലേജ്ആഫീസർ മുഖേന അന്വേ 
ഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവർ മാത്രമാണെന്ന് 

പട്ടാണ്ടിയിൽ കെ , സുമതി 

30 

2 
തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . 

കെ . ഷിബുകുമാർ 

മകൻ 12 
കമ 

8 
അവകാശികളുടെ 

കെ . വിനോദുകുമാർ 

3 ) 
പരേതനു വയസ 

4. 
നമ്പർ 

കെ , സജജീവുകുമാർ 

3 

3 
മായുളള 
5 

അമ്മ 60 
ബന്ധം 
1 കളത്തിൽതൊടി ഇത്തീരുക്കുട്ടി ഭാര്യ 57 

മേൽചേർത്തവരെ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 
2 കല്ലിങ്ങൽ അബ്ദുൾ റസാക്ക് മകൻ 39 

അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെ 
മകൾ 37 

ങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ 
4 

പാത്തുമ്മ 
) 

പരസ്യം കേരള ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി 

34 
5 സക്കിന 

32 

മുതൽ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുളളിൽ വടകര തഹശീൽദാരെ 
6 സൽമ 

27 

നേരിൽക്കണ്ടം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഈ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററിൻമേൽ ആർക്കെങ്കിലും അവധികഴിഞ്ഞാ തപാൽമാർഗ്ഗമോ ലഭിക്കുന്ന 
എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഇത് കേരള ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം തഹ 
ശീൽദാരെ നേരിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

തപാൽ താലൂക്കാ.ഫീസ ", 

(ഒപ്പ്) 

വടകർ. 
മാർഗ്ഗമായോ അവധി കഴിഞ്ഞാ കിട്ടുന്നആക്ഷപ 

തഹശീൽദാർ. 
ങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
താലൂക്കാഫീസ്, ടി , കെ . വാസുദേവൻ നായർ, 

Kozhikode Taluk 
പെരിന്തൽമണ്ണ . തഹശീൽദാർ . 

പരസ്യം 

(1 ) 
KOZHIKODE DISTRICT 

റഫ . ഡി4-16762/83. 

1983 ആഗസ്ററ് 19 . 
Badagara Taluk 

കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ താഴെക്കോട് വില്ലേജിൽ 

( ശ്രീ , പി , മൊയ "തീൻകോയ ഹാജി എന്നയാൾ 30-6-1983 -ാം 
വടകര താലൂക്കാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തു തീയതി മരണപ്പെട്ടുവെന്നും പാരതന്റെ ജീവിച്ചിരി 

പ്പുളള അനന്തിരാവകാശികൾ തങ്ങൾ 

15 പേരും മാത 
(1 ) 

മാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, കോഴിക്കോട് താല 
Ref, No. D2-8347/ 83 . 1983 സെപ്ററംബർ 1 . 

ക്കിൽ താഴെക്കോട് വില്ലേജിൽ ( ശീ , പി . വീരാൻകുട്ടി 
വടകര താലൂക്കിൽ വടകര അംശം വടകര ദേശത്ത 

ഹാജിഎന്നയാൾ ഒരു അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കററി 
സർവ്വത്തു വളപ്പിൽ എസ്. വി . അബ്ദുള്ള എന്നാൾ ( ലീഗൽ ഹേയർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്) -നുവേണ്ടി ഈ 
മരണപ്പെട്ടുപോയെന്നും പരേതൻ അവകാശങ്ങൾ 
വാങ്ങിക്കാൻ 

ആഫീസിൽ ഒരു ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 
ഒരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ ആവശ്യമു 
ണ്ടെന്നും കാണിച്ച് ലഭിച്ച ഒരു അപേക്ഷയിൽ 
ആ നേ 
ഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പേരെഴുതിയ ആളുകളാണ് 

പസ്തുത ശ്രീ.പി. മൊയ്തീൻകോയ ഹാജി മരണ 

പ്പെട്ടുവെന്നും പരേതൻ 
അവകാശികൾ എന്ന്കണ്ടിരിക്കുന്നു . 

അനന്തിരാവകാ ശി ക ൾ 
കോഴിക്കോട് 

താലൂക്കിൽ താഴെക്കോട് വില്ലേജിൽ 
വയസ 

താമസിക്കും താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചവർ മാത്രമാ 
1 സർവ്വത്തുവളപ്പിൽ കുതീശശ 

ഉമ്മ 84 

ണെ ന്നും പരേതൻ , അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും 
നെഫീസ ഭാര്യ 30 

മെനർമാരായ അനന്തിരാവകാശികളുടെ രക്ഷിതാവ 
സുബൈർ മകൻ 16 

അവരുടെഅമ്മ ( ശ്രീമതി പി . കെ .കുഞ്ഞാമിന ഉമ്മ (2-ാം 
1 ) സുഹറ 

നമ്പർകാരിആണെണും) താഴെക്കോട് വില്ലേജ് ആഫീ 
മകൾ 

13 
സലീം 

ll 

സർ റിപ്പോർട്ട് 
മകൻ 

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ 
ഷാഹിദ മകൾ 

7 

വില്ലേജാഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
സറീന 

അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ വല്ല 
4. 

വർക്കും നല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത ഈ 
മേൽ ചേർത്തവരെമാ( തം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരവകാശ പരസ്യംഏതു തീയതിയിലെ ഗസററിലാണോ പ്രസിദ്ധീ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെ കരിക്കപ്പെട്ടത് ആ തീയതി തൊട്ട് മുപ്പരം” (30) ദിവസ 
കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആ യത് ഈ പരസ്യം കേരള ത്തിനക. ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി രേഖാ 
ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതിമുതൽ 30 ദിവസ മൂലം ബാധിപ്പിച്ചുകൊളളണം, അവധി 
ങ്ങൾക്കുളളിൽ വടകര തഹശീൽദാരെ ” നേരിൽക്കണ്ട തപാൽ വഴിയും ലഭിക്കുന്നഅപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കു 
മബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ന്ന തല്ല . 


- ന്നത് . 
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2213 
പട്ടിക 

തീയതി മരണപ്പെട്ടുവെന്നുംപരേതൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുളള 
( കമ ംപര 

പാരതനു വയസ 

അനന്തിരാവകാശികൾ ത 8 പേരും മാത്രമാണെന്നും 
നമ്പർ 

മായുളള 

അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, കോഴിക്കാട താലൂക്കിൽ 
ബന്ധം 

ചേളന്നൂർ വില്ലേജിൽ ( ശീമതി മൂടംബത്ത് ശകുന്തള 
1 വി . വീരാൻകുട്ടി ഹാജി, 

എന്നവർ ഒരു അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ” ( ലീഗത് 
വയലിൽ എരിക്കടെഞ്ചേരി 

ഹെർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്)-നുവേണ്ടി ഈ ഓഫീസിൽ 
വീട്, കേലംപററ , പി . ഒ. 

ഒരു ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 
മുക്കം പിതാവ 70 

പ്രസ്തുത ശീ ,ചന്ദൻ മരണപ്പെട്ടുവെന്നും പരേ 
2 പി . കെ .കുഞ്ഞാമിന ഉമ്മ രണ്ടാം ഭാര്യ 

42 തൻ അനന്തിരാവകാശികൾ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ 
3 വി , ഫാത്തിമത്ത് മറിയ 

മ ക 

29 ചേളന്നൂർ വില്ലേജിൽ താമസിക്കും താഴെ പട്ടികയിൽ 
4 പി . വീരാൻ കോയ 

- മകൻ 

28 കാണിച്ചവർ മാത്രമാണെന്നും പരേതൻ മൈനർമാരായ 
5 വി . ഫാത്തിമത്ത് സുഹറ മകൾ 27 അനന്തിരാവകാശികളുടെ രക്ഷിതാവ് അവരുടെ അമ്മ 
, 6 വി , ഫാത്തിമത്ത് ഖദീജ 

25 ശീമതി കെ . ശകുന്തള (1 -ാം നമ്പർകാരി) ആണെന്നും 
7 വി . ഫാത്തിമത്ത 

ചേളന്നൂർവില്ലേജാഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

24 ആയതുകൊണ വില്ലേജാഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ 
8 വി , ഫാത്തിമത്ത് ഹാജറ 

22 അടിസ്ഥാന ത്തിൽ അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ 
9 വി , ആമിനത്ത് 

നൽകുന്നതിൽ വല്ലവർക്കും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ 
ഫാത്തിമ 

17 

ആയത് ഈ പാസ്യം ഏതു തീയതിയിലെ് ഗസററി 
10 വി , അബ്ദുൾ ജലീൽ 

15 

ലാണോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ തീയതി തൊട്ട് 
11 വി . ആമിനത്ത്റഹ്മത്ത മകൾ 14 മുപ്പത് ( 30) ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ടു. 
12 വി . ആമിനത്ത 

ഹാജരായി രഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണം, അവധി 
മുംതാസ 

13 

കഴിഞ്ഞും തപാൽ വഴിയും ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ക 
13 വി മുഹമ്മത്"അമീൻ 

- മകൻ 

പരിഗണിസുന്നതല്ല . 

12 
14 വി . അബൂബക്കൽ വസീം 

10 
15 വി . മൊയ്തീൻ 

പട്ടിക 
ഫിറാസ 

5 ( കമ പ 

പരതനു വയസ 
നമ്പർ 
(2) 

മായുള 

ബന്ധം 
റഫ്. ഡി4-16788/ 83 . 

1983 ആഗസ്ററ് 19 . 
കോഴിക്കോട താലൂക്കിൽ 

വില്ലേജിൽ 

1 കെ , ശകുന്തള, മൂടാരംബത്ത വീട്, 
| ശീ.ജി, ഹരിശങ്കർ ഷാൻബോഗ്എന്നയാൾ 30-10-1981-ാം 

ചേളന്നൂർ വില്ലേജ ഭാര്യ 35 
തീയതി മരണപ്പെട്ടുവെന്നുംപരേതൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുളള 

കെ , ചെക്കു 

അച്ഛൻ 78 . 
അനന്തിരാവകാശി 

3 കെ , ജാനകി 
താൻ 

65 
മാ ( തമാണെന്നും അവകാശ 

ತರು 
പ്പെട്ടുകൊണ്ട്, കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ നഗരം വില്ലേ 

എം , കിഷോർ 

മകൻ 18 
ജിൽ ശ്രീമതി സരോജിനി എഛ്, ഷാൻബാഗ് എന്ന 

എം .മഴഭൂഷ 

16 
വർ ഒരു അനന്തരാവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് (ലീഗൽ ഹേർ 

എം . ഷറീന 

. 14 
ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്)-നു വേണ്ടി ഈ ആഫീസിൽ ഒരു 

7 എം . നിഷാദ 

മകൻ 12 
ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

8 എം , അനിഷ 

10 
(പസ്തുത ശാ , മാരജി ശങ്കർ ഷാൻബോഗം മരണ 
പ്പെട്ടുവെന്നും പരതൻ അനന്തിരാവകാശികൾ 
കോഴിക്കോടു താലൂക്കിൽ നഗരം ? വില്ലേജിൽ താ 

റഫ . ഡി4-16859183 . 

1983 ആഗസ്റ്19 , 
സിക്കും താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചവർ മാത്രമാണെന്നും കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ ചേവായൂർ വില്ലേജിൽ 
പരേതന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നുംനഗരം ( ശ്രീ . കെ . കരുണാകരൻ നായർ എന്നയാൾ 18--1-1983-0 . 
വില്ലേജ്ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതു തീയതി മരണപ്പെട്ടുവെന്നുംപരേതൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുളള 
- കൊണ്ട് വില്ലേജാഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാ 

• 

അ.നന്തിരാവകാശികൾ തങ്ങൾ 6 പേരും മാ( തമാണെന്നും 
നത്തിൽ അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന 

അവകാശ പ്പെട്ടുകൊണ്ട കായി 19 താലുക്കിൽ 
തിൽ വല്ലവർക്കും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത ചേവായൂർ വില്ലേജിൽ ശ്രീമതി പി , സീതാലക്ഷ്മി 
ഈ പരസ്യം ഏത് തീയതിയിലെ ഗസററിലാണാ പ്രസി 

അമ്മ എന്നവർ ഒരു അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
8° ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ തീയതി തൊട്ട 30 (മുപ്പത്) (ലീഗൽ ഹെർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കററ്)-ന് വേണ്ടി ഈ 
ദിവസത്തിനകം ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് - ഹാജരായി ആഫീസിൽ ഒരു ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 
രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണം. അവധി കഴിഞ്ഞും 
തപാൽ വഴിയും ലഭിക്കുന്നഅപേക്ഷകൾ പരിഗണി (പസ്തുത ( ശ്രീ. കെ . കരുണാകരൻ നായർ മരണ 
ക്കുന്നതല്ല . 

പ്പെട്ടുവെന്നും പ ര ത ന്റെ 

അനന്തിരാവകാശികൾ 
പട്ടിക 

കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ ചേവായൂർ വില്ലേജിൽ താമ 

സിക്കും താഴെ പട്ടികയിൽകാണിച്ചവർ മാത്രമാണെന്നും 
പരേതനു വയസ പരേതൻ അച്ഛനമ്മമാർ 

ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും 
പര മായുളള 

ചേവായൂർവില്ലേജാഫീസർറിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 
ബന്ധം 

ആയതുകൊണ്ട് വില്ലേജ് ആഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൻറ 
സരോജിനി എം . ഷാൻബാഗ്, ഭാര്യ 43 അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ 
ദാസനായിക്ക് ബിൽഡിങ്ങ 

നൽകുന്ന ിൽ വല്ലവർക്കും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ 
കല്ലായി റോഡ്, നഗരം 

ആയത് ഈ പരസ്യം ഏതു തീയതിയിലെ ഗസററിലാണാ 
വില്ലേജ 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ തീയതിതൊട്ട് മുപ്പത് 
(3 ) 

(30) ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജ 
റഫ്. ഡി4-17000/83. 

1983 ആഗസ്ററ് 19 , 

രായി രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണം. അധി 
കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ ചേളന്നൂർ വില്ലേജിൽ കഴിഞ്ഞു . തപാൽ വഴിയും ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ 
ശീ , മുടാരംബത്ത്ചന്ദ്രൻ എന്നയാൾ 18-5-1983 -ാം പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
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KERALA GAZETTE 

(PART III 
പട്ടിക 

പ്രസ്തുത ശ്രീ . പൂളക്കൽ വേണുഗോപാലൻ 
" കമ അവകാശികളുടെ 

പരേതനു വയസ മരണപ്പെട്ടുവെന്നും പരേതൻ അനന്തിരാവ കാശികൾ 
നമ്പർ 

മായുളള 

കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ ചെറുവണ്ണൂർ വില്ലേജിൽ താമ 
ബന്ധം 

സിക്കും താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചവർ മാത്രമാണെന്നും 
1 പി , സീതാലക്ഷ്മിഅമ്മ, 

പരേതന്റെ അച്ഛൻജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും മൈനർമാ 

രായ അനന്തിരാവകാശികളുടെ 
ആറാംകണ്ടം വീട്, ചേവായൂർ 

രക്ഷിതാവ അവരുടെ 
വില്ലജ , പി , ഒ. കോട്ടുളി 

അമ്മ ശ്രീമതി കമല ( 2 -ാം നമ്പർകാരി ആണെന്നും 

ഭാര്യ 50 
2 പ്രമൻ 

മകൻ 34 

ചെറുവണ്ണൂർ വില്ലേജ് ആഫീസർ 0 1 0 പ്പം ർ ട്ട് 
3 ഭാനുമതി 

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് വില്ലേജാഫീസറുടെ 
3 

- മകൾ 

32 
4 വിജയകുമാരി 

റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനന്തിരാവകാശ 
21 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ 
5 "രാജകുമാരി 

വല്ലവർക്കും വല്ല 
6 രാജേന്ദ്രകുമാർ 

ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഏതു 
മകൻ 21 

തീയതിയിലെ ഗസററിലാണോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പ് 
( 5) 

ടത് ആ തീയതിതൊട്ട് മുപ്പത് ( 30) ദിവസത്തിനകം 
ഫ്.ഡി4-16937183. 

1983 ആഗസ്റ്റ് 19 . 

ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ടു ഹാജരായി രേഖാമൂലം ബോധി 
കോഴിക്കോട ° താലൂക്കിൽ പന്നിയങ്കര വില്ലേജിൽ 

പ്പിച്ചുകൊളളണം. അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ വഴിയും 

ലഭിക്കുന്നഅപേക്ഷകൾ പരിഗണീക്കുന്നതല്ല . 
( ശ്രീ . എം . മുഹമ്മദ്എന്നയാൾ 1-9-1980 -ാം തീയതി മരണ 
പ്പെട്ടുവെന്നുംപരേതൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുളള അനന്തിരാ 

പട്ടിക 
വകാശികൾ തങ്ങൾ 8 പേരും മാ ( തമാണെന്നും അവകാശ 

പര 

പരേതനു വയസ 
പ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ പന്നിയങ്കര നമ്പർ 

മായുളള 
വില്ലേജിൽ ( ശീമതി എം , ബിയ്യാത്തു എന്നവർ ഒരു 

ബന്ധം 
അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് ( ലീഗൽ ഹെർഷിപ്പ് 1 പൂളക്കൽമീനാക്ഷി ചെറുവണ്ണൂർ അമ്മ 74 
സർട്ടിഫിക്കററ്)-ന് വേണ്ടി ഈ ഓഫീസിൽ ഒരു ഹർജി 

2 കമല 

ഭാര്യ 43 
മബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

3 

( ബഹ്മാനന്ദൻ മകൻ 22 
പസ്തുത ( ശി . മുഹമ്മദ മരണപ്പെട്ടുവെന്നും 

വിശ്വനാഥൻ 

}} 

20 
പാരതന്റെ അനന്തിരാവകാശികൾ കോഴിക്കോട് താലൂ 

( ശീധരൻ 

14 
ക്കിൽ പന്നിയങ്കര വില്ലേജിൽ 

താമസിക്കും താഴെ 

6 വാസുദേവൻ 

17 
പട്ടികയിൽ കാണിച്ചവർ മാ ( തമാണെന്നും പരേതൻ 

T ബിന്ദു 

മ കു 

11 
അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും മൈനർമാരായ 
അനന്തിരാവകാശികളുടെ രക്ഷിതാവ് അവരുടെ അമ്മ 

(7 ) 
ശീമതി എം . ബിയ്യാത്തു (1 -ാം നമ്പർകാരി ആണെന്നും) റഫ്. ഡി4-16766/83 . 

1983 ആഗസ്ററ് 17 . 
പന്നിയങ്കര വില്ലേജാഫീസർറിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട താലൂക്കിൽ കച്ചേരി വില്ലേജിൽ 
ആയതുകൊണ്ട് വില്ലേജാഫീസറുടെറിപ്പോർട്ടിന്റെ അടി ( ശ്രീമതി പുതുക്കുടിമാരാം വീട്ടിൽ ദേവകിഅമ്മ എന്നവർ 
സ്ഥാ നത്തിൽ അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകു 20-7-1983 -ാം തീയതി മരണപ്പെട്ടുവെന്നും പരേതയുടെ 
ന്നതിൽ വല്ലവർക്കും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽആയത ജീവിച്ചിരിപ്പുളള അനന്തിരാവകാശികൾ താൻമാത്രമാ 
പരസ്യം ഏത് തീയതിയിലെല് ഗസററിലാണാ 

ഒണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, കോഴിക്കോട് താല 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ തീയതിതൊട്ട് മുപ്പത് ക്കിൽ കച്ചേരി വില്ലേജിൽ ശ്രീ . പി . എം . പത്മനാഭൻ 
(30) ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി 

നായർ എന്നയായ ഒരു അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണം. അവധികഴിഞ്ഞു . ( ലീഗൽ ഹെർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്)-നു വേണ്ടി ഈ 
അപായ (പഴിയായും ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണി ഓഫീസിൽ ഒരു ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 
ക്കുന്നതല്ല . 

( പസ്തുത ശ്രീമതി 

ദേവകിഅമ്മ മരണപ്പെട്ട 
പട്ടിക 

വെന്നുംപരേതയുടെഅനന്തരാവകാശികൾ കോഴിക്കോട 
( കമ പര പരേതനു വയസ 

താലൂക്കിൽ, കച്ചേരി വില്ലേജിൽ താമസിക്കും താഴെ 
നമ്പർ 

മായുളള 

പട്ടികയിൽ കാണിച്ചവർ മാത്രമാണെന്നും പരേതയുടെ 
ബന്ധം 

അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നുംകച്ചേരി വില്ലേജ 
1 എം , ബിയ്യാത്തു , തൊട്ടു 

ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട 
പുറത്ത് വീട്, H. No. 

വില്ലേജാഫീസറുടെ റി പ്പോ ർ ട്ടി ക ൻ , അടിസ്ഥാന 
22/675 , പന്നിയങ്കര, പി . ഒ . 

ത്തിൽ അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നതിൽ 
തിരുവണ്ണൂർ, കാലിക്കറ് ഭാര്യ 44 വല്ലവർക്കും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത 
2 എം , മൊയ്തീൻ കോയ 

മകൻ 30 

പരസ്യം ഏതു തീയതിയിലെ ഗസററിലാണാ പസി 
3 എം , നബീസ സം 

മകൾ 27 

ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ തീയതി തൊട്ട് മുപ്പത് (30) 
4 എം . അബൂബക്കർ കോയ 

മകൻ 24 

ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി 
എം . ബഷീർ 

രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണം, അവധി കഴിഞ്ഞും 
6 എം . അബ്ദുൽ ലത്തീഫ 

20 തപാൽ വഴിയും ലഭിക്കുന്നഅപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്ന 
7 എം , അ ബ്ദുൾ സലാം 

13 തല്ല . 
8 എം , സൗ - മകൾ 12 

പട്ടിക 
( 6) 

പര 

പാരനു വയസ 

മായുമാ 
റഫ്. ഡി4-16154/83 . 1983 ആഗസ്ററ് 12 . 

ബന ധ 
കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ ചെറുവണ്ണൂർ വില്ലേജിൽ പി , എം . പത്മനാഭൻ നായർ, മകൻ 

49 
( ശീ , പൂളക്കൽ വേണുഗോപാലൻഎന്നയാൾ 14-7-1982 - ൽ 

പുതുക്കുടിമഠരാം വീ 5 ", 
മരണപ്പെട്ടുവെന്നുംപരേതൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുളള അനന്തി 

1153 എ . പി . ഒ, വെസ്റ് 
രാവകാശികൾ തങ്ങൾ 7 പേരും മാ ( തമാണെന്നുംഅവകാശ 

ഹിൽ, കോഴിക്കോട 
പ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട 

താലൂക്കിൽ ചെറുവണ്ണൂർ 
വില്ലേജിൽ ( ശീമതി പൂളക്കൽ കമല എന്നവർ ഒരു അന 
ന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ” ( ലീഗൽ ഹെർഷിപ്പ് സർട്ടി 

റഫ്, ഡി4-16765/ 83. 

1983 ആഗസ്റ്റ്11. 
ഫിക്കറ്)-ന് വേണ്ടി ഈ ഒാഫീസിൽ ഒരു ഹർജി ബോധി കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ വായുർ വില്ലേജിൽ 
പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

( ശീ , ചാത്തനടത്ത് കാട്ടാമ്പറമ്പിൽ ബാപ്പു എന്നയാൾ 


שם 


2 


1 


1 


5 


3 


11 


1 1 
11 


1 


4th Oct. 1983] 


BOARD OF REVENUE 


2215 


പേര 


1 ) 


1 


1 


മകൻ 


പട്ടിക 
- ( കമ 

പരതനു വയസ 
നമ്പർ 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 പെട്ടി 

പൊന്നമ്പറ - 

79 
മ്പത്ത് വീട 
പി . ഒ , കാരപ്പ 
റമ്പ്, വേങ്ങേരി 

വില്ലേജ 
2 ദേവകി 

ഭാര്യ 

48 
3 റസിജ കുമാരി 

മകൾ 

26 
4 ജസ്വന്ത്കുമാർ 

മകൻ 

2+ 
5 ജനിലകുമാരി 

ക 

22 
6 ലീനകുമാരി 

18 

1) 
7 ജാതിഷ്കുമാർ 

16 
താലൂക്കാഫീസ്, 

പി . മാധവൻ, 
കാഴിക്കോട് , 

തഹശീൽദാർ, 
തിരുത്തൽ പരസ്യം 
ഡി 4 . 11716/83 . 

1983 ആഗസ PO റ് 30 . 
5-7-1983 - ലെ ഗസററിൽ1620 -ാം പേജിൽ15-ാമതായി 
കൊടുത്ത ഈ ഓഫീസിലെ 6-6-1983- ലെ ഡി4-11716/ 
83 -ാം നമ്പർ പരസ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട താലൂക്കിൽ 
ചേവായൂർ വില്ലേജിൻ ശീമതി ചെരീയമ്മ അ മ്മ എന്ന 
വർ 24-8-1980 -ാം തീയതി മരണപ്പെട്ടു എന്നതിന് പകരം 
24-8-1959-ാം തീയതി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് തിരുത്തിവായി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

(ഒപ്പ്) 
താലൂക്കാഫീസ്, 

തഹശീൽദാർ, 
കോഴിക്കോട്ട , 


മകൾ 


11 


1957 - ലും , അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പെരിച്ചക്കുട്ടിഎന്ന 
നാരായണി എന്നവർ 31-5-1974-ാം തീയതിയും മരണ 
പ്പെട്ടുവെന്നുംപരേതരുടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുളള അനന്തരാവ 
കാശികൾ തങ്ങൾ 3 പേരും മാത്രമാണെന്നും അവകാശ 
പ്പെട്ടുകൊണ്ട", 

കോഴിക്കോട്ട താലൂക്കിൽ വേങ്ങേരി 
വില്ലേജിൽ ( ശീമതി ജാനു , ചാലാക്കുഴിയിൽഎന്നവർ 
ഒരു അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ( ലീഗൽ ഹേർ 
ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കററ്) നുവേണ്ടി ഈ ഓഫീസിൽ ഒരു 
ഹർജി ബോധിപ്പിച്ച് രിക്കുന്നു . 

(പസ്തുത. ബാപ്പു എന്നയാളും, പരിച്ചക്കുട്ടി 
എന്ന നാരായണിയും മരണപ്പെട്ടുവെന്നും പരേതരുടെ 
അനന്തരാവകാശികൾ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ വേങ്ങേരി 
വില്ലേജിൽ താമസിക്കും താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചവർ 
മാ ( തമാണെന്നും പരേതരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിച്ചി 
രിപ്പില്ലെന്നും ചേവായൂർ വില്ലേജാഫീസർ റിപ്പോർട്ട് 
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് വില്ലേജാഫീസറുടെ 
റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനന്തിരാവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ വല്ലവർക്കും വല്ല ആക്ഷേ 
പവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഏത് തീയതി 
യിലെ ഗസററിലാണോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ 
തീയതി തൊട്ട് മുപ്പത് (30) ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീ 
സിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചു 
കൊളളണം. അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ വഴിയും ലഭി 
ക്കുന്നഅപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

പട്ടിക 
( കമ പർ 

പരേതരു വയസ 
നമ്പർ 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 ജാനു , ചാലാക്കുഴിയിൽ വീഴ്, 

67 
വേങ്ങേരി വില്ലേജ°, 

പി . ഒ , വേങ്ങരി 
2 യശോദ , നാദവക്കാട്ടു പുളക്കുടി 

63 
വീട്, ചേവായൂർ വില്ലേജ്, 

പി . ഒ. മലാപ്പറമ്പില 
3 ബാലകൃഷ്ണൻ, കോട്ടയാ മകൻ 58 

മ്പറമ്പിൽ വീട്, 

വായുർവില്ലേജ്, 
പറയഞ്ചേരി ദേശം, 
പി , ഒ, കുതിരവട്ടം 

| ( 9) 
റഫ്, ഡി4-16156183 . 

1983 ആഗസ്റ്റ്12. 
കോഴിക്കോട താലുക്കിൽ വേങ്ങേരി വില്ലേജിൽ 
( ശി , പി . വേലായുധൻ എന്നയാൾ 14-5-1983 -ാം തീയതി 
മരണപ്പെട്ടുവെന്നുംപരേതൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുളള അനന്തി 
രാവകാശികൾ തങ്ങൾ 1 പേരും മാത്രമാണെന്നും അവ 
കാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ വേങ്ങേരി 
വില്ലേജിൽ ( ശീ പി . ജസ്വന്ത്കുമാർ എന്നയാൾ ഒരു അന 
ന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ( ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ് സർട്ടി 
ഫിക്കററ്)-നു വേണ്ടി ഈ ഓഫീസിൽ 

ഒരു ഹർജി 
ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

പസ്തുത ശ്രീ . പി . വേലായുധൻ മരണപ്പെട്ടു 
വെന്നും പരേതൻറെ അനന്തരാവകാശികൾ കോഴിക്കോട് 
താലൂക്കിൽ വേങ്ങേരി വില്ലേജിൽ താമസിക്കും താഴെ 
പട്ടികയിൽ കാണിച്ചവർ മാ ( തമാണെന്നും പരേതൻ 
അച്ഛൻജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും മൈനർമാരായ അനന്തി 
രാവകാശികളുടെ രക്ഷിതാവ് അവരുടെഅമ്മ ശ്രീമതി 
പി . ദേവകി (2 -ാം നമ്പർകാരിയാണെന്നും) വേങ്ങരി 
വില്ലേജാഫീസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതു 
കൊണ്ട്വില്ലേജാഫീസറുടെറിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന് 
ത്തിൽ അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നൽകുന്നതിൽ വല്ല 
വർക്കുംവല്ല ആരക്ഷപവുമുണ്ടെങ്കിൽആയത് ഈ പരസ്യം 
ഏത് തീയതിയിലെ ഗസററിലണോ പ്രസിദ്ധീകരിക്ക 

പ്പെട്ടത് ആ തീയതി തൊട്ട് മുപ്പത് ( 30) ദിവസത്തിനകം 
ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി രേഖാമൂലം ബാധി 
പ്പിച്ചുകൊളളണം. അവധി കഴിഞ്ഞു . തപാൽ വഴിയും 
ലിക്കുന്നഅപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


WYNAD DISTRICT 
Vythiri Taluk 

പരസ്യം 


എ4-3764/83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 1 . 
വൈത്തിരി താലൂക്ക് 

കൽപറ വില്ലേജിൽ 
താമസിക്കും 

- 02ാബി ഫെർണാണ്ടസ് എന്നയാൾ 
30-3-1983 -ാം തീയതി മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. പരേ 
തൻറ അനന്തരാവകാശ സർട്ടി ഫിക്കാറ അനുവദിച്ചു . 
കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി ഭാര്യ ശ്രീമതി അന്ന ജോബി ഇ 
ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ പ്രകാരം കൽപ്പാറ 
വില്ലേജാഫീസർ മുഖന നടത്തിയ അന്വഷ ണ ത്തിൽ 
താഴെ പായുന്നവർ മാത്രമാണ് പം പ ത ന അനന്തരാവ 
കാശികൾ എന്നറിവായിരിക്കുന്നു . 
( കമ പേര 

മരിച്ചയാളു വയസ 
നമ്പർ 

മായുള 

ബന്ധം 
1 ശ്രീമതി അ ന്ന ജോബി 

ാര്യ 

33 
ജസ്റൻ ഫെർണാണ്ടസ 

മ കൻ 10 

( മൈനർ) 
3 ജെഷിത 

മകൾ 1 

( മൈനർ) 
മേൽ പറഞ്ഞവരുടെ പേരിൽ പരേതന്റെ അനന്ത സാ 
വകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ പരാതിയോ ഉളളപക്ഷം 
ആയത് ഈ പരസ്യം കേരള ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി 
മുപ്പതു ദിവസങ്ങൾക്കകം വൈത്തിരി തഹശീൽദാർ 
മുൻപാകെ നേരിട്ട് രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അവധി കഴിഞ്ഞാ തപാലിലോ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
താലൂക്കാഫീസ്, 
വൈത്തിരി , 

ത വ 7133ാർ , 


2 


മരിച്ച 


മായുള 


ആണ് 


2 


a 


1 


3 


13 


1 


b 
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[PART III 
CANNANORE DISTRICT 

Tellicherry Taluk 
Cannanore Taluk 

പരസ്യം 

(1) 
കണ്ണൂർ താലൂക്കാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യപ്പെടു 
ത്തുന്നത്. 

റഫ . ഡി2-25880/ 83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 3 , 
(1) 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ പടുവിലായി, അംശം 

കൈതെരിപ്പൊയിൽ ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 
റഫ്, സി4-16605 (83 . 1983 സപ്ററംബർ 8 . 

എം . മോഹൻദാസ് എന്നയാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ 
29-5-1983 -ാം തീയതി ഇരിവരി അംശത്തിൽ സ ർ ട്ടി ഫീ ന റ റ ന ി ം വ ണ്ടി പാരതൻറ അമ്മ 
വെച്ച് നിര്യാതനായ ( ശ്രീ , 

ആർ, കണ്ണൻ നായർ 

പി.പി. മാധവി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ 
എന്നാളുടെ ഭാര്യ ( ശീമതി മൂന്നാമ്പേത്ത് നാരായണി അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതൻ 
എന്നവർ പരേതൻ ഒരു അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫി അവകാശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടി 
ക്കററിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച ഹർജി പകാരം അനേ ഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും, 

പരാതി 
ഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതൻറ 

ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി 
അനന്തരാവകാശികളെന്ന് ബോദ്ധ്യം വന്നതിനാൽ അവർ 

മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ 

രഖകൾ 
ക്കൊരു അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ കൊടുക്കു സഹിതം തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെ 

അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന 
ങ്കിൽ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത് 30 പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല 
ദിവസത്തിനകം നേരിൽ ബോധിപ്പിക്കണം, 

അവധി കമ അവകാശികളുടെ 

വയസ 
കഴിഞ്ഞു വരുന്നതോ തപാലിൽ വരുന്നതോ ആയ അപേ നമ്പർ 

പേര 

ആളുമായുളള 
ക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ബന്ധ 
( കമ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 

I ഏറാഞ്ചേരികുഞ്ഞിരാമൻ അച്ഛൻ 65 
നമ്പർ പേര 2 പി, പി . മാധവി 

52 
ബന്ധം 3 പി . പി . ജനാർദ്ദനൻ സഹോദരൻ 

34 
4 പി , പി . ശ്രീനിവാസൻ 

29 
1 -മൂന്നാമ്പത്ത് നാരായണി ഭാര്യ 55 

5 പി . പി . ജയ പകാശൻ 

24. 
ലീല മകൾ 35 6 പി , പി . ഷീല 

സഹോദരി 20 
രതി 

32 1. പി . പി . ( പസാദ 

സഹോദരൻ 

18 
മോഹനൻ 

മകൻ 28 
5 പങ്കജാക്ഷി 

മകൾ 23 

(2 ) 
വിജയ 18 റഡ്. ഡ:12-27652/ 82 . 

1983 സെപ്ററംബർ 3 . 
7 ശ്രീജ 

15 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ മുഴക്കുന്നു അംശം മുഴ 
8 ബാബു മകൻ 11 

ക്കുന്നു ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട കൈമാൻ 
7, 8 നമ്പരുകാർ മൈനർമാരാകയാൽ രക്ഷിതാവാ ഗോപാലൻ എന്നാളുടെപിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്ക 
1 -ാം നമ്പരുകാരിയാകുന്നു . പരേതൻ അച്ഛനമ്മ ററിനുവേണ്ടി പരേതന്റെ മൂന്നാം ഭാര്യ ആലിയശോദ 
മാർ 2ീവിച്ചിരിപ്പില്ല . 

സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണ 
(2 ) 

ത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതൻറ അവകാശികളാ 
റഫ്, സി4-16604/83. 1983 സെപ്റ്റംബർ 8 . 

ണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന 

- തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം 
27-9-1974 -ാം തീയതി പളളിക്കുന്ന അംശത്തിൽ (പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതിമുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
വച്ച് നിര്യാതനായ ശ്രീ . പുത്തലത്ത് നാരായണൻ 

ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ 

ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗ 
നായർ എന്നാളുടെ ഭാര്യ ( ശീമതി സി. പി. നാരായണി 

മായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. 
എന്നവർ പരേതന്റെ ഒരു അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്ക 

( കമ അവകാശികളുടെ മരിച്ചയാളു 

വയസ 
ററിനുവേണ്ടിഅപേക്ഷിച്ച ഹർജിപകാരം അന്വേഷണം നമ്പർ 

പരം 

മായുളള 
നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരാണ് പരേതൻ 
അന 

ബന്ധം 
ന്തരാവകാശികളെന്ന് വാദ്ധ്യം വന്നതിനാൽ അവർ 1 പുല്ലായിക്കുടി രാവനി 

- ആദ്യഭാര്യ 32 
2 മാമ്മൽ ശാരദ 

രണ്ടാം ഭാര്യ 
കൊടുക്കുന്ന 
ക്കൊരു അനന്തരാവകാശ സർട്ടിഫിക്ക 

26 
3 

സാബു രണ്ടാംഭാര്യയിലുളള 
തിൽ ആർക്കെങ്കിലുംഎന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ 

മകൻ 

12 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത് 30 ദിവസ + 4 ആലിയശോദ 

മൂന്നാംഭാര്യ 28 
ത്തിനകം നേരിൽ ബോധിപ്പിക്കണം. അവധി കഴിഞ്ഞ 

( 3 -ാം നമ്പർ കാരൻ മെനർ ആകയാൽരക്ഷിതാവ് 2 

നമ്പർകാരി.) 
വരുന്നതോ തപാലിൽ വരുന്നതോആയ അപേക്ഷകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

(3) 
( ക. മ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 

റഫ്, ഡി2-27604/83 , 1983 സെപ്ററംബർ 7 . 
നമ്പർ പേര മായുളള 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ ചൊക്ലി അംശം ഒളവിലം 
ബന്ധം 

agശത്ത 

താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട കുയിമ്പീൽ 

അച്ചുതൻ എന്നയാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫി 
1 സി . പി . നാരായണീ 

ഭാര്യ 40 

ക്കററിനുവേണ്ടിപരേതന്റെ ഭാര്യ കുയിമ്പീൽ രോഹിണി 
സി , പി . രാജീവൻ 

മകൻ 21 

സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണ 
സി , പി . സജീവൻ 

19 

ത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതന്റെ അവകാശികളാ 
പരേതന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല . 

ണെന്നുംകാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന 

തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം 
താലൂക്കാഫീസ്, 

(ഒപ്പ്) 

(പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തി 
കണ്ണൂർ, 

തഹശീൽദാർ , നകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ 


1 


1 


11 
15 


4th Oct. 1983 ) BOARD OF REVENUE 

2217 
മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ തൻ അവകാശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് 
മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെ സർട്ടിഫിക്കാറ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി 
ടുന്നതല്ല . 

യുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി 
അവകാശികളുടെ മരിച്ചആളു വയസ മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകംആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 
പേര മായുളള 

തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധ 
ബന്ധം 

കഴിഞ്ഞുംതപാൽമാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 
കുയിമ്പീൽ രോഹിണി 

ഭാര്യ 

32 

പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

കമ 
(4) 

അവകാശികളുടെ മരിച്ചയാളു വയസ 
നമ്പർ 

പേ 
റഫ്. ഡി2-27597 /83 . 

മായുളള 
1983 സെപ്റ്റംബർ 7 . 

ബന്ധം 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽപുത്തൂർ അംശംചെണ്ടയ പ് 

വാഴയിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അ മ്മ ഭാര്യ 

43 
ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട കേളോത്ത് 2 വി , നിർമ്മല 

മകൾ 25 
നാരായണിഅമ്മഎന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടി 

3 സി , സതീഷ്കുമാർ 

മകൻ 23 
ഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടി പരേതയുടെ മകൾ 

4 
കളൊത്ത സി . ചന്ദംകോഹനൻ 

21 
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ 

5 സി , ബിജോയ 

10 
അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർപരേതൻ അവകാ 

(5 -ാം നമ്പർകാരി ഉമൈനർ ആകയാൽ രക്ഷിതാവ് 1-3 . 
ശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ് നമ്പർകാരി) . 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 

( 7) 
പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവ 
സത്തിനകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാ 

റഫ്, ഡി2-2515183 . 

( 983 സെപ്ററംബർ 5 . 
രുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞും 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കോടിയോ അംശം മുഴിക്കര 
തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണി 

ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 

ത്താറാം 
ക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

ച് റക്കൽ ഗോ പാലൻ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ 
അവകാശികളുടെ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടി പാരതന്റെ കൾ 
മരിച്ച വയസ 

കെ , 
ചിത്രലേഖ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ 
പേര ആളുമായുളള 

അന്വേഷണത്തിൽതാഴെ പറയുന്നവർ പാരതന്റെ അവകാ 
ബന്ധം 

ശികളാണെന്ന്കാണുന്നു ,അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കററ് നൽ 
കേളോത്ത്ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മകൾ 

39 കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇ 
(5 ) 

പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതിമുതൽ 

30 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ 
റഫ്. ഡി2-25149/83 . 

வேகம் 
1983 സെപ്ററംബർ 3 . 

സഹിതം 

തഹസിൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവധി 
- തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കോടിയേരി അ ംശം കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 
വയലളം ദേശത്ത്താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട മഠത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
താഴകുനിയിൽകൃഷ്ണൻ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവ 

| കമ 

പര 
കാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടിപരതന്റെ ഭാര്യ കെ . പി . 

പാരതനു വയസ 
മാധവി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വ 

മായുള 
ണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതന്റെ അവകാശികളാ 

ബന്ധം 
1 കെ , തങ്കമണി 

ർക 
ണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകു 

24 

2 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം 

കെ , ചിത്രലേഖ 

20 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തി 

( 8 ) 
നകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ 

റഫ്, ഡി2-26537183 . 

1983 സെപ്റ്റംബർ 5 . 
മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്, അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കോളയാട് അംശംപുലം 
മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടു 

a3ശത്ത്താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട വി . ജെ. cീതസസ്യ 
നതല്ല . 

എന്നവരുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കററിനു 
| ( കമ 

അവകാശികളുടെ മരിച്ചയാ വയസ വേണ്ടി പാതയുടെ സഹോദരൻ വി . ജെ . ജാർ ജ 
നമ്പർ പേര ളുമായുള 

സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 
ബന്ധം 

താഴെ പറയുന്നവർ പരേതയുടെ അവകാശികളാണ് സ 
1 കെ . വി . മാധവി 

ഭാര്യ 54 , 

കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നതിൽ 
2 , കെ , പി . വനജാക്ഷി 

മകൾ 39 

ആർക്കെങ്കിലും പരാതി 2 : ണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം (പസി 
3 കെ , വി . ചന്ദ്രൻ 

മകൻ 30 

3°ധപ്പെടുത്തിയ തീയതിമുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആവ 
കെ . വി . ( പ്രഭാകരൻ 

28 

ശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ മുമ്പാകെ 
5 കെ , വി . വത്സല 

മകൾ 26 

ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗ 
കെ.പി. സത്യഭാമ 

24 

മായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

- 13 
7 കെ , വി , പ്രകാശൻ 

- മകൻ 22 ( കമ 

അവകാശികളുടെ 

മരിച്ച വയസ 
കെ , വി . പവിത്രൻ 

20 നമ്പർ 

ആളുമായുള 
0 ക വി , മോഹനൻ 17 

ബന്ധം 
10 കെ , വി , സലീല 

മകൾ 13 1 ഷീബാ ജോർജ 

മകൾ 

0 
11 - കെ . വി . ശ്രീജേഷ 

മകൻ 8 2 ഷാരി ജോർജ് 

19 
(9 മുതൽ 11 വരെ നമ്പർ കാർ മൈനർമാർ ആകയാൽ 3 

ഷനി ജോർജ 

13 
രക്ഷിതാവ് 1-ാം നമ്പർകാരി) 

4 വി . ജെ , ജോർജ 

ർത്താവ 

45 
5 

വട്ടക്കരയിൽ മറ യ , ജേക്കബ 
അമ്മ 
(6 ) 

74 
6 

ജേക്കബ് 
- 11 

അച്ചൻ 
റഫ്, ഡി2-25061/83 . 

76 
1983 സെപ്ററംബർ 5 . 

(3 -ാം നമ്പർകാരി മെനർ ആകയാൽ രക്ഷ താവഴ 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ തിരുവങ്ങാട അംശം 

പി , ജെ , ജോർജ്.) 
തിരുവങ്ങാട് ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 

(9 ) 
സി . കരുണാകരൻ നായർ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവ 
കാശ സർട്ടിഫിക്കറിനുവേണ്ടി പരേതന്റെ ഭാര്യ വാഴ ം ഫ് , ഡി2-27603/83 . .1983 സെപ്ററംബർ 7 . 
യിൽ ലക്ഷ്മികുട്ടി അമ്മ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കീഴല്ലൂർ അംശം കാതേരി 
നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേ 

ത ം മ സ മ ാ യ ി ര , ന മ ര ന പ പ്പ 5 


നമ്പർ 


1 


a 


പേരും 


- 3 


tg ശ 


ഭാര്യ 


1 


1 
മ ക 


3 ) 


3 


1 
1 ) 


1 


1 


11 


മ 


| 2 


1 


11 
31 


1 
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[PART III 
കെ ,കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ കമ അവകാശികളുടെ മരിച്ച ആളു വയസ് 
സർട്ടിഫിക്കററിനുവേണ്ടിപരേതന്റെ ഭാര്യ കളരിക്കണ്ടി | നമ്പർ 

പര 

മായുളള 
മറിയു സമർപ്പിച്ച് അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേ 

ബന്ധം 
ഷണത്തിൽ - താഴ പറയുന്നവർ പരേതന്റെ അവ 

1 തിരുവോത്ത് കല്ല്യാണീ 

58 
കാശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക സർട്ടിഫി 2 കിരണ്ടാട്ടം കുമാരൻ 

മകൻ 37 
ക്കററ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ 

3 ദാമോദരൻ 

34 
ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 
4 

നളിനി 

3 1 
ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ 

രഖകൾ സഹിതം 

5 കിരണ്ടോട്ട് തിരുവോത്ത് 
തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി 

( ശീധരൻ കറി 

28 
കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 6 

ലക്ഷ്മ ണ ന 

25 
പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

7 സുരേഷ് ബാബു 

21 
( കര അവകാശികളുടെ മരിച്ച വയസ 

(12) 
നനിർ - പേർ 

ആളുമായുളള 
ബന്ധം 

റഫ്. ഡി2-24028/83 . 1983 സെപ്ററംബർ 7 . 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ ധർമ്മടം അംശം ധർമ്മടം 
1 കളരിക്കണ്ടി മറിയു 

ഭാര്യ 

50 

ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട വാണിയമ്പത്ത് 
2 റസാക്ക 

മകൻ 

30 

നാരായണൻഎന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫി 
3 രെമുന മകൾ 

28 

ക്കറിനുവേണ്ടി പാരതന്റെ ഭാര്യ കെ . പി . ശാന്ത 
4 സലിം 

മകൻ 

26 

സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വഷണ 
5 അസ്ലം 

24 

ത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതന്റെ അവകാശികളാ 
6 ഹാറ 

മകൾ 

22 

ണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നൽകുന്ന 
T ഷരീഫ 

20 

തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം 
| 8 നാസ്സർ - മകൻ 

16 

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തി 
9 മൻസൂർ 

15 

നകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ 
8,9 നമ്പർകാർ മൈനർമാർ ആകയാൽ രക്ഷിതാവ മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 

അവധി കഴി ഞ്ഞും 
1 -ാം നമ്പർകാരി.) 

തപാൽമാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗ 

ണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
(10) 

അവകാശികളുടെ 

മരിച്ച വയസ 
റഫ്, ഡി2-24360/83. 1983 സെപ്റ്റംബർ 7 . 

നമ്പർ പേര 

ആളുമായുളള 
9 + തലശം ശരി താലൂക്കിൽ തിരുവങ്ങാട് അംശം 

ബന്ധം 
കാവുംഭാഗം ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 1 കെ . പി. ശാന്ത 

ഭാര്യ 47 
കോലാരി ദേവുട്ടി എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ 

2 കെ . പി . പീത 

ഥ ക 

23 
സർട്ടിഫിക്കറിനുവേണ്ടി പാരതയുടെമകൾ കോലാരി 

3 കെ . പി . ശ്രീജ 

21 
ശാന്ത സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷ 4 കെ , പി . രാഗേഷ 

മകൻ 

18 
ണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതയുടെഅവകാശികളാ 

5 കെ . പി . ഷീബ 

16 
ണെന്നും കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ് 

6 കെ , പി , രാജീവൻ 

മകൻ 14 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ 

7 , കെ , പി , ജീന 

12 
ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 
ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ 

( 5 മുതൽ 7 വരെനമ്പർ കാർ മൈനർമാർ ആകയാൽ 
രിക 

സഹീത . 
തഹശീൽദാരുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി 

രക്ഷിതാവ് 1-ാം നമ്പർകാരി.) 
കഴിഞ്ഞും, തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതി 

(13) 
കൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

റഫ്, ഡി2-2247982 , 1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
കമ അവകാശികളുടെ 

വയസ 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കൂത്തുപറമ്പ് അംശം 
നമ്പർ പേര ആളുമായുളള 

നരവൂർ ദേശ. 

ത ം മ സ ി ച ി ര ത ന്ന മരണപ്പെട്ട് 
ബന്ധം 

ഗണപത്.യാടൻകുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ എന്നാളുടെ 
1 കോലാരി ശാന്ത 

മകൾ 

30 പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കററിനുവേണ്ടി 
( പസന്ന 

28 തന്റെ മകൻ പൊന്നകശഴശേരി രാമദാസൻ സമർപ്പിച്ച 
വിമല 

27 

അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ 
കനകരാജൻ 

മകൻ 

25 പായുന്നവർ പ ദ ര ത ത ന റ അവകാശികളാണെന്നു 
5 9 ) പമരാജ ന 

23 കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ 
6 ശ്യാമള 

മകൾ 19 ആർക്കെങ്കിലും 

പരാതിയുംഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം 
(11) 

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തി 

നകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം ത ഹശീൽദാരുടെ 
റഫ്, ഡി2-25686 83. 

1983 സെപ്ററംബർ 7 . മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്, അവധീ 

കഴിഞ്ഞും 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കതിരൂർ അംശംചുണ്ടങ്ങാ തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരീക 
പ്പോയിൽ ദേശം താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 

ണിക്കപ്പെടുന്നില്ല . 
കൊച്ചേരികുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവ 

( കമ 

അവകാശികളുടെ 
കാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടി പരേതന്റെ ഭാര്യ തിരു 

മരിച്ചു വയസ 
നമ്പർ പ്പേര് 

ആളുമായുളള 
വോത്ത് കല്ല്യാണി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയ നൽ 

ബന്ധം 
അന്വഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ 
പരേതനം അവകാശികളാണെന്നും കാണുന്നു . അവർക്ക 

1 പൊന്നകശ്ശേരി നാണിയമ്മ ഭാര്യ 60 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി 

2 ഗംഗാധരൻ 

മകൻ 36 
യുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി 3 

വിജയൻ 

33 
മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആ വശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 4 

സമരാജീനി 

മക 

29 
തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി 5 

പരകുമാർ 

മകൻ 

26 
കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗമായുംലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 6 

ശാന്തകുമാരി 

22 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

7 രാമദാസൻ 

മകൻ 19 
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മായുളള 


2 


താഴ 


11 


ഇന 


സാ രീ 


- 1 


3 ) 


13 


1 


അംശം കണ്ട 


(14) 

( കമ അവകാശികളുടെ മരിച്ചയാളു വയസ 
റഫ °. ഡി2-22709/ 83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 8 , 

നമ്പർ 

പേര 
തലശ° ശേരി താലൂക്കിൽ കതിരൂർ അംശം പൊന്ന്യം 

ബന്ധം 
ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട പി.പി അബ്ദുളള 

പി . ആയിഷ 

ഭാര്യ 35 
എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കററിനു 

പി . സനീം 

നക 

8 
വേണ്ടി പരേതന്റെ ഭാര്യ കെ വി . അല്മ സമർപ്പിച്ച 

3 പി . സീനത്ത് 

6 
അപേക്ഷയിൻമേൽ നട ത്തിയ അന്വേഷണത്തി ൽ താഴെ 

4 പി . സജീന 

- 3 

5 
പറയുന്നവർ പ ന ര ത ത ന റ - അവകാശികളാണെന്ന 

മത്തത്ത്മൂസ്സ 

ബാപ്പ 

70 
കാണുന്നു . അവർ ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതിൽ (2 മുതൽ 4 വരെനമ്പർകാർ ഖമെനർമാർ ആകയാൽ 
ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം പ്രസി രക്ഷിതാവ് 1 -ാം നമ്പർകാരി) 
8 °ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
ആവശ്യമായ രേഖകൾ - സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ 

(17) 
മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ റഫ . ഡി2-26535 /83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 , 
മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്ക 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ പായം 
പ്പെടുന്നതല്ല . 

അംശം വളമന 

ദേശത്ത 
"( കമ അവകാശികളുടെ 

താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട കണ്ടം കെട്ടിയ ൽ 
മരിച്ച " വയസ 

കരുണാകരൻ എന്നാളുടെ 
നമ്പർ 

പിന്തുടർച്ചാവകാശ സർട്ടി 
പേര ആളുമായുളള 

ഫിക്കററിനുവേണ്ടി പരേതന്റെ ഭാര്യ കണ്ടം കെട്ടിയ അ 
ബന്ധം 

ചെല്ലമ്മ സമർപ്പിച്ച് അപേക്ഷ യിൻമേൽ 

| നടിആയ 
1 കണാത്ത വണ്ണത്താൻറവിട 

അന്വേഷ ണത്തിൽ 

പറയുന്നവർ പരേതൻറ 
അല മ 

ഭാര്യ 50 അവകാശികളാന്നും കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫി 
സുബൈദ മകൾ 33 ക്കററ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ട 
ആസ്മ 

25 

ങ്കിൽ ഈ പര സ്യം (പസി °ധപ്പെടുത്തിയ തീയ തീ 
23 മുതൽ 30 

8ിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ 
ഇല്ലാസ 

19 സഹിതം തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 
ഹാമിദം 

17 അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന 
മയിമു 

മകൾ 

12 പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
8 റവ് മാ 

10 

കമ അവകാശികളുടെ മരിച്ച ആളു വയസ 
(6 മുതൽ 8 വരെ മനർമാർ ആകയാൽ രക്ഷിതാവ 

ന .1വം 

ര 
1 -ാം നമ്പർകാരി.) 

മായുളള 

ബന്ധം 
(15 ) 

1 കണ്ടം കെട്ടിയിൽ ചെല്ലമ്മ ഭാര്യ 37 
റഫ്, ഡ12-15782 183 . 1983 സെപ്ററംബർ 5 , 

2 രി ചോ 

മകൾ 15 
. തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കൊളവല്ലൂർ 

3 

സുരേഷ് ബാബു മകൻ 13 

4 
ങ്കോട് ദേശത്ത് താമസായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട എം . പി . 

സന്തോഷ 

1 

19 

5 
രാഘുട്ടി എന്നാളുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫി 

സതീശ 

8 

b 
ക്കാറിനുവേണ്ടി 

ശങ്കരൻ 
പി . വി . 

അച്ചൻ 
പരേതൻ 

ഗയ 
ഭാര്യ 

14 
സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ ലിൻമേൽ 

നടത്തിയ അന്വേഷണ (2 മുതൽ 5 വരെനമ്പർ കാർ മൈനർമാർ ആ കയാൽ 
ത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതന്റെ അവകാശികളാ രക്ഷിതാവ് 1 -ാം നമ്പർകാരൻ) 
ണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ് നൽകു 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം 

(18) 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തി 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
ഫ് . ഡി2-25878/83 . 

തഹശീൽദാരുടെ 
നകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 
മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞും 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ പഴശ്ശി അംശം പഴശ്ശി 
തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്നപരാതികൾ പരിഗണി ദേശത്ത് താമ മായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട ക ക്കണ്ടി മാധവി 
ക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

എന്നാളുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടി 

പരേതയുടെ മകൻ കക്കണ്ടി വാസു സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ 
( കമ 

അവകാശികളുടെ മരിച്ച ആളു വയസ യിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽതാഴെപ്പറയുന്നവർ 
നമ്പർ പര മായുളള 

പരേതയുടെഅവകാശികളാണെന്ന് കാണുന്നത്, അവർക്ക 
ബന്ധം 

സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാ തി 
മീത്തലെ പുരയിൽ ജാനു അമ്മ 50 യുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ ന സ ം 

പ്രസിദ°ധപ്പെടുത്തിയ 
2 പി ," വി , ഗയ 

ഭാര്യ 20 തീയതിമുതൽ 30 ദിവസ ത്തിനകം ആ വശ്യമ യ രേഖകൾ 

സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ട 
(16) താണ്. അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ 

മാർഗ്ഗമായും 
Ref. D -24238/ 83. 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ പന്ന്യന്നുർ അ h ൾ . 

( കമ അവകാശികളുടെ മരിച്ച 

- വയസ് 
ചമ്പാട് ദേശത്ത താ മ സ മാ യി രു ന്ന മരണപ്പെട്ട നമ്പർ 

പോ 

ആളുമായുളള 
ഏം ,മുഹമ്മത് എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടി 

ബന്ധം 
ഫിക്കറിനുവേണ്ടി പരേതൻ ഭാര്യ പി . ആയിഷ 

1 

മുകൻ 
കക്കണ്ടി വാസു 

+2 
സമർപ്പിച്ച 

ന 5 അ 1 യ 
അ മ പ ക യ 1 ൻ 8 മ ൽ 

ഭർത്താവ 7 ) 

കോണ്ടാട്ടു കുമാരൻ 
അന്വേഷണത്തിൽ താഴ പറയുന്നവർ പരേതൻ 
അവകാശികളാണെന്ന് കാണുന്നു . വരവർക്ക് സർട്ടിഫി 
ക്കാറ്റ നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയു 

റഫ . ഡി2-25879/83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 , 
ണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കോളയാട് 

- അംശം ആല 
മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 
തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതം ണ് . അവധി ച്ചേരി ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട പരിപത്ത് 
കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ കുഷ്ണൻ എന്നാളുടെപിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്ക 
പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

ററിനുവേണ്ടിപരേതൻറെ ഭാര്യ വെളളാംവെളളി നാരായണി 
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സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വഷണ 
ത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്നവർ പരേതൻറ അവകാശികളാ 
ണെന്ന് കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകു 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്ക് ൽ ഈ പരസ്യം 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തി 
നകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ 
മുമ്പാകെ ഹാജരാം കേ ണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞതും 
തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണി 
ക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
കമ അവകാശികളുടെ 

മരിച്ച ആളു വയസ് 
നമ്പർ - പര 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 വെളളാംവെളളി നാരായണി 

ഭാര്യ 

51 
. 2 രവീന്ദ്രൻ 

മകൻ 32 
13 വിമല 

മകൾ 30 
4 നളിനി 

27 
5 രാഘവൻ 

1 : 

25 
6 നിർമ്മല 

മകൾ 23 
അശോകൻ 

മകൻ 20 
8 ശശിധ t ൻ 

18 
( 20) 
റഫ . ഡാ 2 . 23016/83. 1983 സെപ്ററംബർ 5 . 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ എരുവട്ടി അംശം കോഴുർ 
ശത്ത താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട് ആലയാടൻ 
ഗോവിന്ദൻ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫി 
ക്കറിനുവേണ്ടി പരേതന്റെ ഭാര്യ കുറുപ്പിച്ചാങ്കണ്ടി 
നാണി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷ 
ണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതന്റെ അവകാശികളാ 
ണെന്ന് കാണുന്നു. അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറു നൽകു 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതംതഹസീൽദാരുടെമുമ്പാകെ 
ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി 

- തപാൽ 
മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെ 
ടുന്നതല്ല . 
കമ അവകാശികളുടെ മരിച്ച ആളു വയസ് 
പേര 

മായുളള 

ബന്ധം 
കുറുപ്പിച്ചാങ്കണ്ടി നാണി 

5 
2 നളിനി 

34. 
31 

27 
ശാല 

25 
സുരേന്ദ്രൻ 

മകൻ 23 
1 സദാനന്ദൻ 

21 
രാജീവൻ 

19 
സതീശൻ 

17 
9 -ാം നമ്പർകാരൻ മെനർ ആകയാൽ രക്ഷിതാവ് 1 -ാം 
നമ്പരുകാരി.) 

(21 ) 
റഫ്, ഡി2-23017 |83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കതിരൂർ അംശം കതിരൂർ 
ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട സി . നാരായണൻ 
നായർ എന്നാളുടെപിന്തുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറിനു 
വേണ്ടി പരേതന്റെ ഭാര്യ സി . കെ . ജാനകി സമർപ്പിച്ച് 
അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ താഴ 
പറയുന്നവർ പ മ ര ത ക ൻ 

- അവകാശികളാണെന്നു 
കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ 
ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം 
(പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതിമുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽമാർഗ്ഗ 
മായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 


13 


കമ അവകാശികളുടെ 

മരിച്ച വയസ 
നമ്പർ പര 

ആളുമായുള 

ബന്ധം 
1 ചുളേളരി മ ധവി 

അർ 

78 
2 സി , കെ . ജാനകി 

ഭാര്യ 36 
3 ചുളേളരി ജനാർദനൻ മകൻ 

18 
4 ഗംഗാധരൻ 

15 
( 4 -ാം നമ്പർകാരൻ മൈനർ ആകയാൽ രക്ഷിതാവ 
2 -ാം നമ്പർകാരി.) 

(22 ) 
റഫ്.ഡി2-117083 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ തലശ്ശേരി അ + ൾ 
വാടിക്കകം ദേശ അ താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 
പി . ചിരുകണ്ടൻ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കററിനുവേണ്ടി പരേതൻറെ ഭാര്യ എൻ. പി. 
രോഹിണി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ 
അന്വഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതൻ അവ 
കാശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർ ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ " 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ 
ഈ പരസ്യം (പസിദ°ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 
ദിവസത്തിനകം ആ വശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽ. 
ദാരുടെ 

മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അവധി 
കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 
പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
കമ 

അവകാശികളുടെ മരിച്ചയാളു വയസ് 
നമ്പർ പരം 

മായുളള 

ബന്ധം 
എൻ. പി , രോഹിണി 

മാര്യ 6 ) 
2 സുജാത ബാൽരാജ 

42 
3 ജയ ഭാനു 

മകൻ 

41 
4 തിലകം ദിവാകരൻ 

മ ക 

38 
5 .മലജയരാജൻ 

36 
6 രഘു നാഥ്, കെ . പി . 

മകൻ 

33 
7 ( ശ്രീജ കടക്കൽ 

മകൾ 

3 | 
8 സതീഷ്, കെ . പി . 

മകൻ 

29 
(23 ) 
റഫ്, ഡാ2-23362183 . 1983 സെപ്ററംബർ 5 . 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ തിരുവങ്ങാട് അംശം 
തലായി ദേശത്ത താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 
പാറപുറത്ത് കുഞ്ഞിനുറുമ്പ് എന്നാളുടെ പിൻതുടർ 
ച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറിനുവേണ്ടി പാരതന്റെ മകൻ 
പി . വത്സൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ 
അന്വഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർപരേതൻ അവ 
കശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കററ 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 
പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതിമുതൽ 30 ദിവസ 
ത്തിനകംആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ 
മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ. 
മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്ക 
പ്പെടുന്നതല്ല . 
കമ 1 അവകാശികളുടെ 

മരിച്ച വയസ 
പേര 

ആളുമായുള 

ബന്ധം 
1 കെ , ദേവു 

രണ്ടാം ഭാര്യ 

65 
പി , ജാനകി 

ഒന്നാം ഭാര്യയി 
ലുളള മകൾ 

50 
3 പി . ലക്ഷ്മി 

രണ്ടാംഭാര്യയി 

ലുളള മകൾ 45 : 
കെ . കഷ്ണ ൻ 

മകൻ 30 
5 പി , രാമദാ വൻ 

| 13 

35 
6 പി , രവി 

, 33 
7 പി , ശാന്ത 

മ ക 

30 
8 പി , വത്സൻ 

മകൻ 26 
9 പി , ഗംഗാധരൻ 

24. 


കഴിഞ്ഞും, 


| 


നമ്പർ 


ഭാര്യ 


മ ക 


് 


ശാന്ത 
ർമ 


- 19 


3 


- 1 


11 


3 ) 


8 
9 


ക 


| 3 


39 


31 


നമ്പർ 


2 


1 
11 


1 


5 


th 


13 


31 


4th Oct , 1983) 


BOARD OF REVENUE 


2221 


മരണപ്പെട്ട 


ഭാര്യ 


- 3 


(24) 
റഫ്. ഡി2-25882183 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ തിരുവങ്ങാട് അംശം 
വയലളം ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന 
പി , എം . ശിവദാസൻ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു വേണ്ടി പരേതൻ ഭാര്യ രത്നാ 
ശിവദാസ് സമർപ്പിച്ച 

അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ 
അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതൻ അവ 
കാശികളാണെന്ന്കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ് 
- നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 
പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 
ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 
തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി 
കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതി 
കൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

കമ അവകാശികളുടെ മരിച്ച ആളു വയസ 
റമ്പർ പേര 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 രത്നാ ശിവദാസ 

മാര്യ 

43 
2 സുസ്പിത 

മകൾ 
3 സുനിൽ 

മകന 
4 സുചിത 

മകൾ 
5 സുർജിത് 

17 
6 സുബോധ് 

15 
(5, 6 നമ്പർകാർ മൈനർമാർ ആകയാൽ രക്ഷിതാവ 
1 -ാം നമ്പർകാരി.) 

(25) 
റഫ്, ഡി2-24934/83. 

1983 സെപ്ററബർ 5 . 
A 

തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ തില്ലങ്കേരി 
അംശം 
തില്ലങ്കേരി ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 
പോരുകണ്ടി മനോഹരൻ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവ 
കാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു വേണ്ടി പരേതൻറ 
കരുവാത്ത് ചന്ദ്രിക സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ 
നടത്തിയ 

അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പര 
തന്റെ അവകാശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി 
യുണ്ടെങ്കിൽ 

ഈ 

- പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 
തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ 
സഹിതം തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 
അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന 
പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
( ക 1 അവകാശികളുടെ മരിച്ച ആളു വയസ് 
നമ്പർ 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 ചമ്പളൊൻകുഞ്ഞിരാമൻ 
അച്ചാൻ 65 
പാരുകണ്ടികുഞ്ഞിൻമാത അമ്മ 

50 
കുരുവാത്ത് ചന്ദീക - 

ഭാര്യ 24 
-മനോജ 

മകൻ 

5 
5 മഹിജ 

മ കൾ 

2 
( 4, 5 നമ്പർകാർ മൈനർ മാർ ആകയാൽ രക്ഷിതാവ 
3 -ാം നമ്പർ കാരി). 

(26) 
റഫ്. ഡ12-26378/ 83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 , 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ തിരുവങ്ങാട താ ം ം 
ചാലിൽ ദേശത്ത് ത മ മ സ മ ാ യ ി ര ന ന്ന - മരണപ്പെട്ട 
റോൾ മോൻ ഫർണാണ്ടസ എന്നാളുടെ പിൻതുടർ 
ച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കററിനു വേണ്ടി പരേതന്റെ 
മകൾ ഫ്ളോറി ആർ. ഫർണാണ്ടസ 

സമർപ്പിച്ച 
അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അനേ ഷ ണ ആ 1 ൽ 
താഴ പ റ യ പ ന വ ർ പ തൻറ 

അവകാ 
ശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ് 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 
പരസ്യം ( പസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 
ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ 

രഖകൾ സഹിതം 


മാത്യ 


തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി 
കഴിഞ്ഞും, തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതി 
കൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
( கக 

അവകാശികളുടെ മരിച്ച ആളു വയസ് 
നമ്പർ പേര 

മായുള 

ബന്ധം 
1 ഫ്ളോറി ആർ, ഫർണാണ്ടസ 

മകൾ 36 
2 ഗ്ലാഡിസ്ആർ, ഫർണാണ്ടസ മകൾ 33 
3 ഫാൻസിസ് ആർ. ഫർണാണ്ടസ 
മകൻ 30 
4 ലൂസി ആർ. ഫർണാണ്ടസേ 

മകൾ 28 
5 മാനുവൽ ആർ, ഫർണാണ്ടസ 
മകൻ 26 
6 ലീനററു ആർ. ഫർണാണ്ടസ 

മകൾ 23 
7 സേവ്യർ ആർ, ഫർണാണ്ടസ് 

മകൻ 

21 
8 ഡെയിസി ആർ, ഫർണാണ്ടസ 

മ കൾ 

18 
(27 ) 
റഫ്. ഡി2-23565/ 83 . 

1983 സെപ്റ്റംബർ 5 . 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കോടിയേരി 
അംശം 
കല്ലായി ദേശത്ത താ മ സ മാ യി രു ന്ന ം ര ണ പ്പെട്ട് 
ടി . പി , സി , ഹമീദ് ഹാജി എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാ 
വകാശ സർട്ടിഫിക്കറിനുവേണ്ടി പരേതൻ 

കെ , പി .കുഞ്ഞിപാത്തുമ്മ സ മ ർ പ്പി ച്ച അന്നു പക്ഷ 
യിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയു 
ന്നവർ പരേതന്റെ അവകാശികളാണെന്നു കാണുന്നു . 
അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെ 
ങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെ 
ടുത്തിയ തീയതിമുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ 
രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാ 
കേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗമായും 
ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
കമ 

അവകാശികളുടെ മരിച്ച വയസ 
നമ്പർ പേര 

ആളുമായുളള 

ബന്ധം 
കെ . പി കുഞ്ഞിപാത്തുമ്മ ഭാര്യ 56 
കെ . പി . ബഷീർ 

മകൻ 

40 
കെ , പി , റഷീദ 

38 
കെ . പി , സാബീം 

മകൾ 

36 
കെ . പി . മറിയു 

34 
കെ , പി , സീനത്ത 

3 ) 
കെ , പീ , നജീബ് 

30 
8 . கெ പി , ഹബൂബ് ககள் 

28 
9 കെ , പി . താഹകലീൽ 

26 
(28) 
റഫ്. ഡി2-19080,83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ തലശ്ശേരി അൽമൾ 
തലശാരി ാശത്ത് താമസമായിരുന്ന 
എ . കെ .ഹസൈനാർ 

എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടി പരേതന്റെ ഭാര്യ ഇല്ലിക്കൽ 
കുഞ്ഞിപ്പാത്തു സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ 
അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതൻറ അവ 
കാശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ് 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ജ 
പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 
ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 
തഹശീൽദാരുടെമുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി 
കഴിഞ്ഞു . തപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാ തി 
കൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
( കം അവ കാശികളുടെ 

പരേതനു 

വയസ 
നമ്പർ പേര 

ബന്ധം 
1 ഇല്ലിക്കൽകുഞ്ഞിപ്പാത്തു ാര്യ 

3 : 
2 ന് മ 

2 
3 സി 8 ° ധിക് 

മകൻ 20 
33 ഹാഷിം 

18 
5 നിസാർ 

10 
(5 -ാം നമ്പർകാരൻ മെമ്പർ ആകയാൽ രക്ഷിതാവാ 
1 -ാം നമ്പർകാരി). 


2 


S 


2 


4 
5 


11 


- 


പുരം 


മരണപ്പെട് 


മായുള 


13 


മകൾ 


1 ) 


2222 


KERALA GAZETTE 


| (PART II 


( കമ 
നമ്പർ 


പരാതി 


അവകാശികളുടെ മരിച്ച വയസ 
പര് 

ആളുമായുളള 

ബന്ധം 
ഒക്കൻ നാരായണൻ 

മകൻ 

57 
2 രാഘവൻ 

മകൻ 

49 
3 ഒ , കെ , വാസന്തി 

മകൾ 

21 
(32) 
റഫ്, ഡി2-18984/83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ കതിരൂർ അംശം പൊന്ന്യം 
ദേശത്ത താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട കക്കടവത്ത് . 
വയലാറുവാൻകുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാ 
വകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടിപരേതൻറ ഭാര്യ പാറാ 
യിക്കണ്ടികുഞ്ചിര സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നട 
ത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതൻ 
അവകാശികളാണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫി 
ക്കററ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ 
ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 
ദിവസത്തിനകം , ആവശ്യമായ രഖകൾ സഹിതം തഹ 
ശീൽദാരുടെ മുൻപാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി 
കഴിഞ്ഞുംതപാൽ മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ 
പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
( കമ അവകാശികളുടെ പരേതനു 

വയസ , 
നമ്പർ പേര് 

മായുളള 

ബന്ധം 
പാറായിക്കണ്ടികുഞ്ചിര 

രണ്ടാം ഭാര്യ 

62 
കക്കാടൻ കരുണ് ആദ്യ ഭാര്യ 

യില 
3 പാറായിക്കണ്ടിശാന്ത 

യിലെ മ കൾ 40 
4 

ക മുല 

11 

മക 32 
5 വിമല 

മകൾ 28 
6 വൽസല 

മകൾ 26 
വിനേഷ 

മകൻ 20 
8 റജില് 

മകൾ 18 
താലൂക്കാഫീസ്, 

( ഒപ്പ്) 
തലശ്ശേരി, 

തഹശീൽദാർ , 


5 
1) 


മകൻ 45 
രണ്ടാംഭാര്യ 


93 


1 


(29) 
റഫ്. ഡി2-24937183 . 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
ത e ശ്ശേരി താലുക്കിൽ 

പിണറായി 

ആം ശം 
കിഴക്കുംഭാഗം ദേശത്ത താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 
വടവതി പവിത്രൻ എന്നാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കററിനുവേണ്ടി പരേതൻ അമ്മ വടവതി 
കല്യാണി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ 
അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതന്റെ 
അവകാശികളാണെന്ന് കാണുന്നു . 

അവർക്ക് സർട്ടി 
ഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
യുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 
തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമായ 
രഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാ 
കണ്ടതാണ 

അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗ 
മായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
( കമ അവകാശികളുടെ 

മരിച്ച 

വയസ് 
നമ്പർ പേര് 

ആളുമായുളള 

ബന്ധം 
1 ഇരുന്നാലിയത്ത്കുഞ്ഞിരാമൻ അച്ഛൻ 65 
2 വടിവതി കല്യാണി 

അമ്മ 

60 
ലക്ഷ്മി 

സഹോദരി 27 
സുശീല 

23 
(30) 
റഫ്, ഡി2-1922483. 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ ത പങ്ങോട്ടൂർ അംശം 
കടവത്തുർ ദേശത്ത 

താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട 
ചെറുവണ്ടാന്നു മൊയ്തു ഹാജി എന്നാളുടെ പിൻതുടർ 
ച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറിനുവേണ്ടി പ്രേതൻറ ഭാര്യ 
ഒച്ചടത്ത് പാത്തുട്ടി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ 
നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ 
പരേതൻ അവകാശികളാണെന്നു 

കാ ണുന്നു . 
അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ | ഈ പരസ്യം ( പ സ 1 8 9 ധ 
പ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ - 30 ദിവസത്തിനകം 
രാവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ മുൻ 
പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞുംതപാൽ 
മാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗണിക്കപ്പെ 
ടുന്ന ല്ല . 

( കമ അവകാശികളുടെ പരേതനു വയസ 
നമ്പർ 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 ഒച്ചടത്ത് പാത്തുട്ടി 

ഭാര്യ 61 
2 സി , എച്ച്.കുഞ്ഞമ്മദ് 

മകൻ 40 
സി . എച്ച്. അബ്ദുളള 

35 
സി . എച്ച്. യുസഫ 

30 
5 സി , എച്ച്, ആയിഷ 

മകൾ 

28 
6 സി . എച്ച്. അബുബക്കർ മ കൻ 20 
7 സി . എച്ച്. സൈനബ 

മകൻ 19 

( 31 ) 
റഫ്, ഡി2-17136/ 83. 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
തലശ്ശരി താലൂക്കിൽ കൂത്തുപറമ്പ് അംശം 
നരവൂർ ദേശത്ത് താമസമായിരുന്ന മരണപ്പെട്ട ഒറക്കൻ 
അപ്പചെട്ടിയാർ എന്നയാളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടി 
ഫി ഷററിനുംവേണ്ടി പാരതന്റെ മകൻ ഓക്കൻ രാഘവൻ 
സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ നടത്തിയ അന്വേഷണ 
ത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവർ പരേതന്റെ അവകാശികളാ 
ണെന്നു കാണുന്നു . അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകു 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം 
ആവശ്യമായ രേഖകൾ 

സഹിതം തഹശീൽദാരുടെ 
മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അവധി കഴി ഞ്ഞും 
തപാൽമാർഗ്ഗമായും ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ പരിഗ 
ണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 


1 


കുമാർ 


പേര 


31 


4 


Thaliparamba Taluk 
, തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടു 
ത്തുന്നത്. 

(1 ) 
റഫ്, സി5-440583 . 

1983 മേയ് 27 , 
കുറുമാത്തൂർ അംശം കണിച്ചാമൻ ദേശത്ത് പുതിയ 
പുരയിൽകുഞ്ഞമ്പു എന്നാൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 
ടിയാളുടെ അനന്തരാവകാശികളെ സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുന്ന 
തീനുവേണ്ടി ഈ ഓഫീസിൽ ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേ 
ക്ഷയിൻമേൽഅന്വേഷണം നടത്തിയതിൽതാഴെ പറയുന്ന 
വരെ അനന്തരാവകാശികളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരി 
ക്കുന്നു . 
പേര് 

മരിച്ച ആളു വയസ 
നമ്പർ 

മായുളള 

ബന്ധം 
1 പെരുന്താററിൽ കല്യാണി മാര്യ 59 

കാർത്ത്യായനി മകൾ 34 
നാരായണൻ 

മകൻ 32 
4 33 രോഹിണി 

മകൾ 28 
5 ദേവി 

25 
6 

ലീല 
| 3 

22 
7 ശാന്ത 

20 
മേൽപ്പറഞ്ഞവരെചേർത്ത് ഒരു പിൻതുടർച്ചാവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറു നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷേപം 
ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധ 
പ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം തളിപ്പറമ്പ് തഹശീൽദാരെ 


കമ 


2 


3 


11 


11 


, 


eonF 


3 


11 


15 


3 


3 


4th Oct , 1983) BOARD OF REVENUE 

2223 
നേരിട്ടു എഴുതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . അവധി മേൽപ്പറഞ്ഞവരെചേർത്ത് ഒരു 
കഴിഞ്ഞുവരുന്നതോ തപാലിൽ വരുന്നതോ ആയആക്ഷേ 

പിൻതുടർച്ചാവ 

കാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
പങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

ആക്ഷേപംഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസാറിൽ 
( 2 ) 

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം 
താസിൽദാരെ നേരിട്ട 

തളിപ്പറമ്പ് 
റഫ് സി5-4789/83. 1983 ആഗസ്ററ് 29, 

എഴുതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ട 
താണ് , അവധി കഴിഞ്ഞു വരുന്നതോ 

തപാലിൽ 
പയ്യാവൂർ അംശം പയ്യാവൂർ ദേശത്ത വെണ്ടയിൽ 

വരുന്നതോ ആയ ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന 
കുഞ്ഞൻ എന്നയാൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 

ടിയാളുടെ 

തല്ല . 
അനന്തരാവകാശികളെ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി 
ഈ ഓഫീസിൽ ബോധ പ്പിക്കപ്പെട്ട് അപേക്ഷയിൻമേൽ 

( 5) 
അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽതാഴെ പറയുന്നവരെ അനന്ത റഫ്. സീ5-7881 83. 
രാവകാശികളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 

1983 ആഗസ്റ്റ് 29 . 
( കമ പരം - പരേതനു വയസ 

ന്യൂ നടുവിൽ അംശം നടുവിൽ ദേശത്ത്ഓലിക്കൽ 
നമ്പർ 

മായുളള 

ജോസഫ് എന്നാൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . ടിയാളുടെ 
ബന്ധം 

അനന്തരാവകാശികളെ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി 
വെണ്ടയിൽ പാർവ്വതി 

ഈ ഓഫീസിൽ 

ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷയിൻമേൽ 
ഭാര്യ 

65 

അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്നവരെ അനന്ത 
ജാനകി 

മകൾ 

36 രാവകാശികളായി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 
ലക്ഷമാ 

28 
തങ്കമണി 

24 ( കമ പേര 

മരിച്ചവരു വയസ 
നമ്പർ 

മായുളള 
മൽപ്പറഞ്ഞവരെചേർത്ത് ഒരു പിൻതുടർച്ചാവകാശ 

ബന്ധം 
സർട്ടിഫിക്കററ നൽകുന്നതീ ൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേ പാ 

1 ഓലിക്കൽ മറിയം 
ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ ( പസിംധ 

ഭാര്യ 48 
പ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം തളിപ്പറമ്പ് തഹശീൽ 2 

മാത 

മകൻ 28 
ദാരെ നേരിട്ട് എഴുതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അവധി 

ജസ്സി 

മകൾ 

24 
കഴിഞ്ഞു വരുന്നതോ തപാലിൽ വരുന്നതോആയ ആക്ഷ 

4 

ലല് 
പങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

21 
5 ഡോളി 

1ാ 
( 3) 

6 ലുസ്സി 

17 
റഫ്, സി5-8135/ 83. 

1983 ആഗസ്റ്റ് 29 , 

7 സാൻ 

കന 15 
പയ്യന്നൂർ അംശം പയ്യന്നുർ ദേശത്ത് കെ . എം . 

8 
ചെറിയാൻ റിട്ടയേർഡ്മുൻസിഫ് എന്നാൾ മരണപ്പെ 

ഷിബു 

13 
ട്ടിരിക്കുന്നു . ടിയാളുടെ അനന്തരാവകാശികളെ സ്ഥാ 

9 മിനി 

11 
പിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ ആഫീസിൽ ബാധി 

മേൽപ്പറഞ്ഞവരെചേർത്ത് ഒരു പിൻതുടർച്ചാവകാശ 
പ്പിക്കപ്പെട്ടഅപേക്ഷയിൻമേൽഅന്വേഷണംനടത്തിയതിൽ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റു നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
താഴെ പറയുന്നവരെഅനന്തരാവകാശികളായിറിപ്പോർട്ട് 

ആക്ഷേപംഉണ്ടെങ്കിൽആയത ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 
ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

( പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം തളിപ്പറമ്പ് 
( കമ പേര 

മരിച്ചയാളു 

വയസ 

തഹശീൽദാരെ നേരിട്ട് എഴുതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മായുളള 

അവധി കഴിഞ്ഞു വരുന്നതോ (0:പാലിൽ വരുന്നതോ 
ബന്ധം 

ആയ ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല 
1 അന്നമ്മ ചെറിയാൻ 

ഭാര്യ 62 

(ഒപ്പ്) 
2 കെ , സി മാത 

38 തളിപ്പറമ്പ്. 

തഹശീൽദാർ, 
മേൽപ്പറഞ്ഞവരെ ചേർത്ത് ഒരു പിൻതുടർച്ചാവകാശ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിൽആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷേപം 
ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധ 

Kasaragod Taluk 
പ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം തളിപ്പറമ്പ് തഹശീൽദാരെ 
നേരിട്ട എഴുതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അവധി 

NOTICES 
കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതോ തപാലിൽ വരുന്നതോ ആയ 
ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 

(1 ) 
Rel , B4-18798/ 83 . 

26th July 1983 . 
റഫ്. സീ5-7882183 . 

1983 ആഗസ്ററ് 29 . Notice is hereby given to all whom it may concern 

that Sri Purushothama Naik slo Kunhanna Naik 
നിടിയേങ്ങ അംശം നിടിയേങ്ങ ദേശത്തം ടി , വി . 

residing at Kollampady, Kasaragod has filed an 
കല്യാണിഅമ്മ എന്നാൾ മ ര ണ = ട്ടി രി ക്കുന്നു . 
ടിയാളുടെഅനന്തരാവകാശികളെ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്ന 

application to this office for the grant of a legal 

heirship certificate in respect of the legal heirs of 
തിനുംവേണ്ടി ഈ ഓഫീസിൽ ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേ 

late Kunhanna Naik s/o Deranna Naika, Kollampady, 
ക്ഷയിൻമേൽ അന്വഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയുന്ന 

Kasaragod that it has been reported to this office, 
വരെ അനന്തരാവകാശികളായി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിരി 

that the persons named in the schedule below are 
ക്കുന്നു . 

the legal heirs of the said late Kunhanna Naik thatit is 
കമ പര മരിച്ച 

proposed to issue a legal heirship certificate accordingly 
നമ്പർ 

ആളുമായുള 

to the petitioner and that objections if any , against 
ബന്ധം 

the issue of the said legal heirship certificate should 
1 ടി , വി . കരുണാകരൻ മകൻ 33 be filed in person before the Tahsildar, Kasaragod 
ടി , വി . ഗോപിനാഥൻ 

31 within 30 days of the date of publication of the notice 

27 

മകൾ 
3 ടി , വി . ലളിത 

in the Kerala Government Gazette . Objections sent 
ടി , വി . ( പസന്ന 

22 
4 

11 , 

by post or filed after the stipulated time will not 

മകൻ 
3 ടി , വി . പ്രതാപൻ 

13 be considered . 


നമ്പർ 


മകന് 


വയസ 
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32 years 


?? 


3 ) 


3 


SCHEDULE 
Sl. No. Name of the Relationship Age 
legal heirs 

to the deceased 
Purushothama Naika Son 
Bhawani Shankara 

22 
Naika 
Shyamala Daughter 18 

5 ) 

(2 ) 
Ref. B4-10547 /83. 

26th July 1983. 
Notice is hereby given to all whom it may concern 
that Shri Abdulrahiman , slo late Andunhi, residing at 
Poyakara House , Kumbla ,Kasaragod Taluk has filed 
an application to this office for the grant of a legal 
heirship certificate in respect of the legal heirs of late 
Andunhi s/o Ismail, Koipady Village that it hes bren 
reported to this office that the persons named in the 
schedule below are the legal heirs of the said late 
Andunhithat it is proposed to issue a legal heirship 
certificate accordingly to the petitioner and that 
objections if any, against the issue of the said legal 
heirship certificate should be filed in person before 
the Tahsildar, Kasaragod within 30 days of the 
date of publication of the notice in the Kerala 
Government Gazette. Objections sent by post or 
filed after the stipulated time will not be considered . 

SCHEDULE 
SI. Name of the Relationship Age 
No. 

to the deceased 
Abdulrahiman 3 

Son 
Aysu 

Daughter 19 
Nebeesa 

») 

18 

>> 
Safiya 

15 


28 years 


3 


legal heirs 


25 years 


53 


4 


22 


(4 ) 
Rel . B4-20752 /83. 

26th August 1983 . 
Notice is hereby given to all whom it may concen 
that Smt. Amminiwo late Mahalinga Patali residing 
atKolar, Badoor Village, has filed an application to 
this office for the grant of a legal heirship certificate in 
respect of the legal heirs of late Mahalinga Patali, 
Kolar, Badoor village that it has been reported to this 
office, that the persons named in the schedule below 
are the legal heirs of the said late Mahalinga Patali 
that it is proposed to issue a legal heurship certificate 
accordingly to the petitioner and that objections if 
any , against the issue of the said legal heirship 
certificate should be filed in person before the 
Tahsildar, Kasaragod within 30 days the date of 
publication of the notice in the Kerala lovernment 
Gazette . Objections sent by post or filed after the 
stipulated time will notbe considered . 

SCHEDULE 
SY.No. Name of the Relationship Age 

legal heirs to the deceased 
Ammini 

Wife 
Vijaya 

Daughter 
6 
3 Rajesh 

Son 4 
Subba 

6 months 

(5 ) 
Ref. B4-20-88/83 . 

26th August 1983. 
Notice is hereby given to all whom itmay con 
cern that Sri B. Moideenkunhi so Mohammad 
residing at Madathil House, Thekkil village has filed 
an application to this office for the grant of legal 
heirship certificate in respect of the legal heirs of late 
Ummalimma do Mohammad Madathil, Thekkil 
Village thatit has been reported to this office, that 
the persons named in the schedule below are the legal 
heirs of the said late Ummalimma that it is proposed 
to issue a legal heirship certificate accordingly to the 
petitioner, and that objections if any, against the issue 
of the said legal heirship certificate should be filed in 
person before the Tahsildar, Kasaragod within 30 days 
of the date of publication of this notice in the Kerala 
Government Gazette. Objcctions sent by post or 
filed after the stipulated time will notbe considered . 

SCHEDULE 
SI. Vum of the Relationship Age 
No. Lepa: heirs 

to the deceased 
1 Moideenkunhi Brother 
2 Aizabi 

Sister 65 

(6 ) 
Ref. B4-18799/83. 

8th August 1983 
Notice is hereby given to all whom itmay concern 
that Sri Gangadhara Achary slo Ganapathi Achary 
residing at Parekatta Kudlu Village Kasaragod has 
filed an application to this office for the grant of a 
legal heirship certificate in respect of the legal heirs of 
late Upendra s/o Ganapathy Achary , Parekatta , Kudlu 
village that it has been reported to this office that the 
personsnamed in the schedule below are the legal heirs 
of the said late Upendara that it is proposed to 
issue a legal heirship 

certificate accordingly to 
the petitioner and 

objections if any, 
againsi the issue of the said legal heirship certificate 
should be filed in person before the Tahsildar,Kasaragod 


55 years 


Ref . 54-19081/83 . 

26th July 1993. 
Notice is hereby given to all whom it may concern 
that Smt. M. B. Beepathumma w /o late Kallatra 
Abdulkhader residing at Haji McIparamba , Kalnad 
Village has filed an application to this office for the 
grant of a legal heirship , certificate in respect of the 
legal heirs of late Kallátra Abdulkhader Haji, 
Melparamba Kalnad Village that it has been 
reported to this office, that the persons named in 
the schedule below are the legal heirs of the said late 
Kallatra Abdulkhader Haji that it is proposed to issue 
a legal heirship certificate accordingly to the petitioner 
and that objections if any, against the issue of the said 
legal heirship certificate should be filed in person 
before the Tahsildar, Kasaragod within 30 days of the 
date of publication of this notice in the Kerala 
Government Gazette. Objections send by post or 
filed after the stipulated time will not be considered. 

SCHEDULE 
Sl. No. Name of the legal Relationship 

to the deceased 
M.B. Beepathumma Wife 
Mahin , K. 

Son 24 
Ibrahim , K. 
Aysha, K. 

Daughter 
20 
5 Jamcela , K. 

Abdul Rahiman Ashraf Son 
Abdul Salam , K. 

) 
Mohammed Shareef 

» 
Muncer, K. 
10 Aisabi 

Daughter 
11 Kairunnisa 

No. 6 to 11 arc minors by guardian mother Na” . 


heirs 


45 years 


22 


3 
4 


» 


6 


19 
17 
15 
14 


99 
. 


7 


8 
9 


) 


10 

5 


39 
» 


that 


ജഗദമ്മ 


50 years 


99 


House, 


4h OST . 1983) BOARD OF REVENUE 
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within 30 days of the date of publication of the notice നിയമാനുസുതാവകാശികളായി (1) ഭാര്യ ജി 
in the Kerala Government Gazette . Objections sent പിളളയും, മക്കൾ (2) ജെ . ( പമാകരൻ നായർ 39 വയസ്, 
by post or filed after the stipulated time will not be (3) ജെ . മുരളീധരൻ നായർ 37 വയസ്, ( 4) 68 . 
considered. 

സുമംഗലാദേവി 34 വയസ്, (5) ജെ. മോഹൻകുമാർ 32 
SCHEDULE 

വയസ്, | (6 ) ജെ . വിജയകുമാർ 30 വയസ്, 7) ജെ . 

ശശികല 24 വയസ്, (8 ) ജെ . ശൈലജ ദേവീ 21 വയസ 
Sl.No. Name of the Relationship to Age എന്നിവർ മാതco ണുളളതെന്നും പരേതൻ മാതാപിതാ 
legal heirs the deceased 

കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും ഇതിൽ 3-ാം കക്ഷി മുരളീ 
Saraswathi Mother 

ധരൻ നായരുടെ പേരിൽ അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടു 
Gangadhara Acharya Brother 28 

ക്കുന്നതിന് മറ്റു കക്ഷികൾ സമ്മതിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെ 
3 Devananda Achary 

25 

ടുത്തിയിട്ടുളളതായും കാണുന്നതിനാൽപരേതൻ പണയം 

വച്ചിട്ടുളള ആഭരണം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുളള അവകാശി 
(7 ) 

മകൻ മുരളീധരൻനായർമാതമാണ ന്ന് കാണിച്ച് സർട്ടി 
Ref. B4-3144183 , 

8th August 1983 . ഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപ 
Notice is hereoy given to all whom it may concern 

മുളളപക്ഷം അവർ ആ വിവരം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 
that Smt. Beefathima w/o late C. K. Kunhamu 

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി30 ദിവസത്തിനകം നേരിട്ട് ബാധി 
residing at Panarkulam 

Muttathody 

പ്പിക്കേണ്ടതാണ് താമസിച്ചും തപാലിലും കിട്ടുന്ന 
Village has filed an application to this office for the 

ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
grant of a legal heirship certificate in respect of the 
legal heirs of late C K. Kunhamu s/o Moideenkunhi, 

(2 ) 
Panarkulam House , Muttathody Village that it has 

നമ്പർ എ5-3520783. 

1983 സെപ്ററംബർ 1 , 
been reported to this office that the persons named നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിൽ കോട്ടുകാൽ വില്ലേജ് ൽ 
in the schedule below are the legal heirs of the said വെങ്ങാനൂർ ദേശത്ത് വട്ടവിള വലിയ വീട്ടിൽ കുട്ടൻ 
late C. K. Kunhamu that it is proposed to issue a തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമല ഡിവിഷ 
legal heirship certificate accordingly to the petitioner നിൽ സ്വീപ്പറായി ജോലി നോക്കിവരവെ മരിച്ചുപോയ 
and that objections if any, against the issue of the said 

തിനാൽപരേതനം ഗവൺമെൻറിൽ നിന്നും കിട്ടാനുളള 
legal heirship certificate should be filed in person before ആനുകൂല്യങ്ങളും മററും (രൂപ 2,500 ന് താഴെ) വാങ്ങു 
the Tahsildar,Kasaragod within 30 days of the date of ന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണ 
publication of this aotice in the Kerala Government മെന്ന് കാണിച്ച് ടി വീട്ടിൽ എൽ. ലളിത ബോധിപ്പിച്ച 
Gazette . Objections sent by post or filed after the അപേക്ഷയിൻമേൽ കോട്ടുകാൽ വില്ലേജാഫീസർമുഖേന 
stipulated time will notbe considered 

അവകാൾ വിചാ ണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡിൻപകാരം 

ടിയാൻ 11-5-1983 -ം - മരിച്ചുപോയതായും 
SCHEDULE 

പരതന് 

നിയമാനുസൃതാവകാശികളായി (1) ഭാര്യ എൽ. ലളിത 
SL. Name of the 

Relationship Age 30 വയസ്, (2) ഗിരിജ 12 വയസ് , ( 3) ലത 9 വയസ്, 
No. legal heirs 

to the deceased 

(4) കുമാരി 7 വയസ്, ( 5) ഷിബു 3 വയസം ഇവർ 
1 c . H. Beefathima 

Wife 

മാത്രമാണുള്ളതെന്നുംപരേതന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവി 
C.K.Mohammadkunhi Son 20 

ച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും മൈനർ മക്കൾ മാതാവായ ലളിതയുടെ 
3 c K. Aysha 

Daughter 19 

പരിപൂർണ്ണ സംരക്ഷണയിലാണെന്നും കാണുന്നതിനാൽ 
4 C.K. Asma 

18 

പരേതന് ലഭിക്കുവാനുളള ടി ആനുകൂല്യങ്ങളും മററും 
- 5 C.K. Shafiya 

15 

വാങ്ങുന്നതിനുളള അവകാശി ഭാര്യ എൽ. ലളിത 
6 c . K. I halaira 

14 

മാത്രമാണെന്നു കാണിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ° കൊടുക്കുന്ന 
7 C.K. Harish 

Son 12 

തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം അവർ ആ 

വിവരം 
C. K. Rasiya 
8 

ഈ പരസ്യം ഗസാറിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 
Daughter 9 
9 C.K.Abdulkader 

Son 

30 ദിവസത്തിനകം നേരിട്ടു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . 
| 6 

33 
10 c . K. Misriya 

താമസിച്ചും 
5 ,, 
Daughter 

തപാലിലും കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

| (Sd . ) 
- Kasaragod . 

(3) 
Tahsildar. 
നമ്പർ 25-35796/83. 

1983 സെപ്ററംബർ 1 , 
NOTIFICATIONS (Contd.) 

നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിൽ കോട്ടുകാൽ വില്ലേജിൽ 

വിഴിഞ്ഞം ദേശത്ത്കുന്നുവിള വീട്ടിൽ എം . ഷാഹുൽ 
TRIVANDRUM DISTRICT 

മരിച്ചുപോയതിനാൽ പരേതൻ വിഴിഞ്ഞം 

സറോറ്റം ബാങ്ക പണയം വച്ചിട്ടുളള ആ ഭരണം 
Neyyattinkara Taluk 

(രൂപ 2,500- ന് താഴെ) രിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി 

ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ച് ടീ 
പരസ്യം 

വീട്ടിൽ പൗസി ഉമ്മാൾ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ 
കോട്ടുകാൽ വില്ലേജാഫീസർമുഖേന അവകാശ വിചാരണ 

നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡിൻ പ്രകാരം 9ിയാൻ 30-1-1983- ൽ 
(നമ്പർ എ5-3727883. 1983 സെപ്തംബർ 20 . 

മരിച്ചുപോയതായും പരേതന് നിയമാനുസൃതാവകാശി 
നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ കുളത്തുമ്മൽ വില്ലേജിൽ കളായി (1) ഭാര്യ പൗസി ഉമ്മാളും, മക്കൾ (2 ) എസ്. 
പാറച്ചൽ മുറിയിൽ സുമംഗല വിലാസത്ത വീട്ടിൽ മൈതീൻകണ്ണ ° 45 വയസ്, (3) പി , നബീസാബീവി 41 

കെ , ജനാർദ്ദനൻ പിളള മരിച്ചുപോയതിനാൽപരേതൻ വയസ്,( 4) പി . ഫാത്തിമാബീവി 38 വയസ്, ( 5) എസ്. 
കാട്ടാക്കടെ സ്റേറററ ബാങ്കിൽ പണയം വച്ചിട്ടുളള ഷറാബുദീൻ 34 വയസ്, (6) പി , ഹബീബ ബീവി 29 
ആ രേണം(രൂപ 2,500 ന് താഴെ) തിരിച്ചുവാങ്ങുന്നതിനു വയസ്, (7 ) പി.റബീക്കാ ബീവി 27 വയസ് ഇവർ മാത 
വണ്ടി ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു മാണുളളതെന്നും പരേതൻ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചി 
കാണിച്ച് ടീ വീട്ടിൽ ജി . ജഗദമ്മപ്പിളള ബോധിപ്പിച്ച് രിപ്പില്ലെന്നും 2 മുതൽ 7 വരെ കക്ഷികൾ 1-5 . കക്ഷി 
അപേക്ഷയിൻമേൽ കുളത്തുമ്മൽവില്ലേജാഫീസർമുഖേന പൗസീ ഉമ്മാളിന്റെ പേരിൽ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
"അവകാശവിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡിൻ പ്രകാരം കൊടുക്കുന്നതിന്സമ്മതിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടു 
ിയാൻ 13-9-1982- ൽ മരിച്ചുപോയതായും പരേതന് ളതായും കാണുന്നതിനാൽ പരേതൻ പണം . പച്ചിട്ടുളള 
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KERALA GAZETTE 


(PART III 


കൊടുക്കുന്നതിന് സമ്മതിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടു 
ളളതായും കാണുന്നതിനാൽ പരേതനം ലഭിക്കുവാനുളള 
ടി തുകയും 

മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും, വാങ്ങുന്നതിനുളള 
അവകാശി രണ്ടാം ഭാര്യ എ . ശാന്തകുമാരി അമ്മ മാ തമാ 
ണെന്ന് കാണിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ 
ആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷേപമുളളപക്ഷം അവർ ആ വിവരം 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസ 
ത്തിനകം നേരിട്ട് 

ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സിച്ചം തപാലിലും കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല . 


താമ 


ആഭരണം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുളള അവകാശി ഭാര്യ 
പൗസിഉമ്മാൾ മാത്രമാണെന്ന്കാണിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ് 

കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളള പക്ഷം 
അവർ ആ വിവരം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെ 
ടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. താമസിച്ചും തപാലിലും കിട്ടുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

( 4 ) 
നമ്പർ എ5-36026183 . 

1983 സെപ്ററം ബർ 5 , 
നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിൽ കോട്ടുകാൽ വില്ലേജിൽ 
വിഴിഞ്ഞം ദേശത്ത് വലിയവിള മുസ്ലിം കോളനിയിൽ 
എ : മൈതീൻ അടിമ മരിച്ചുപോയതിനാൽ പരേതൻ 
പിഴിഞ്ഞം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുളള തുക 
(രൂപ 2,500 - ന് താഴെ) വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടിഒരു സംവ 
കാശ സർട്ടിഫിക്കററ കിട്ടണമെന്ന് കാണിച്ച് ടി വീട്ടിൽ 
പി . കദീജാബീവി ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ 
കോട്ടുകാൽവില്ലേജാഫീസർമുഖന അവകാശ വിചാരണ 
നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡിൻ പ്രകാരം ടിയാൻ 4-5-1983- ൽ 
മരിച്ചു പോയതായും പരേതന നിയമാനസതാവകാശി 
കളായി (1 ) ഭാര്യ പി . കദീജാ ബീവി 29 വയ സ്, മക്കൾ 
( 2) സാദിക്കാലി 10 വയസ ", ( 3) സദക്കത്ത് 7 വയസ്, 
( 4) ഇസ്മായൽ 6 വയസ്, (5 ) സയീദാലി 3 വയസ്, 
മാതാവ് (6) ഹസൻബീവി 65 വയസ് ഇവർ മാ തമാ 
ളളതെന്നും പരേതന്റെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും 
മെനർ മക്കൾ കദീജാബീവിയുടെ സംരക്ഷണയിലാ 
ണന്നും പരേതൻ ടി മാതാവ് കദീജാബീവിയുടെ 
പേരിൽ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നത് ന 
സമ്മതിച്ച് ചൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളതായും കാണു 
ന്നതിനാൽ പരേതൻ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുളള തുക വാങ്ങുന്ന 
തിനുളളഅവകാശി ഭാര്യ പി , കദീജാബീവി മാതാ 

ണെന്ന് കാണിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ 
ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളപകരം അവർ ആ വിവരം 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസ 

ത്തിനകം നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചും 
- തപാലിലും കിട്ടുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല്. 

(5) 
A5-3745983 . 

1933 സെപ്ററംബർ 15 . 
നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിൽ നെയ്യാററിൻകര വില്ലേ 
ജിൽ പെരുംപഴുതുർ ദേശത്ത് വടക്കേ അയണിയറത്തല 
വീട്ടിൽ എസ്. എൻ. കൃഷ്ണൻ നായർ കെ . എ സ് . 
ആർ. ടി . സി . കോഴിക്കോട് ഡിപ്പോയിൽ കൺട്രോളിംഗ് 
ഇൻസ്പെക്ടർ ആയി ജോലി നോക്കി വരവെ മരിച്ചു 
പോയതിനാൽ പരേതനം ഒക . എസ്. ആർ. ടി . സി . 
യിൽ നിന്നും കിട്ടാനുളള എല്ലാവിധ തുകകളും മറ്റാനു 
കൂല്യങ്ങളും (രൂപ 2,500 - ന് 

താഴെ) വാങ്ങുന്നതിന് 
വണ്ടി ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ 
കാണിച്ച് ടി വീട്ടിൽ എ . ശാന്തകുമാരി അമ്മ ം ബാധി 

ഒരപേക്ഷയിൻമേൽ നെയ്യാറ്റിൻകര വില്ലേജാഫീ 
സർ മുപ6 ന ഒരവകാശവിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർ 
ഡിൻ ( പകാരം ടിയാൻ 23-7-1983 - ൽ മരിച്ചു പായ 
താ യും പാരതന് 

നിയമാനു സത അവകാശികളായി 
(1 ) രണ്ടാം ഭാര്യ എ . ശാന്തകുമാരി അമ്മ 37 വയസ്, 
ആദ്യഭാര്യയിൽ പരേതന് ജനിച്ചിട്ടുളള മക്കൾ ( 2 ) വി . 
കെ . സുജാത 21 വയസ് ( 3) കെ . ജഗൽ പസാദ " 19 
വയസ്, (4 ) വി . കെ . ലേഖ 16 വയസ ", ( 5) രണ്ടാം 
ഭാര്യയിൽ പരേതന് ജനിച്ച എ സ് . കെ . അജിത് കുമാർ 
9 വയസ് എന്നിവർ മാത്രമാണുള്ളതെന്നുംപരേതൻ 
മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും ആദ്യ ഭാര്യ 
എസ്, 

വസന്തകുമാരി അമ്മ മറയുളള വിവാഹ 
മാചനം ഊരുട്ടമ്പലം സബ്രജിസ്ററർ ആഫീസ 
മുഖേന 7211971 -ാം നമ്പരായി നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും 

മൈനർ മകൾ 4-ാം കക്ഷി ടി കുട്ടിയുടെമാതാവായ വസന്ത 
കുമാരി അമ്മയുടെപരിപൂർണ്ണസംരക്ഷണയിലാണെന്നും 
5 -ാം കക്ഷി ടി ശാന്തകുമാരി അമനയുടെപരിപൂർണ്ണ സംര 
ക്ഷണയിലാണെന്നും 2- 3-4 കക്ഷികളും 4 -ാം കക്ഷി 
ക്കുവേണ്ടി ടി കുട്ടിയുടെ മാതാവും രണ്ടാം ഭാര്യ ശാന്ത 
കുമാരിഅമ്മയുടെ പേരിൽ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ 


A5-37267183 . 

1983 സെപ്ററംബർ 15 . 
നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ കുന്നത്തുകാൽ വില്ലേ 
ജിൽ ടി ദേശത്ത ശാ തിപുരത്ത് ശാന്തിയിൽ ആർ. 
സുരേന്ദ്രൻ നായർ മരിച്ചുപോയതിനാൽ പരതന 
കാരമാ ണം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ പണയം വച്ചിട്ടുളള 
ആരേണം തിരിച്ച (രൂപ 2,500 - ന് താഴെ) വാങ്ങുന്ന 
തിനുവേണ്ടി ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണ 
മെന്ന് കാണിച്ച് നീ വീട്ടിൽ കെ . സരയുദേവി ബാധി 
പ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽകുന്നത്തുകാൽ വില്ലേജാഫീസർ 
മുഖേന അവകാശ വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡിൻ 
പകാരം ടിയാൻ 6-3-1983- ൽ മരിച്ചുപോയതായും പാർ 
തന് നിയമാനുസൃത അവകാശികളായി അാര്യ കെ . 
സരയു ദേവി 33 വയസ മക്കൾ ശാന്തിഎസ്. നായർ 
7 വയസ്, ശാന്തകുമാർ 4 വയസ്, പരേതന്റെ മാതാവ് 
കമലാക്ഷി അമ്മ 65 വയസ് എന്നിവർ മാ ( തമാണുളള 
തെന്നും മെനർ മക്കൾ ടി സരയുദേവിയുടെ സംരക്ഷണ 
യിലാണെന്നും പാരതന്റെ മാതാവ് ടി സരയുവിയുടെ 
പേരിൽ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറൊ കൊടുക്കുന്നതിന 
സമ്മതിച്ച് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളതായും കാണു 
ന്നതിനാൽ പരേതൻ പണയം വച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭരണം തിര് 
ച്ചെടുക്കുന്നതിനുളള അവകാശി ഭാര്യ കെ . സരയൂദേവി 
മാ ( തമാണെന്ന് കാണിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന 
തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷമുളളപക്ഷം അവർ 
വിവരം പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 
ദിവസത്തിനകം 

നേരിട്ട ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാ ണ് . 
താമസിച്ചും തപാലിലും കിട്ടുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീക 
രിക്കുന്നതല്ല . 


+1 


തഹശീൽദാർ , 


താലൂക്കാഫീസ്, 
നെയ്യാറ്റിൻകര. 


കിട്ട 17 വന്നു 


പ്പിച്ച 


Nedumangad Taluk 

പരസ്യം 

(1) 
ബി3-11483/83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 20 . 
നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ മാണിക്കൽ വില്ലേജിൽ 
കോലിയക്കാടു പുന്നരിട്ട മഠത്തിൽ | ശ്രീ . പി . എം . 
ദിവാകരൻ പണ്ടാരത്തിൽ -മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ 
ഹെഡ് ക്ലാർക്കായിരിക്കവെ മരണമട ഞഞ്ഞതിനാൽ പരേ 
തന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നതിന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ 
നൽകണമെന്നു കാണിച്ച് പരേതൻ ഭാര്യ ടിയിൽ 
( ശീമതി എം , ഭാമക്കുട്ടിയമ്മ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ 
മാണിക്കൽവില്ലേജാഫീസർ മുഖേന അവകാശ വീചാ 
രണ നടത്തിയതിൽ 21-5-1983- ൽ ശ്രീ . പി.എം.ദിവാകരൻ 
: ണ്ടാരത്തിൽ മരണമടഞ്ഞതായും പരേതൻ അവകാ 
ശികളായി താഴെ പറയുന്നവർ ഉളളതായും കാണുന്നു . 
( കമ പേര 

പരേതനു വയസ്യം 
നമ്പർ 

മായുള 

ബന , 
1 എം . ഭാമക്കുട്ടിയമ്മ 

ഭാര്യ 40 
2 ഹരിലാൽ 

മകൻ 

9 
3 ശീചാൽ 

4 


1 


വയസ 


- 
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പരേതൻ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല . 
മേൽ പറഞ്ഞവരിൽരണ്ടുംമൂന്നുംകക്ഷികൾ മെന 

ഒന്നാം കക്ഷി 
മേ നിപ്പറഞ്ഞവരിൽ 

ശീമതി എ 
റുകളും ഒന്നാം കക്ഷിയുടെ സംരക്ഷണയിലുമാണ്. 

ശ്യാമളാദേവിയിൽ പരേതന് സന്താനങ്ങളൊന്നും ജനിച്ച 

ട്ടില്ലാത്തതും ആദ്യഭാര്യ ( ശീമതി എ . സരോജിനിയ 
ആയതിനാൽ ഭീ അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ് 

ഒന്നാം 

യിൽ ജനിച്ചിട്ടുളള 2 മുതൽ 5 വരെ കക്ഷികളിൽഒന്നും 
കക്ഷിയായ ശ്രീമതി എം , ഭാമക്കുട്ടിയമ്മ പേരിൽ നൽകു 

നാലും കുകുഴികൾ രണ്ടാം കക്ഷി പേരിൽ അവകാശ സർട്ടി 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആ 

ഫിഷററ് നൽകുന്നത് സാമതിച്ച് സമ്മതപത്രംനൽകി 
വിവരം ഈ പരസ്യം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഗസാറിൽ യിട്ടുളളതും അഞ്ചും ആറും കാണികൾ മനർകളും 
പസിദ്ധം ചെയ്ത് 30 ദിവസ ത്തിനകം ഈ ആഫീ 

രണ്ടാം കക്ഷിയുടെ സംരക്ഷണയിലുമാണ്. ആയ നി 
സിൽ നേരിട്ട് രേഖാമൂലംനൽകേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 

നാൽ ടീ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് ഒന്നും രണ്ടാം കക്ഷി 
കാലാവധിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്നയാതൊരു പരാതികളും 

കളായ 

( ശീമതി എ . ശ്യാമളാ ദേവി, ജി. സുമാഷ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

കുമാർഎന്നിവർ പേർക്ക് നൽകുന്നതിൽആർക്കെങ്കിലും 
(2 ) 

ആമക പം ഉളളപക്ഷം ആ വിവരം ഈ പരസ്യം 

കേരളാ ഗ വ ൺ ജെ ന ഗസററിൽ 
ബി3-12134/83 . 1983 സെപ്ററംബർ 14, 

( പസി8 ° ധ , 

ചെയ്ത് 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട 
നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ നെടുമങ്ങാടം വില്ലേജിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത കാലാ 
ചെല്ലാംകാട്ടു മുറിയിൽ നെടിയകരിക്കുക. കല്ലുവരമ്പ് വധിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്നയാതൊരു പരാതികളും പരിഗ 
തേം പാപിളാകത്തു വീട്ടിൽ ശീ ,എസ്. അബ്ദുൾഖരീം ണിക്കുന്നതല്ല . 
കെ . എസ്. ആർ. ടി . സി. യിൽ ഒ ഡവറായി ജോലി 
യിലിരിക്ക മരണമടഞ്ഞതിനാൽ പരേതനു 9ി താലൂക്കാഫീസ്, 

, സാൻആശാരി, 
കോർപ്പറേഷനിൽനിന്നും ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആനു 

നെടുമങ്ങാട് . 

തഹീന33ാർ 
കൂല്യങ്ങളും മിലിട്ടറി പെൻഷൻ കക്ഷിയായിരുന്നത് 
നാൽ ആ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആനുകൂല്യ 
ങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറു 
നൽകണമെന്നു കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ 

ടിയിരുത് 

PATHANAMTHITTA DISTRICT 
( ശീമതി എ . ആരിഫാബീവി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ 
നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജാഫീസർ 

Kozhencherry Taluk 
മുഖന 

അവകാശ 
വിചാരണ നടത്തിയതിൽ ( ശീ . എസ്. അബ്ദുൾഖരീ, 
1-7-1983- ൽ മരണമടഞ്ഞതായും പരേതന്റെ അവകാ 

പരസ്യം 
ശികളായി താഴെ പറയുന്നവർ ഉളളതായും കാണുന്നു . ബി6-7504/83. 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
എ . താരിഫാബീവി ഭാര്യ 33 

കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കിൽ ბეწ s വിം :21 
2 എസ്. റാഫി 

- മകൻ 12 

കൈപ്പുഴമുറിയിൽ തയ്യിൽ പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ , 
3 എ . ഷാനു 

10 അ ബഹാം 2-5-1983- ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നുംടിയാന് 
| മക 

പെൻഷൻ ഗാററുവിററി, മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ ലഭി 
പരേതൻ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല . 

ക്കുവാനുളള തുക വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു അവകാാ സർട്ടി 

ഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്നും കാണിച്ച് പാരതന്റെ ഭാര്യ 
മേൽപറഞ്ഞവരിൽ 2 മുതൽ 4 വരെ കക്ഷികൾ 

ടി വീട്ടിൽ ( ശീമതി ററി , ജി , പെണ്ണമ്മ ബോധിപ്പിച്ച് 
നർകളും ഒന്നാം കക്ഷിയുടെ പരിപൂർണ്ണ സംരക്ഷണ 

അപേക്ഷ കുളനട വില്ലേജാഫീസർ മുഖേന അവകാശ 
നിലുമാണ്". ആയതിനാൽ ടി അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ വിചാരണ നടത്തിച്ചു വരുത്തിയ റിക്കാർഡുകൾ പരി 
ഒന്നാം കക്ഷി ( ശീമതി എ . ആരിഫാബീവി പേർക്കു ശോധിച്ചതിൽ പരേതനം അവകാശിക 

താഴെ പോ 
നൽകുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷ ം ആ വിവരം പറയുന്നവർആണെന്ന് അറിവായിരിക്കുന്നു . 
വിവരം ഈ പരസ്യം കേരളാ ഗവൺമെന്റ് ഗസററിൽ 
പസി8 ° ധം ചെയ്ത് 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീ 

പേരുവിവരം 

പരേതനു 
സിൽ നേരിട്ടു രേഖാമൂലംനൽകേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത നമ്പർ 

.മായുളള 

ബന്ധം 
കാലാവധിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന യാ താരു പരാ ഗികളും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല , 

I ററി . ജി . പ 

ഭാര്യ 
(3 ) 2 ററി , എ . ജോൺ 

മകൻ 
B3-2924/ 83. 1983 സെപ്റംബർ 19 . 

3 

ഷർളി ഏബ്രഹാം 
4 

ഷീബാഏബ്രഹാം 
നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ ആനാട് വില്ലേജിൽ 

ബിജു ഏബ്രഹാം 

മകൻ 
വേകവിള് വേട്ടമ്പളളി മുറിയിൽ കോളക്കോട്ടു വീട്ടിൽ 
( ശി , പി . ഗോപാലൻ നായർ S. A. P.-യിൽ ജോലിയി രണ്ടാം പേരുകാരൻ മകൻ ടി ഇനങ്ങളിൽ കിട്ടുവാ 
ലിരിക്കെ മരണമട ഞഞ്ഞതിനാൽ പരേതന് ടി വകുപ്പിൽ നുളള തുക, പരേതൻ ഭാര്യയും ശേഷം പേറുകാരുടെ 
നിന്നും ലഭിക്കണ്ടിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റും മാതാവുമായ ( ശീ രതി ററി, ജി . പെണ്ണമ്മ വാങ്ങുന്നതിനു 

സമ്മതിച്ചു മൊഴ 
ലഭിക്കുന്നതിന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ്നൽകണമെന്ന് 

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു് 
കാണിച്ച് പരേതൻറ ഭാര്യ ടിയിൽ ശീമതി എ . ശ്യാമളാ മുതൽ അഞ്ചുവരെ പേരുകാർ മൈനറുകളാണ്. പ 
ദേവി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൻമേൽ ആനാട് വില്ലേജാ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല . നിന്റെ 
ഫീസർ മുഖേന അവകാശവിചാരണ നടത്തിയതിൽ സംരക്ഷണംമാതാവിനാകയാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇനങ്ങളിൽ 
ടിയാൻ 27-1-1983 - ൽ മരണമടഞ്ഞതായും 

കിട്ടാനുളള തുക വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫി 

ക്കറി പരേതൻറ ഭാര്യ 
പരേതന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ( ശീമതി എ . സരോജിനി അമ്മ 

( ശീമതി ററി . ജി . മ 
യുമായുളള ബന്ധം 1979 - ൽ രേഖാമൂലം വേർ പടുത്തി പേരിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷേപമുള 

താഴെ 

അവകാശികളായി 
യിട്ടുളളതായും പരേതൻ 

പക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസാറിൽ പ്രസിദ്ധം 
പറയുന്നവർ ഉളളതായും കാണുന്നു . 

ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ 30 ദിവസ ത്തിനകം ഈ ആഫീ 
വയസ 

സിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചു 
രണ്ടാംഭാര്യ 
1 എ . ശ്യാമളാദേവി 

42 

കൊളളണം. - താമസിച്ചും തപാലിലും ലഭിക്കുന്ന 
2 ജി , സുരേഷ് കുമാർ 

23 ആദ്യ 

ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ല . 
3 ജി , ജയകുമാർ 

21 ഭാര്യയി 
4 ജി . ശ്രീകുമാർ 19 ലുള താലൂക്കാഫീസ്, 

എം , എൻ. ശ്രീധരൻ നായർ, 

സന്താ 
5 കുമാരി എസ്, ഗീത 

കോഴവരി, 

രാഹ ubീരാളാർ , 
15 

പത്തനംതിട്ട: 
6 കുമാരി എസ്, ഷീല 


4 


എ സീന് 


മകൾ 


- 


5 


- പരേതൻ 


മകൻ 


ക 


17 
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KERALA GAZETTE 


(PART III 


പരസ്യം 


ALLEPPEY DISTRICT 

30 ദിവസത്തിനുളളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട 

ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണം. താമസിച്ചും 
Mavelikara Taluk 

തപാൽ മാർഗ്ഗമായും കിട്ടുന്നആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണി 

ക്കപ്പെടുന്നതല്ല . 
പരസ്യം താലൂക്കാഫീസ്, 

( ഒപ്പ്) 
(1) മാവേലിക്കര. 

തഹശീൽദാർ, 
എച്ച്. സീ -56183 . 

1983 സെപ്റ്റംബർ22, 
മാവലിക്കുർ താലുക്കിൽ തഴക്കര വില്ലേജിൽ 

KOTTAYAM DISTRICT 
വെട്ടിയാർ മുറിയിൽ ചരിവു പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ 
( ശ് . മാധവൻ ചാന.ാർ 21-5-1983 - ൽ മരിച്ചുപോയെന്നും 

Meenachil Taluk 
ടിയാൻ നടത്തിവന്നിരുന്ന എ . ആർ. സി . 141 -ാം നമ്പർ 
റേഷൻ കടയുടെ സെക്യൂരിററി വച്ചിരുന്ന 5,000 രൂപ 
യിൽ താഴെ വരുന്നതുക കൈപ്പറ്റുന്നതിന ഒരവകാശ C9-7144| 83 . 

1983 ആഗസ്ററ് 4 . 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന് കാണിച്ച് പരേതൻറ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ തലപ്പലം വില്ലേജിൽ പുത്തൻ 
മകൻ സി , കെ , ജയപാലൻ ബാധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ പറമ്പിൽ പി , എം . ഖാൻ എന്ന പീരുമുഹമ്മദ് ഖാൻ 
തഴക്കരെ പില്ലേജാഫീസർ മുഖേന അവകാശ 

വിചാരണ 13-10-1982- ൽ മരിച്ചുപോയി എന്നും ടിയാൻ നടത്തി 
നടത്തി വന്ന റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രീ . 

കൊണ്ടിരുന്ന 37-ാം നമ്പർ റേഷൻ ാത്ത വ്യാപാരക്കട 
മാധവൻ ചാന്നാർ 21-5-1983 - ൽ 

മരിച്ചുപോയെന്നും നടത്തുന്നതിന നിയമാനുസൃത അവകാശി ടിയാൻ 
അവകാശികളായി പരേതൻ ഭാര്യ 70 വയസുളള മകൻ പി , എം . മുഹമ്മദാരിഫ് ആണെന്ന് ഒരു സർട്ടി 
റാണിപണിക്കത്തിയും മക്കൾ 55 വ യ സ പ ള ള ഫിക്കററ് കൊടുക്കണമെന്നു കാണിച്ച് 8ിയാൻറ മകൻ 

കെ , പുരുഷോത്തമനും 50 വയസുളള എൻ, രാജമ്മയും മുഹമ്മദ് ആരിഫ് 30-3-1983- ൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ 
45 വയസുളള എൻ. കമലമ്മയും 43 വയസുളള കെ . കെ . 

തലപ്പലം വില്ലേജ ഓഫീസർ മുഖാന്തിരം അവകാശ 
( പഭാകരനും 40 വയസുളള എൻ. രത്നമ്മയും 33 വയ 

വിചാരണ നടത്തിറിപ്പോർട്ടു വരുത്തിയതിൽ പി . എം . 
സുളള സി.കെ.ജയപാലനും 27 വയസുളള എൻ ഗീതയും 

ഖാൻ 
മാ തമാണെന്നറിവായിരിക്കുന്നു . പരേതന്റെ മാതാപിതാ 

പീരുമുഹമ്മദുഖാൻ 13-10-1982 - ൽ മരിച്ചു 

പോയിയെന്നുംടിയാൻ നിയമാനുസൃത അവകാശികൾ 
ക്ക ൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തതിനാലും മാ ം വ നാണി ടിയാന്റെ ഭാര്യ (1) സെനമ്മാൾ മക്കൾ (2 ) പി . എം . 
പണിക്കത്തിയും മക്കളിൽ കെ , 

പുരുഷോത്തമനും ഫാത്തിമ്മ മകൾ 37 വയസ് (3) പി . എം. ജമീല 
എൻ. രാജമ്മയും എൻ. കമലമ്മയും കെ , ചെ . ( പരാകരനും 34 വയസ് (4 ) പി . എം . പരീത് ബാവാഖാൻ 

മകൻ 
എൻ, രത്നമ്മയും എൻ, ഗീതയും തങ്ങളുടെഅവകാശം 

32 വയസ (5 ) പി . എം . ഐഷ മുകൾ 28 വയസം( 6) 
കുടി സി , കെ . ജയപാലൻ വാങ്ങുന്നതിന് സമ്മതിച്ച 

പി . എം .മുഹമ്മദ് ആരിഫ് മകൻ 25 വയസ് എന്നിവ 
എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നതിനാലും മേൽപ്പറഞ്ഞ തുക 

രാണെന്നും 

മറ ആരും അവകാശികളായില്ലെന്നും 
വാങ്ങുന്നതിനുളള നിയമാനുസൃത അവകാശി 

ശീ . റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുളളതിനാലും അവകാശികൾ എല്ലാ 
സി , കെ . ജയപാലൻ ആണന്ന് - സ ർ = 1 ഫിക്കറ 

വരും തങ്ങളുടെ ാവകാൾ 

പി . എം . 
കെ 3 ടു ക്കു ന്ന തി ന് ആർക്കെങ്കിലും 

മുഹമ്മദ് 
ആക്ഷേപം 

ആരീഫിന് ഏല്പിക്കുന്നതിന് സമ്മതപ്രതംതന്നിട്ടുളള 
ഉളളപക്ഷം ആയത് ഗസററിൽ പ്രസിദ ° ധം ചെയ്ത 30 

തിനാലും എ . ഡബ്ലിയു.ഡി, 37-ാം നമ്പർ റേഷൻ ഹോൾ 
ദിവസത്തിനുളളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട്ആക്ഷേപം 

സെയിൽ കട നടത്തുന്നതിന് നിയമാനുസൃത അവകാശി 
ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണം. താമസിച്ചും തപാൽ മാർഗ ° ഗ 

പരേതനായ പി , എം , ഖാന്റെ പുത്രൻ പി . എം , 
മായും കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന 

മുഹമ്മദ് അരീഫിന് കൊടുക്കുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും 
തല്ല . 

എന്തെങ്കിലുംആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ പരസ്യം 

ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 30 ദിവസത്തിനകം 
എച്ച്. സി . 57 83 . 1983 സെപ്ററംബർ 23 . രേഖാമൂലം നേരിട്ട ഹാജരാക്കിക്കൊളളണം. 

തപാൽ 
മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ ചെന്നിത്തല വില്ലേജിൽ 

മാർഗ്ഗമോ നിശ്ചിത തീയതി കഴിഞ്ഞാ ലഭിക്കുന്ന 

ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ചെറുകോൽ മുറിയിൽ കറുകയിൽ വടക്കേതിൽ ലാസർ 
പായാസം 23-11-1982- ൽ മരിച്ചുപോയെന്നും 

താലൂക്കാഫീസ്, 

(ഒപ്പ്) 
ടിയാൻ സ്റേറററുബാങ്കിന്റെ മാവേലിക്കര ശാഖയിൽ മീനച്ചിൽ, 

തഹശീൽദാർ . 
4,500 

പ ണ യം വ ച്ചി രി ക്കു ന്ന 
സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ തിരിക എടുക്കുന്നതിന് ഒരവ 
കാശ സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകണമെന്നു കാണിച്ച് പരേ 

ERNAKULAM DISTRICT 
തന്റെ ഭാര്യ മറിയക്കുട്ടി ജനവാജോസ് ബാധി 
പ്പിച്ച അപേക്ഷ ചെന്നിത്തല വില്ലേജാഫീസർമുഖേന 

Muvattupuzha Taluk 
അവകാശ വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകൾ പരി 
ശോധിച്ചതിൽ ( ശി . ലാസർ ജനവാജോസ് 23-11-1912 ൽ 

മരലേലപ്പരസ്യം 
മരിച്ചുപോയെന്നും അവകാശികളായി പരേതൻറ 
. ഭാര്യയും അപേക്ഷകയുമായ മറിയക്കുട്ടിജനവാജോസും റഫ്, സി1-4763/ 83. 

1983 സെപ്ററംബർ 13 , 
മക്കൾ 38 വയസുളള ജയിംസും, 

34 വയസുളള താഴെപട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നമരങ്ങൾതാഴെ പറയുന്ന 
അലക്സാണ്ടറും, 30 വയസുളള സ്ററീഫനും 28 

തീയതിയിലും സമയത്തും സ്ഥലത്തും വച്ച് പരസ്യ 
വയസുളള കെ . ജെ . സൈമണും, | 24 വയസുളള മായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കു 
മാർട്ടിനും 20 വയസുളള റോബർട്ടും 18 വയസുളള 

കൊളളുന്നവർ താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു 
ലിസ യും മാത്രമാണെന്നറിവായിരിക്കുന്നു . പരേതൻ 

വിധേയമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തതിനാലുംലിസിയെ 
വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചിട്ടുളളതിനാലും മററുളള മക്കൾ 

1. ലേലത്തിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ആവശ്യ 
തങ്ങളുടെഅവകാശം കൂടി മാതാവ് വാങ്ങാൻ (n. മതിച്ച് അനായാണ് ലേലം വിളിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്ക 
എഴുതി തന്നിട്ടുളളതിനാലും മേൽപറഞ്ഞ പണയം നതും അല്ലാത്തപക്ഷം ആർക്കുവേണ്ടിയാണാ വിളിക്കു 
എടുക്കുന്നതിനുളള നിയമാനുസ്യത അവകാശി ( ശീമതി ന്നത് അയാളിൽ നിന്നും ഒരു അധികാരപ്രതം ഹാജരാ 
മ റി യ ക്കു ട്ടി ജ ന വാ യ്യോ സ ആണെന്ന് സർട്ടിഫി ക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ 
ക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷേപമുള പാടില്ലാത്തതും ആണ്. ലേലം സാധാരണ നിബന്ധന 
പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ (പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി കൾക്ക്വിധേയമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
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2 , ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളെ സാമ്പത്തിക 
മായി കഴിവില്ല എന്ന കാരണത്താലോ മറ്റു വല്ല കാരണ 

TRICHUR DISTRICT 
അളറാലം ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ തടയാൻ ലേല 
ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരമുളളതും; 

NOTICES 

(1 ) 
3 , ലേലം അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീ Ref . No. B1-9004 83 . 

17th September 1933 . 
കരികണ്ടതും ; 

Notice is hereby given for the information of the 
t , ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾ ലേലസംഖ്യ public that an enquiry under section 4 of the M.L.R. 
ലേലം കഴി ഞ്ഞ ഉടനെ വിൽപ്പന നികുതി സഹിതം Act ( Madras Act ill of 1896) will be held by the 
അപ്പോൾതന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതും 

അടയ്ക്കാത്തപക്ഷം 

Revenue Divisional Officer , Trichur at 11 a m . on 
ലേല്ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരം ആദ്യം ലേലം എടുത്തആളിൻറ 26-10-1983 in the Revenue Divisional Office , Trichur 
ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ചെലവിലും വീണ്ടു ഒന്നായി in respect of unassessed tank extending 23 cents in 
ലലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതും ഡോണി പനം Sy . No. 291/6 of Vatanapilly Village, Chavakkad 
ഗവൺമെന്ററിലേക്ക്മുതൽ കൂട്ടുന്നതുമാണ്. 

Taluk which was left unregistered and unassessed 

during the time of settlement. All persons clairing 
5. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കൽപ്പന കിട്ടി to be proprietors or joint proprietors of the said land 
യാലല്ലാതെ മരം മുറിച്ചു നീക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതും, 
എന്നാൽ കൽപ്പന കിട്ടിയാൽ കരപ്പനയിൽ പറയുന്ന ദിവ 

are invited to appear before the Revenue Divisional 
സത്തിനകം മുറിച്ചു നീക്കാത്തപക്ഷം ലേലത്തിൽ എടു 

Officer in person or their duly authorised agents and 
ക്കുന്ന ആളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും മരം വീണ്ടും 

to establish their claims on or before the date fixed for 
ലേലംചെയ്തു വിൽക്കുന്നതുംമുൻപ് അടച്ച 

enquiry: 

പണം 
ഗവൺമെന്റ് ഈടാക്കുന്നതും ; 

ചാവക്കാട് താലൂക്ക് വാടാനപ്പളളി വില്ലേജിൽ 

സർവേ 291/6 -ൽപ്പെട്ടതും നികുതി കെട്ടാത്തതും രജി 
6. 4 -ം 5-9 ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞ ( പകാരം സ്ററർ ചെയ്യാത്തതുമായ 23 സെൻറർ വിസ്തീർണ്ണം 
വീണ്ടും ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതായാൽ പ്രസ്തുത വരുന്ന കുളം, അവകാശം സംബന്ധിച്ച് 1895 - ലെ 

ലേല നോട്ടീസം മുൻലേലക്കാരന് കൊടുക്കുന്നതും, മലബാർ ഭൂമി രജിസ്ടഷൻ ആക്ട് 4-ാം വകുപ്പ 
,അപകാരം നോട്ടീസ് കിട്ടാതെ മരങ്ങൾ നീക്കാനോ, മുറി ( പകാരമുളള 

അന്വഷണം 26-10-1983 കാലം 
ക്കാനോ പാടില്ലാത്തതും ലേലം ചെയ്യുന്നതിൽ വല്ല 11 മണിക്ക്തൃശ്ശൂർ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിൽ 
നഷ്ടവും ഉ ണ്ടായാൽ ആയതിലേയ്ക്ക് നികുതി 

വച്ച് തൃശ്ശൂർ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫ" ന 
കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ 12 % പലിശയടക്കം ഈടാക്കു നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ എല്ലാവരേയും കാവ് 
ന്നതും വല്ല ലാഭവും ഉണ്ടായാൽ ആയതിന ലേല ക്കുന്നു . ഈ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കിട്ടുന്നത് നന് 
ക്കാരന് ബാദ്ധ്യതയില്ലാത്തതും 4 -ം 5 -ം ഖണ്ഡിക അർഹരായ എല്ലാവരും അവരവരുടെ അവകാശം സം 
യിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നികുതികുടിശ്ശികയിനം എന്ന ന്ധിച്ച രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെടു 
തോതിൽ ലേലത്തിൽ നിന്നുംവസൂലാക്കുന്നതും; 

ത്തിയ കാര്യസ്ഥൻ മുഖേനയോ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ 

ഓഫീസർ മുമ്പാകെ മേലെഴുതിയ തീയതിക്കോമുമ്പോ 
1 . 

സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ലേലത്തിന്റെ നടത്തിപ്പു ഹാജരായി തെളിവു നൽകേണ്ടതാണ്. 
തെററായോ, ദുർബോധംനിമിത്താമോ ആ ചെ ണ് ന്ന 
ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം ഒരു മാസത്തിനകം ലേലം 
ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മേലധികാരിക്ക ലേലം 

No. B1-8971183 . 

17th September 1983 . 
റ8 ° ദാക്കാവുന്നതും; 

Notice is hereby given for the information of the 

public that an enquiry under section 4 of the M.L.R. 
8 , മരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്, Act ( Madras Act III of 1896 ) will be held by the 
മററു കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്വത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് കേട സംഭ 

Revenue Divisional Officer, Trichur at 11 a.m. on 
പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേലത്തിൽ എടുത്ത ആൾ ഉത്തര 26-10-1983 in the Revenue Divisional Office, Trichur , 
"വാദിയാകേണ്ടതും ; 

in respect of unassessed tank extending 11 : cents in 
9 . മരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ലേലക്കാരന 

Sy . No. 291/6 of Vatanapally Village, Chavakkad 
ഗവൺമെൻറിൽനിന്ന്യാതൊരു സഹായത്തി നും അർഹ 

Taluk which was left unregistered and unassessed 
നല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ; 

during the time of settlement. All persons claiming to 
10 . താഴെ പട്ടികയിൽ വല്ല തെറാ കുററങ്ങളോ 

be proprietors or joint proprietors of the said land are 

invited to appear before the Revenue Divisional 
ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന് ഗവൺമെൻറ് യാതൊരു തര Officer in person or their duly authorised agents and 
ത്തിലും ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന 

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും to establish their claims on the date fixed for enquiry . 
ആകുന്നു . 

ചാവക്കാട് താലൂക്ക് വാടാനപ്പളളി വില്ലേജിൽ 
ലലം ചെയ്യുന്ന ത 11 യ ത ി യ • സമയവും 

സർവ്വേ 2916- ൽപ്പെട്ടതും നികുതി കെട്ടാത്തതും രജി 
1983 ഒക്ടോബർ മാസം 31 -ാം തീ യ തി സ്ററർ ചെയ്യാത്തതുമായ 11 സെൻറ് വിസ്തീർണ്ണം 
പകൽ 3 മണിക്കും . 

വരുന്ന കുളം, അവകാശം സംബന്ധിച്ച് 1895- ലെ 
മലബാർ ഭൂമിരജീസ a(ടഷൻ ആക്ടും 

-t-ാം വകുപ്പു 
പട്ടിക 

പകാരമുളള അന്വഷണം 26-10-1983 കാലത്ത് Ti 

മണിക്ക് തൃശ്ശൂർ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിൽ 
സ്ഥലം -മഞ്ഞളളൂർ വില്ലേജ° സർവ്വ. - 552/ 1-1 വച്ച തൃശ്ശൂർ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ 

നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ എല്ലാവരെയും അറിയി 
മരവിവരം - അളവ 

ക്കുന്നു . ഈ ഭൂമി രജിസ ററർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് 

അർഹരായ എല്ലാവരുടെ അവകാശം 
65 " x 30 

സംബന്ധിച്ച 

സഹിതം നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
ആഞ്ഞിലി 45 " x 15 

കാര്യസ്ഥൻ മുഖേനയോറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീ 
കാവളം 20 " x 5 " 

സർ മുൻപാകെ മേലെഴുതിയ തീയതി ഹാജരായി 

തെളിവ് നൽകേണ്ടതാണ്. 
താലൂക്കാഫീസ്, ( ഒപ്പ്) 

( ഒപ്പ്) 
മൂവാറ്റുപുഴ. തഹശീൽദാർ . തുശ്ശൂർ, 

റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസർ 


ആഞ്ഞിലി 
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PALGHAT DISTRICT 
Palghat Taluk 

പരസ്യം 
സൂചിക 35-13719/ 83 . 1983 സെപ്ററംബർ 16 , 

പാലക്കാട് താലൂക്ക് പുതുശ്ശേരി ഈസ്റ് 
വില്ലേജ് പുതുശ്ശേരി അംശം വഴുതിനശ്ശേരി 
വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന V. കാർത്ത്യായനിഅമ്മ എന്നവർ 
16-7-1983-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയെന്നും താഴെ പറയു 
ന്നവരാണ് പരതയുട അനന്തരാവകാശികളെന്നും 
കാണിച്ച് പരേതയുടെമകൻ ശ്രീ . S. V. കൊച്ചുകുമാർ, 
( സുദർശനം , ക ല്പാക്കുളം, പാലക്കാട് ബാധിപ്പിച്ച് 
ഹർജിയിൻമേൽ അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ താഴെ പറയു 
ന്നവരാണ് പരേതയുടെ 

അനന്തരാവകാശികൾ എന്ന് 
അറിയുന്നു . 
പേര 

പരേതയു വയസ 
മായുളള 

ബന്ധം 
( ശി . S. V. കൊച്ചുകുമാർ മകൻ 55 

മേൽകാണിച്ച പ്രകാരം ഒരു അവകാശ 
ഫിക്കററ് നൽകുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും നിയമാനു 
സതമായ ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത് അവർ ഈ 
പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 
30 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുകൾ സഹിതം 
താലൂക്കാഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. താമ 
സിച്ചോ തപാൽ മാർഗ്ഗമോ വരുന്ന അപേക്ഷകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
താലൂക്കാഫീസ്, 
പാലക്കാട് , 

തഹശീൽദാർ. 


സർട്ടി 


അനന്തരാവകാശികൾ തങ്ങൾ 5 പേരും മാത്രമാണെന്നും 
അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, കോഴിക്കോട 

- താലൂക്കിൽ 
വേങ്ങേരി വില്ലേജിൽ ( ശീമതി സി . സതി എന്നവർ 
ഒരു അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറി ( ലീഗൽ ഹേർ 
ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കററ )-നു വേണ്ടി ഈ ഓഫീസിൽ 
ഒരു ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 

(പസ്തുത ( ശ്രീ . എം. പി . കരുണാകരൻ മരണപ്പെട്ടി 
വെന്നുംപരതന്റെ അനന്തിരാവകാശികൾ കോഴിക്കോട 
താലൂക്കിൽ വേങ്ങേരി വില്ലേജിൽ താമസിക്കും താഴെ 
പട്ടികയിൽ കാണിച്ചവർ മാത്രമാണെന്നും പ്രേതൻറ 
അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും മൈനർമാരായ 
അനന്തിരാവകാശികളുടെ രക്ഷിതാവ് അവരുടെഅമ്മ 
( ശീമതി സി , സതി ( 1 -ാം നമ്പർകാരി ) 

ആണെന്നും 
വേങ്ങേരി വില്ലേജ്ഓഫീസർറിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 
ആയതുകൊണ്ട വില്ലേജാഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൻറ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനന്തിരാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ് 
നൽകുന്നതിൽ വല്ലവർക്കും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ 
ആയത് ഈ പരസ്യം ഏത തീയതിയിലെ ഗസററി 
ലാണാ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആ തീയതി തൊട്ട് 
മുപ്പത് (30) ദി വ സ ത്തി ന് കം ഈ ആ ഫീ സി ൽ 
നേരിട്ട് 

ഹാജരായി രേ ഖാ മു ല . ബോ ധി പ്പി ച്ചു 
കൊളളണം, അവധി 

കഴിഞ്ഞും തപാൽ വഴിയും 
ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

പട്ടിക 
( കമ 

പരേതനു 

വയസ 
നമ്പർ 

മായുളള 

വന്ധം 
1 സി , സതി, 

മേലെപുളിക്കൽ വീട്, 
എച്. നമ്പർ 34/206, 
പി , ഒ, സിവിൽ 

ഭാര്യ 37 

സ്റേറഷൻ 
2 എം.പി, സുനിൽകുമാർ 

മകൻ 17 
3 എം , പി . ഷീജ 

മകൾ 13 
4 എം. പി . ഷനിൽകുമാർ 

കൻ 8 
5 എം . പി , കുട്ട്യാളു 

73 
താലൂക്കാഫീസ്, 

പി . മാധവൻ, 
കോഴിക്കോട്, 

തഹശീൽദാർ , 


പർ 


(ഒപ്പ്) 
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KOZHIKODE DISTRICT 
Kozhikode Taluk 

പരസ്യം 
റഫ്. ഡി4-18291 / 83 . 

1983 സെപ്റ്റംബർ 9 . 
കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ a വാരി 

വില്ലേജിൽ 
ശ്രീ . എം , പി . കരുണാകരൻ എന്നയാൾ 2-3-1983-0 . 
തീയതി മരണപ്പെട്ടുവെന്നുംപരേതൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുളള 


|അന്ന 


1 1 


4th Oct. 1983) 
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L. A. Notifications and 

Declarations 

( പഖ്യാപനം 


No. L.Dis. 35631 83/LRC4 . 1983 സെപ്റ്റംബർ 14 . 

1961- ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ്ആക്റം (1962- ലെ 
21 -ാം ആക്ററ്) 5 -ാം വകുപ്പ് ( 2) -ാം ഉപവകുപ്പു 
പകാരം കളക്ടർ പരിഗണിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച് 
തിൽ, താഴെ പറയുന്ന പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുളള ഭൂമി 
ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് വിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന 
റവന്യൂ ബോർഡിന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ, റവന്യൂ 
ബോർഡ് താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്നതും 3.8900 
ഹെക്ററർ വിസ്തീർണ്ണമുളളതുമായ ഭൂമി അത് അത 
തന്നെയോ, അതിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ 
ആയിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല , ഒരു പൊതുക്കാര്യത്തിന് 
അതായത എഴിമല യിൽ നേവൽ അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതി ന് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കെ 
ടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥലവും വീടും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ 
അർഹരായവ ര പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 
ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ആക്റ് 6-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം 
ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, ആ ഭൂമി വിലയ്ക്കെടു 
ക്കുന്നതിനുളള ഉത്തരവ് സ്വീകരിപ്പാൻ ആക്ററ് 7 -ാം 
വകുപ്പു പ്രകാരം രാമന്തളി നേവൽ അക്കാദമി സ്പെഷ്യൽ 
തഹശീൽദാർ (എൽ. എ . നമ്പർ 1 ) എന്ന ആളോട് 
നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . 

സ്ഥലത്തിൻറ പാൻ രാമന്തളി നേവൽ അക്കാദമി 
സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ (എൽ, എ . നമ്പർ 1 ) എന്ന 
ആളുടെ 

ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ 
സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭര ത പരിശോധിക്കുകയും 
ചെയ്യാം, 

SCHEDULE 
District - Cannanore . Taluk - Taliparamba . 

- കയ 
Amsom - Ramanthali.... Desom - Ramanthali/ 

Kunnaru . 
(The extent given is scrutinised ) 


( 2 ) 
L.Dis.33390 / 83/LRC4 . 

1983 ആഗസ • 22 . 
1961 - ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ്ആക" on " ( 1962- ലെ 
21 -ാം അകറ്) 5 -ാം വകുപ്പ്(2)-9. ഉപവകുപ്പു പ്രകാരം 
കളകടർ പരിഗണിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചതിൽ താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ 

വിവരിച്ചിട്ടുളള ഭൂമി 
ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് വിലയ്ക്കെടുക്കേതാണെന്ന 
റവന്യൂ ബോർഡിന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ, റവന്യൂ 
ബാർഡ്, 

താ പട്ടികയിൽ പറയുന്നതും 0.8132 
ഫെക്ടർ വിസ്തീർണ്ണമുളളതുമായ മുമ് - 
അതതന്നെയാ അതിൽ അല്പം കൂടുതലോകുറവേ 
ആയിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല , ഒരു പൊതുക്കാര്യത്തിന് 
അതായത് എഴിമലയിൽ നാവൽ അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതിന് സംബന്ധിച്ച സ്ഥലം പൊന്നും വിലക്കെടു 
ക്കുപ്പോൾ സ്ഥലവും വീടും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരിത് 
അർഹരായവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 
ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ആക്ററ് 6 -ാം വകുപ്പുപ്രകാരം 
ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ ഭൂമി വിലയ്ക്കെടു 
ക്കുന്നതിനുളള ഉത്തരവ് സ്വീകരിപ്പാൻ ആക്റ ° 7 -ാം 
വകുപ്പു പ്രകാരം രാമന്തളി നാവൽ അക്കാദമി സ്പെഷ്യത് 
തഹശീൽദാർ, (L.A.No. 1) എന്ന ആളോട് നിർദ 
ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു . 

- സ്ഥലത്തിന്റെ പാൻ രാമന്തളി നാവൽ അക്കാദ 
സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ, (എൽ. എ . നമ്പർ 1) എന്ന 
ആളുടെ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ 
സമയം " എപ്പോഴെങ്കിലും അത് പരിശോധിക്കുകയും 
യ്യാം . 

SCHEDULE 
District - Cannanore. 

Taluk - Taliparamba . 
Armsom - Ramanthali . 

Desom -- Ramantbali 

Kunnaru . 
(The extent given is approximate) 
Sy. No. - 187. 
Description - u .D. 
Extent - 0.8132 Hectare. 

(Sd.) 
Trivandrum. 

Secretary, 
Board of Revenue. (L.R. ) 


Sl.No. 


Sy. No. 


D scriptions 


Extent in 
hectares 
2,9795 
0.5868 
0.3237 


U.D , 
0. D , 


185 
8413 
844 


2 


11 


Total 


3.8900 


വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് 
( ഇത് പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല . എന്നാൽ ചൊതു 
ഉദ° ദേശം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുദ° ദേശിച്ചുകൊണ്ടുളള 
താണ്. ) 

മുകളിൽ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ 
ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന് അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയി 
ലുളള എഴിമലയിൽ ഒരു നേവൽ അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ടി 

സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കു 
മ്പോൾ വേനരഹിതരാകുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ട 
തിന് ആവശ്യമാണെന്ന്റവന്യൂ ബോർഡിന് ബോധ്യ 
പ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകുന്നു . 

ഈ പ്രഖ്യാപനം മേൽപ്പറഞ്ഞ ആവശ്യത്തിന് ഉദ 
ശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. 


TRIVANDRUM DISTRICT 

പരസ്യം 
B- 364 83. 

4th August 1983 . 
കേരള ഗവൺമെന്റ്1961- ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് 
ആക° no" (1962- ലെ 21 -ാം ആക്റ്) ( പകാരം കളക്റ 
രുടെ പ്രവർത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സ്പെഷ്യത് 

പൊന്നുംവില ആഫീസർ, കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്ത 
പുരംഎന്ന ആളെ 20-8-1968 -ാം തീയതിയിലെ ജി . ഒ. 
ആർ. ററി. 2701768/DD നമ്പർ പരസ്യപ്രകാരം നിയമി 
ച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും; 

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നഭൂമി ഒരു പൊത 
ക്കാര്യത്തിന് അതായത പാങ്ങാട ഡിവിഷനിൽ 
ററി. സി . 7,807- ൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് മരുതംകുഴി 
റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വഴി വീതി കൂട്ടുന്നതിനു 
condi ആവശ്യമുണ്ടെന്നാ ആവശ്യമുണ്ടാകാനിടയു 
ണ്ടെന്നോ പ്രസ്തുത കളക്ടർക്ക് തോന്നുന്നതിനാലും 
അതിനുളള നോട്ടീസ് അതു സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 
വർക്കും മേപ്പടി ആക്ററ് 3 (0) എന്ന വകുപ്പിലെ വ്യവ 
സ്ഥകളനുസരിച്ച് ഇതിനാൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു . 

SCHEDULE 
District- തിരുവനന്തപുരം, Taluk- തിരുവനന്തപുരം. 

Villag- അഞ്ചാമട്. 
(The extent given is approximate) 

Description -- Dry. 


: 2 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


S..No . 


Sy.No. 


Extent tha 

Cents . 
4. 30 


2 


2406 
2407 


(Sd.) 


Special L. A. Officer, 

(Corporation ), Trivandrum . 

NOTIFICATION 
UNDER SECTION 6 OF THE KERALA SURVEY 

AND BOUNDARIES Acr, 1961 
B -36483 . 

4th August 1983. 
Whereas the Government have directed 
survey of land comprised in survey number noted 
below , it is hereby notified under subsection (1 ) of 
section 6 of the Kerala Survey & Boundaries Act, 
1961, that survey operation will be started in the 
village soon and the survey, number of 
villagenoted below willbe demarcated and surveyed ; 
and that every person claiming to be interested in 
the registered land situated within or adjoining the 
undermentioned land is hereby invited to attend 
immediately either in person or by agent on the 
surveyor employed in the locality and also from time 
to time when called upon for the purpose of pointing 
out the boundaries and supplying information in 
connection therewith 

Under subsection (2) of section 6 of the said 
Act this notification shall be held to be a valid 
notice to cvery person having any interest in the 
said land . 

Under subsection (3) of section 6 of the above 
said Act, all the registered holders are hereby 
required, 
(a) to clear within 15 days by cutting down 

or removing any trees, jungle fences 
standing crops or other material obstru 
ctions, the boundaries or other lines, the 
clearance of which may be necessary for 

the purposes of survey ; and 
(b ) to provide labour at such time and for 
such periods asmay from time to time be 

by furnishing flag holders and 


QUILON DISTRICT 

NOTIFICATION 
UNDER SECTION 13 OF THE KERALA SURVEY 

AND BOUNDARIES Act , 1961 
Rcf. No.A1-267 /81 . 

9th September 1983. 
1. It is hereby notified under section 13 of the 
Kerala Survey and Boundaries Act, 1961 (Act 37 of 
1961) that the survey of the undermentioned areas 
is now completed. 

2. Unless the survey hereby notified is modificd 
by a decree of a Civil Court under the provisions of 
section 14 of the said Act the records of the survey 
shall be conclusive proof that the boundaries 
determined and recorded therein have been correctly 
determined and recorded . 

PARTICULARS OF .LANDS 

District - Quilon . 
Taluk--Karunagappally . Village - Panmana. 

Block No. - 1 
Sy. Nos. 

completed - 2233, 2234 , 2235, 2236, 

2237, 2238, 2240, 2243, 

2244, 2239. 

Block No. - II 
2227, 2228, 2229, 2230, 2245 . 

Block No. - III 
2198, 2210 , 2212, 2213, 2214, 2215 , 
2216, 2218, 2219 , 2220, 
2224, 2225 , 2211 , 2222 . 

( Sd .) 

Special Deputy Collector ( L.A.) 
Chavara . 

Minerals and Metals . 


2221 , 


2223, 


fequand 


(c) to provide suitable survey . marks and 

otherwise to give such assistance in the 
survey asmay be demanded under the 

said Act or the rules made thereunder . 
If any person fails to comply with these requi 
sitions under clauses (a ) to (c ) mentioned above, 
the work will be got done by employing hired labour 
and the cost thereof will be recovered from the 
defaulters as provided in the Act and rules made 
thereunder. 

DETAILS OF LAND 

District - Trivandrum . 
Taluk - Trivandrum . Village - Anchamada. 
Survey Number - 2406 and 2407. 

(Sd .) 
Special Land Acquisition 
Officer (Corporation ), 

rtidandrum . 


1961- ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ്ആക്ററ് (1962- ലെ 
21 -ാം ആക്റ്) 9( 5 )-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുളള 

പരസ്യം 
A6. 13019179 . 

1983 സെപ്ററംബർ 7, 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടു 
ളളതും 1961- ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ് 
(1962- ലെ 21 -ാം ആക്റ്) ( പകാരം ഒരു പൊതുകാര്യ 
ത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശപ്പെടു 
ആവാൻ ഗവൺമെൻറ് ഉദ° ദേശിക്കുന്നുവെന്ന്ഇതിനാൽ 

നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ 
അവകാശബന്ധമുള്ള എല്ലാപേരും നേരിട്ടോ, അധികത 
ഏജൻറുമൂലമോ 

താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും 
സ്ഥലത്തും, വ : ജ ര ാ ക ത ക യ 2 2 6 3 മ ാ യ 1 ൽ 
അവരോരോരുത്തർക്കുമുളള അവകാശബന്ധങ്ങളുടെ 
സ്വഭാവവുംഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയുളള അവകാശ ബന്ധ 
ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷട്രപതിഫലത്തിന് 
അവർക്കുള തേർച്ചയുടെ തുകയും വിവരങ്ങളും 
ആകടം8-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം എടുത്തിട്ടുളള അളവ് 
സംബന്ധിച്ച് വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഏതാ 
ണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവന ചെയ്യുകയും, 
അവരോ അവരുടെ ഏജൻറുമാരോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു 
സ്റേറററുമെൻറ് സമർപ്പിക്കുകയും പെയ്യണമെന്ന് 
അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു . 
കുറിപ്പ്. - അവകാശബന്ധമുളളവർ നഷ്ട്രപതിഫല 

ത്തിന് തേർച്ച ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കു 
കയോ മതിയായ കാരണമില്ലാതെ അങ്ങനെ 

ചെയ്യാൻ പിഴച ചെയ്യുകയോ 
ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവരുടെ അപേക്ഷയിൻ 
മേൽ കോടതിക്ക് റഫറൻസ അയയ്ക്കുന്ന 


തർച്ച് 


4th Oct. 1983] BOARD OF REVENUE 

2233 
സംഗതിയിൽ കോടതി വിധിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട 

( 1 ) 
തുക യാതൊരു സംഗതിയിലും ആകട 

( 2 ) 

(3 ) 
11 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കളക്ടർ വിധിച്ചു 

89j1-4(c ) 

Dry 

0.0162 
കൊടുക്കുന്നതുകയിൽ കവിയാൻ പാടില്ലാ 

1.44) 

0.0012 
ത്തതാകുന്നു . 

85 /3-12 

0.0083 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സ്ഥലവും- 5-10-1983-ാം 

> 13 (a) 

| 0.070 
തീയതി കൊട്ടാരക്കര തഹശീൽദാർ മുമ്പാകെ. 

5-13 (b ) 

Wet 

0.0326 
PARTICULARS OP LAND 
ജില്ല -കൊല്ലം 

Total 0 , 3390 
താലൂക്ക്- കൊട്ടാരക്കര, 

വില്ലേ ?” - വെളിയം. 
സർവ്വേനമ്പർ-395/28-3 . 

T , QAGHAVAN , 
വിവരണം- വെളിയ , വില്ലേജിൽ പാലയിൽ 

Speci !! Tuhsildar, (L. A.) for 
കക്കാടുമംഗലത്തു പുത്തൻ വീട്ട ( കല്ല്യാണ യജ Trichur. 
ഗൗരിയമ്മ വക നിലം, 

Tri.hur Municipality Trichur 
വിസ്തീർണ്ണം-2.02 ഏക്കർ, 

and Land Acquisition Officer . 
( ഒപ്പ്) 
കൊട്ടാരക്കര, 

1961- ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ്ആക്ററ് (1962- ലെ 
തഹശീൽദാർ , 

21-ാം ആക്ററ്) 9 (5) -ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള് 

ന്നോട്ടീസ 
TRICHUR DISTRICT 
NOTICE 

A2-71/ 82 (1 ). 

1983 സെപ്ററം ബർ 5 , 

താഴെ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും, 1961 - ലെ 
Under SecTION 9 ( 5 ) or the KERALA LAND കേരളാ സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്ററ് (1962- ലെ 21 -ാം 
ACQUISITION ACT, 1961 ( Act 21 of 1962) 

ആ കറ ”1 ( പകാരം ഒ * പൊതുകാര്യ ത്തിന് ആവശ്യ 
A3-137 |82. 

16th September 1983 . മായിട്ടുള്ളതുമായ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ഗവൺ 
Notice is hereby given that the Government 

മെൻറുദ്ദേശിക്കുന്നവെന്ന്ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകി 
intend to take possession of the lands mentioned in the 

യിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുതഭൂമിയിൽ അവകാശബന്ധ 
list below , which is required for a public purpose 

മുളള എല്ലാപേരും നേരിട്ടോ, അധിക ത ഏജൻ മൂലമോ 
under the Kerala Land Acquisition Act, 1961 (Act 21 

താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും സ്ഥലത്തും സമ യം 
of 1962). All persons interested in the lands are 

ഹാജരാകുകയും, ഭൂമിയിൽ അവരോരോരുത്തർക്കുമുളള 
അവകാശ ബ ന ° ധ ങ്ങ ള , ചെ 5 

സ് . R 2 വ വ ച ച 
required to appear in person or by authorised agent 

ഭൂമിയിൽ , അങ്ങനെയുളള 

-- അവകാശ 
on the date , time and place noted below and to state / 

ബന്ധങ്ങൾ 
put in a statement in writing signed by themselves 

സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടപതിഫല ത്തിന ” അവർ 
or their agents showing the nature of their respective 

ക്കുളള നേർച്ചയുടെതുകയും വിവരങ്ങളുംഅകററം 8 -ാം 
interest in the land and the amount and particulars 

വകുപ്പു പ്രകാരം എടുത്തിട്ടുളള അളവു സംബന്ധിച്ച 
of their claim to compensation for such interests in the 

വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഏതാണെന്ന് കാണി 
lands and their objections, if any to the measurements 

ച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവന ചെയ്യുകയും അവരോഅവരുടെ 
made under section 8 of the Act. 

ഏജൻറുമാരോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു സ് മററററ മെൻറ 
സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് 

ദശാവാരാട് ആവശ്യ 
Note :-- If the persons interested refuse to make a claim 

പ്പെടുന്നു . 
to compensation or omit without sufficient 
reasons, to make such claim , the amount to കുറിപ്പ് : -അവകാശബന്ധമുളളവർ നഷ °9ിപതിഫല 
be awarded by the Court, in the event of a 

ത്തിന് തേർച്ച് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കു 
reference being madeto it on application 

കയാ, മതിയായ കാരണമില്ലാതെ അങ്ങനെ 
made by them shall in no case exceed the 

തേർച്ച ചെയ്യാൻ വീഴ്ച ചെയ്യുകയോ 
amount awarded by the Collector under 

ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവരുടെഅപേക്ഷയിൻമേൽ 
section 11 of the Act. 

കോടതിക്ക് റഫറൻസ് അയക്കുന്ന സംഗതി 

യിൽ കോടതി വിധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട തുക 
Date, time and place of appearance - On 29-10-1983 

യാതൊരു സംഗതിയിലും ആക്റം 11-0. 
at 11 a. m . before the Special Tahsildar (L. A.) 

വകുപ്പു പ്രകാരം കളക്റർ വിധിച്ചുകൊടു 
for TrichurMunicipality at his Office, Trichur . 

ക്കുന്ന തുകയിൽ കവിയാൻ 

പാടില്ലാത്ത 
PARTICULARS OF LANDS 

തുമാകുന്നു . 
District - Trichur . 
Taluk -- Trichur. 

Village - ollukkara . ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും 

Description 
Sy. No. 

28-10-1983 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക 
Extent in 
Ares 

ലാലൂർ കെ . എൽ. ഡി . പി . നമ്പർ-6 സ്പെഷ്യൽ 

തഹശീൽദാർ മുമ്പാകെ, 
( 2 ) ( 3) 

PARTICULARS OF LANDS 
23912-13 (e ) 

Wet 

0.0245 
0 , 0312 

ജില്ല -തൃശ്ശൂർ. 
1-12( a ) 

0.0410 താലുക്ക്- ചാവക്കാട്, 

വില്ലേജ_അന്നകര 
1-12( b ) 

വിവരണം - നിലം, 
2-12(c ) 

0.0339 
| 0.0165 

സർവ്വ 
2-13 ( 4) 

വിസ്തീർണ്ണം 
നമ്പർ 

ഹെക്ടർ 
88/1-4 ( a ) 

0. 0285 
1-4( b ) 

0.0385 

265 |IA-4 
2652-7 

0 , 0428 
891-4(2) 

0.0365 

Dry 
1-4 (b ) 

2653-8 

0 0521 


3-14 


5 


33 


0.0100 


1 


പ 


11 


0.0952 


0 ( 125 


1 
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KERALA GAZETTE 


(Part III 


സർവ്വേ 


(1) 
A3-545 /82, 

30th August 1983 . 
ഹാജരാക തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും 

19-10-1983 രാവിലെ 11 മണിക്ക് സ്പെഷ്യൽ 
തഹശീൽദാർ (എൽ. എ . ) ന മ്പ ർ XI, 
കെ . എൽ. ഡി . പി ., തൃശ്ശൂർ മുമ്പാകെ 

PARTICULARS OF THE LANDS 

District-തൃശ്ശൂർ. 
Taluk- തൃശ്ശൂർ. Village- കുറുമ്പിലാവ്. 
ബ്ലോക്ക് പുത്തൻ തോട° 1 -ാം ഭാഗം. നമ്പർ V. 
Description Extent in 

hectare 
4102 നിലം , 

0.2274 
410/3 

0.0006 
41212 

0. 1869 
413/2 

0.0518 
414/2 നിലം ഇപ്പോൾ പുരയിടം 0. 0028 
4232 പുരയിടം 

0.0419 


| Sy . Nos . 


| 1 


ആ ക 


0.5114 


വിസ്തീർണ്ണം 
നമ്പർ 

ഹെക്റർ 
265/1 B - 6 

0.01 : 3 
26513-5 

0.1526 
259/2 

0 2815 
കെ .എൽ. ഡി.പി, നമ്പർ-6, s ) , കെ . ഷൺമുഖൻ, 
ലാലൂർ റോഡ്, 

സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ, 
എൽത്തുരുത്ത്P.O., 

(എൽ. എ .) 
തൃശ്ശൂർ, 

NOTICIS 
UNDER SECTIOn 9 ( 5) OR THE KERALA LAND 

AcquisITIOn Act, 196i ( Act 21 of 1962) 
Notice is hereby given that theGovernment intend 
to take possession of the lands mentioned in the list 
below , which are required for a public purpose under 
the Kerala Land Acquisition Act, 1961 (Act21 of 1962 ). 
All persons interested in the lands are required to 
appear in person or by authorised agent on the date, 
time and place noted below and to state /put in a state 
ment in writing signed by themselves or their agents 
showing the nature of their respective interests in the 
lands and the amount and particulars of their claim to 
compensation for such interests in the lands and their 
objections, it any, to the measurements made under 
section 8 of the Act. 
Note: If the persons interested refuse to make a claim 

to compensation or omit without sufficient 
reasons, to make such claim , the amount to 
be awarded by the Court, in the event of a 
reference being made to it on application 
made by them shall in no case exceed the 
amount awarded by the Collector under 

section 11 of the Act. 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്ററി ൽ പറഞ്ഞിട്ടുളള 
തു . 1961- ലെ കേരളാ സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റം (1962 . 

ലെ 21-ാം ആക ) പ്രകാരം ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന 
ആവശ്യമായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ 
ഗവൺമെൻറുദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത. ഭൂമിയിൽ അവകാശ 
വന്ധമുളള എല്ലാപേരും നേരിട്ടും അധികൃത ഏജൻറു 
മൂലമോ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും, സ്ഥലത്തും, 
സമയത്തും ഹാജരാകുകയുംഭൂമിയിൽ അവരോരോരുത്തർ 
ചുമുളള അവകാശബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഭൂമി 
യിൽ അങ്ങനെയുളള അവകാശബന്ധങ്ങൾ സംബന്ധി 
ച്ചിടത്തോളം നഷ്ട പ്രതിഫലത്തിന് അവർക്കുളള തേർച്ച 
യുടെതുകയും വിവരങ്ങളും ആക്റം 8 -ാം 

വകുപ്പ 
പകാരം എടുത്തിട്ടുളള അളവു സംബ ടിച്ച് വല്ല 
ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഏതാണെന്നു കാണിച്ചു 

കൊണ്ട് പ്രസ്താവന ചെയ്യുകയും, അവരോ അവരുടെ 
ഏജൻറുമാരാ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു സ്റേറററുമെൻറ 
സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യ 

പ്പെടുന്നു . 
കുറിപ്പ്: - അവകാശബന്ധമുളളവർ നഷ്ട്രപതിഫല 

ത്തിന് തേർച്ച ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കു 
കായം, മതിയായ കാരണമില്ലാതെ അങ്ങനെ 

തേർച്ച് ചെയ്യാൻ വീഴ്ച ചെയ്യുകയോ 
ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവരുടെ അപേക്ഷയിൻമേൽ 

കോടതിക്ക് റഫറൻസ് അയയ്ക്കുന്ന സംഗ 
തിയിൽ കോടതി വിധിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട തുക 
യാതൊരു സംഗതിയിലും ആക° ററ് 11 
വകുപ്പു പ്രകാരം കളക്ററർ വിധിച്ചുകൊടു 
ക്കുന്ന് തുകയിൽ കവിയാൻ പാടില്ലാത്ത 
താകുന്നു . 


( 2) 
A3-549 /82 . 

30th August 1983 . 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും 

20-10-1983 രാവിലെ 11 മണിക്ക് സ്പെഷ്യൽ 
തഹശീൽദാർ (എൽ, എ .) നമ്പർ XI, കെ . എൽ. ഡി . 
പി ., തൃശ്ശൂർ മുമ്പാകെ. 

PARTICULARS OF THE LANDS 

District-തശ്ശൂർ 
Taluk-തൃശ്ശൂർ. 

Village- ആലപ്പാട്. 
ബ്ലോക്ക_പുത്തൻതോട°31-ാംഭാഗം. 2 . നമ്പർ-xi. 
Description- നിലം. 

Extent in 
Sy . Nos . 

Hectare 
30512 

0.1427 
306/1 

0 , 0405 
3062 

0. 0228 
30614 

0.0040 
3065 

0. 0157 
30714 

0.0242 
3093 

0.0463 
31112 

0.0287 
31212 

0.1295 
313/3 

0.1496 
31912 

0.3201 


ആക 


0.9241 


(3 ) 
A3-502/82. 

9th September 1983. 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും 

22-10-1983 രാവിലെ 11 മണിക്ക സ്പെഷ്യൽ 
തഹശീൽദാർ (എൽ. എ .) നമ്പർ XI, 

കെ ,എൽ. 
ഡി. പി ., തൃശ്ശൂർമുമ്പാകെ. 

PARTICULARS OF LANDS 

District- തൃശ്ശൂർ, 
Taluk-തൃശ്ശൂർ. 

Village- കുറുമ്പിലാവ് . 
ബ്ലോക്ക് പുത്തൻതോട് 1 -ാം ഭാഗം. നമ്പർ- XIX . 

Description-പുരയിടം. 


4tti Oct. 1983) 


BOARD OF REVENUE 


2235 


Sy. Nos. 
666/6 
666/8 


Extent in 
hectare 
0. 0536 
0.0309 


ആകെ 


0 0845 


( Sd . ) 
Special Tahsildar (L. A.) No. XI. 
Kole Land Development Project. 


Trichur. 


ഒക്ററ് 11 -ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കാക s ൾ 
വിധിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുകയിൽ കവിയാൻ 

പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 
ഹാജരാകണ തീയതിയും സം. യവും സ്ഥലവും 
19-10-1983-ാം തീയതി 

1 -മണിച 
പാലക്കാട ജനറൽ നിലമെടുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ 
തഹശീൽദാർ മുമ്പാകെ 

PARTICULARS OF LANDS 
District - Palghat. 

Taluk - Palghiiat . 
Village_Palghat-III . 

Armson - Yakkaara 
Description --D.C.W . 
Ward - 10 . 

Block - V 
Sy. No. 

Extent in 

Hectare 
5 (1814 

0 ( 74 
514| 4 

0.0250 
519,3 

0.006 ) 
52014 

0 (2015 
5205 

0.0260 

0.01 ) 
Ward - V . 

Block - V . 
245/3 

0,070 
251/7 

0.006 
243/4 

0.0236 


52114 


Total 


0.126 ) 


PALGHAT DISTRICT 

NOTICE 
UNDER SECTION 9 (5 ) OF THE KERALA LAND 

ACQUISITION ACT, 1961 (Act 21 or 1962) 
No. A -1309181 . 

7th September 1983 . 
Notice is hereby given that the Government 
intend to take possession of the lands mentioned in the 
list below , which are required for a public purpose 
under the Kerala Land Acquisition Act, 1961 (Act 21 
of 1962). All persons interested in the lands are 
required to appear in person or by authorised agent on 
the date, time and place noted below , and to state/put 
in a statement in writing signed by themselves or their 
agents showing the nature of their respective interests 
in the lands and the amount and particulars of their 
claim to compensation for such interests in the lands 
and their objections, if any to the measurements made 
under section 8 of the Act . 
Note: -Ifthe persons interested refuse to make a 

claim to compensation or omit without 
sufficient reasons, to make such claim , the 
amountto be awarded by the Court, in the 
event of a reference being made to it on 
application made by them shall in no case 
exceed the amount awarded by the Collector 

under section 11 of the Act. 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്ററിൽ പാഞ്ഞിട്ടു 
ഉള്ളതും 1961- ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ് 
(1962- ലെ 21 -ാം ആക്ററ്) പ്രകാരം ഒരു പൊതുകാര്യ 
- ആത്തിന 

ആവശ്യമായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശ 
പ്പെടുത്തുവാൻ 

ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് 
ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത 
ഭൂമിയിൽ അവകാശബന്ധമുളള എല്ലാപേരും നേരിട്ടോ 
അധികൃത ഏജൻറുമൂലമോ താഴെ പറയുന്ന തീയതി 
യിലും സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഹാജരാകുകയും, ഭൂമി 
യിൽ അവരോരോരുത്തർക്കുമുള്ള അവകാശബന്ധങ്ങ 
ളുടെ സ്വഭാവവും ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയുളള അവകാശ 
ബന്ധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ട്രപതിഫല 

ത്തിന് അവർക്കുളള തേർച്ചയുടെ തുകയും വിവരങ്ങളും 
ആക്ററ് 8 -ാം വകുപ്പു ( പകാരം എടുത്തിട്ടുളള അളവു 
സംബന്ധിച്ച് വല്ല് ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും 
ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് (പസ്താവന ചെയ്യു 
കയും, അവരോ അവരുടെ ഏജൻറുമാരോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് 
ഒരു സ്റേറററുമെൻറ് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് 
അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു . 
കുറിപ്പ്:-അവകാശബന്ധമുളളവർ നഷ 9(പകിഫല 

ത്തിന് തേർച്ച ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കു 
കയോ, മതിയായ കാരണമില്ലാതെ അങ്ങനെ 

തർച്ച ചെയ്യാൻ വീഴ്ച ചെയ്യുകയോ 
ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവരുടെ അപേക്ഷയിൻ 
മേൽ കോടതിക്ക് റഫറൻസ് അയക്കുന്ന 
സംഗതിയിൽ കോടതി വിധിച്ചു കൊടു 
ക്കേണ്ട തുക യാതൊരു സംഗതിയിലും 


(Sd.) 

Special Tahsildar, 
Palghat. 

Land Acquisition ( C). 
NOTIFICATION 
UNDER SECTION 6 OF THE KERALA SURVEY AND 

BOUNDARIES Act, 1961 
B8-6510/83. 

13th September 1933 . 
Whereas the Government have directed the survey 
of lands comprised in survey numbers noted below it 
is hereby notified under subsection (1) of section 6 
of the Kerala Survey and Boundaries Act, 1961 , 
that survey operation will be started in the village 
soon and the survey numbers of the village noted 
below will be demarcated and surveyed , and that 
cvery person claiming to be interested in the registered 
laads situated within or adjoining the undermentioned 
lands is hereby invited to attend immediately either in 
person or by agent on the surveyor employed in the 
locality and also from time to time when called upon 
for the purpose of pointing out the boundaries and 
supplying intormation in connection therewith 

Under subsection ( 2 ) of section 6 of the said Act, . 
this notification shall be held to be a valid notice to 
every person having any interest in the said lands 

Under subsection (3 ) of section 6 of the above 
said Act, all the registered holders are hereby 
required : 

( a) to clear within 15 days by cutting down 

or removing any trees , jungle, fences, 
standing crops or other material obstructions, 
the boundaries or other lines, the 
clearance of wluch may be necessary for 

the purposes of survey; and 
( b ) u providelabour at such tilde aid for sucl 

periods inay from time to time be 
required by furnishing flag holders and 
chainmen; and 


a 


3 
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(c) to provide suitable survey niarks and കുറിപ്പ് :-അവകാശബന്ധമുളളവർ നഷ്ടപതി 
otherwise to give such assistance in the 

ഫലത്തിന് തേർച്ച് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതി 
survey asmay be demanded under the said 

രിക്കുകയോ, മതിയായ കാരണമില്ലാതെ 
Act or the rulesmade thereunder. 

അങ്ങനെ തേർച്ചചെയ്യാൻ വീഴ്ച ചെയ്യു 

കയാ ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവരുടെ അ 
If any persun fails to comply with these 

ക്ഷയിൻമേൽ കോടതിക്ക് റഫറൻസ അയ 
requisitions under clauses ( a) to (c) mentioned above, 

യ്ക്കുന്ന സംഗതിയിൽ കോടതി വിധിച്ച 
the work will be got done by 

employing hired 
labour and the cost thereof will be recovered from 

കൊടുക്കേണ്ട തുക യാതൊരു സംഗതി 

യിലും ആക്ററ് 11 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരം 
the defaulters as provided in the Act and rules made 

കളക്ടർ വിധിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുകയിൽ 
:hereunder. 

കവിയാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 
DETAILS OF LANDS 

(1) 
District--Palghat. 

Ref. A -739,83 . 

3rd August 1983 . 
Taluk - Alathur. Village - Peringottukurussi-II . 

ഹാജരാകണ തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും 
Desom - Peringo tukurussi. 

12-10-1983 -ാം തീയതി കാലത്ത് 11 മണി 
Sl.No. Sy..No. 

ചിറൂർ സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ എൽ, എ . 
1 147c |1 

( സി . പി . പി .) മുമ്പാകെ, 
2 147 / C2 

PARTICULARS OF LANDS 
(Sd.) 

District - Palghat. 
Taluk Office, 

Tahsildar , Taluk - Chittur , 

Village - Tattamangalam 
Alathur. 

Sy . No. Description Extent 
NOTICES 

hectare 
937/2 

Paramba 0.1416 
UNDER SECTION 9 (5 ) OF THE KERALA LAND 

938/4 

0. 0640 
Acquisition Act, 1961 ( Act 21 or 1962 ) 

6 

0.0690 
Notice is hereby given that theGovernment intend 
to take possession of the land mentioned in the list 

Total 0.2746 
below which are required for a public purpose under 
the Kerala Land Acquisition Act, 1961 ( Act 21 of 

( 2 ) 
1952 ). All persons interested in the land is required 

No. A - 48383 . 
to appear in person or by authorised agent on the 

3rd August 1983. 
date, time and place noted below and to state /put in ഹാജരാാകണ്ട് തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും 
a statement in writing signed by themselves or their 

22-10-1983 -ാം 

തീയതി 

രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
agents showing the nature of their respective interests ചിററൂർ സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ എൽ, എ . 
in the land and the amount and particulars of their 

( സി . പി . പി .) മുമ്പാകെ. 
claim to compensation for such interests in the land 
and their objections, if any to the measurements made 

PARTICULARS OF LANDS 
under section 8 of the Act. 

District -- Palghat. 
Note: If the persons interested refuse to make a Taluk - Palghat. 

Village- Polpully . 
claim to compensation or omit without 

sy . No. 

Description Extent in 
sufficientreasons to make such claim , the 

Hectare 
amount to be awarded by the court, in 
the event of a reference being made to it 

99T( 9 

0. D , 
10 

Garden 
on applicati made by them shall in no 

0.0152 

11 
case exceed th : amount awarded by the 

| 0 , 08170 
Collector under section 

s. 2. W. 

12 
of the Act. 

0 ,0445 
99R | 6 

0. D. 

0.0140 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസററിൽ പറഞ്ഞിട്ട 

Garden 0.0020 
ളളതും, 1961 - ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ 

991/11 

0.0015 
(1962 - ലെ 21 -ാം ആക്റ ) പ്രകാരം ഒരു പൊതുകാര്യ 

12 

0 0090 
ത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശപ്പെട 

13 

0.0120 
ആവാൻ ഗവൺമെന്റ്ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനായ 

14t 

0.0055 
നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ 99J | 9 

1 ) 

0 01:38 
അവകാശബന്ധമുളള എല്ലാപേരും നേരിട്ടോ, അധിക 

10 

- 3 

0.0324 
ഏജൻറുമൂലമോ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും 

12 

0. D. 

0.0050 
സ്ഥലത്തും സമയത്തുംഹാജരാകുകയുംഭൂമിയിൽ അവ 99G |11 

Garden 

0.0130 
രോരോരുത്തർക്കുമുളള അവകാശബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാ 

13 

0 , D. 0.0105 
വവുംഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയുള അവകാശബന്ധം 

14 

Garden 0.0125 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ട്രപതിഫലത്തിന് അവർ 99F/13 

0.D. 0.0085 
ക്കുളള തേർച്ചയുടെതുകയും വിവരങ്ങളും ആക"റ " 8-9. 

14 

0.0012 
വകുപ്പു പ്രകാരം എടുത്തിട്ടുളള അളവ് സംബന്ധിച്ച് 
വല്ല - ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ 18 . ഏതാണെന്ന 

Total 

| 0 , 2419 
കാണിച്ചുകൊണ്ട" (പസ്താവന ചെയ്യുകയും അവനം, 
അവരുടെ ഏജൻറുമാരോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു സ ° റേറററ 
ചെമെൻറ് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അവരോട 

P. RAMAKRISHNAN EMBRANDIRI, 
ആവശ്യപ്പെടുന്നു . 

Chitturt . 

Special Tahsildar for L. A. CPP . 


0.0243 


താഴെ 


4th Oct. 1983) BOARD OF REVENUE 
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1961 - ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ് 

and that every person claiming to be interested in the 
1962- ലെ 21-ാം ആക്ററ് 9 (5) -ാം വകുപ്പു പ്രകാര registered land situated within or adjoining the under. 
മുളള നോട്ടീസ 

mentioned lands is hereby invited to attend immedia 
എ -508183 . 

1983 സെപ്ററംബർ 13. 

tely either in person or by agent on the surveysemploy. 

ed in the locality a.d also from timeto time when called 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടു upon for the purpose of pointing out the boundaries 
ളളതും, 1961 - ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ് and supplying information in connection therewith . 
(1962- ലെ 21 -ാം ആക്ററ്) (പകാരം ഒരു പൊതുകാര്യ Under subsection (2) of section 6 of the said Act, 
ത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശപ്പെടു 
ത്തുവാൻ ഗവൺമെൻറ് ഉ 3° ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനാൽ 

this notification shall be hold to be a valid notice to 
നോട്ടീസ് നല്കിയിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ 

every person having any interest in the said lands. 
അവകാശബന്ധമുളള എല്ലാപേരും നേരിട്ടോ, അധികത 

Under subsection (3) of section 6 of the above 
ഏജൻറുമൂലമാ 

പറയുന്ന തീയതിയിലും 

said Act allthe registered holders are hereby required : 
സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഹാജരാകുകയും, ഭൂമിയിൽ (a) to clear within 15 days by cutting down or 
അവരോരോരുത്തർക്കുമുള്ള അവകാശ ബന്ധങ്ങളുടെ 

removing any trees, jungle, fences, standing 
സ്വഭാവവും ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയുളള അവകാശ ബന്ധ 

crops or other material obstructions the 
ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ട പ്രതിഫലത്തിന 

boundaries or other lines, the clearance of 
അവർക്കുളള തേർച്ചയുടെതുകയും വിവരങ്ങളും ആക്റ് 

which may be necessary for the purposes of 
8-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം എടുത്തിട്ടുളള അളവ് സംബന് 

survey; and 
ധിച്ച് വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഏതാണെന്ന് 

( b) to 

to provide labour at such time and for such 
കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവന ചെയ്യുകയും അവർ രാ 
അവരുടെ എജൻറുമാരോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു സ്റേറാറു 
മെന്റ് സമർപ്പിക്കു കയും 

by furnishing flagholders and chainmen: and 
ചെയ്യണമെന്ന് അവരോട 
ആവശ്യപ്പെടുന്നു . 

( c) to providesuitable survey marks and other 
കുറിപ്പ്: -അവകാശ ബന്ധമുളളവർ നഷ S (പ്രതിഫല 

wise to give such assistance in the survey 
ത്തിന് തേർച്ച ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കു 

as may be demanded under the said Act or 

the rules made thereunder. 
കയോ, മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ അങ്ങനെ 
തേർച്ച് ചെയ്യാൻ വീ v ച 

ചെയ്യുകയോ 

If any person fails to comply with these 
ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവരുടെഅപേക്ഷയിൻമേൽ 

requisitions under clauses (a) to (c) mentioned above 
കോടതിക്ക് റഫറൻസ് അയയ്ക്കുന്ന സംഗ 

the work will be got done by employing hired labour 
തിയിൽ കോടതി വിധിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട തുക 

and the cost thereof will be recovered from the 
യാതൊരു citംഗതിയിലും ആക്ററ് 11 -ാം defaulters as provided in the Act and rules made 

thereunder. 
വകുപ്പു പ്രകാരം കളക്ടർ വിധിച്ചുകൊടു 
ക്കുന്ന്തുകയിൽ കവിയാൻ പാടില്ലാത്തതു 

DETAILS OF LANDS 
മാകുന്നു . 

District - Kozhikode. 

Taluk - Kozhikode, 
തീയതിയും സ്ഥലവും സമയവും- Village - Nellicode. 

Desom - Nellicode. 
24-10-1983-ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണ ക്ക 

| Re-Survey No. - 2, 10, 13, 11 , 16, 8 , 17, 9 , 19, 
അട്ടപ്പാടി ജലസേചന 

പദ്ധതി സ്ഥലമെടുപ്പ് 
സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ, അഗളി മുമ്പാകെ. 

20 , 77 , 78, 76, 75 , 74, 73, 71, 72, 69, 66, 67, 65 , 141 , 

142 , 143, 148, 146 , 149 , 147 , 161, 163, 162, 160, 159, 
സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ 

175, 174, 
ജില്ല പാലക്കാട്, 
താലൂക്ക്- മണ്ണാർക്കാട്. വില്ലേജ്- മണ്ണാർക്കാട്-II . 

(Ward No. 28 of Calicut Corporation ). 
Village - Chevayur. 

Desom - Chevayur . 
വിവരണം - പുരയിടം 

R. S. Nos. - 44, 43, 42 , 49, 50 , 71 , 70, 52, 53, 69 , 
സർവ്വ 

വിസ്തീർണ്ണം 

54, 55 , 275, 276, 278, 279 , 287, 277 . 
നമ്പർ 

ഹെക്ടർ 

(Ward No. 33 of Calicut Corporation ). 
11615 

0.0200 Village - Chevayur. 

Desom - Kottuly . 
16 

0 0040 

R. S. Nos. - 23, 24, 25, 29 , 28, 33, 32. 
( ഒപ്പ്) 

(Ward No. 29 of CalicutCorporation ). 
അഗളി, സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ 

(S.) 
( പൊന്നുംവില ) അട്ടപ്പാടി 
ജലസചന പദ്ധതി . 

Special Tahsildar 

" ( Land Acquisition ), 
Kozhikode. 

National Highway. 
KOZHIKODE DISTRICT 

NOTIFICATION 
NOTIFICATION 

UNDER SECTION 13 OF THE KERALA SUAVIY AND 
UNDER SECTION 6 OF THE KERALA SURVEY AND 

BOUNDARIES ACT, 1961 
BOUNDARIES Act, 1961 

17th August 1983 . 
Ref. B-263/83 . 

Ref, B3-4601172. 
24th September 1983 . 

1. It is hereby notified under section 13 of the 
Whereas the Government have directed the 

Kerala Survey and Boundaries Act, 1961 (Act 37 of 
survey of lands comprised in survey number noted 
below , it is hereby notified under subsection (1) of 

1961) taat the survey of the undercentioned areas of 
section 6 of the Kerala Survey and Boundaries Act, the following is wow complete. 
1961 that survey operation will be started in the 2 Unless the survey hereby notified is modified 
village soon and the survey number of the by a decree of a Civil Court under the provisions of 
village noted below will be demarcated and surveyed ; section 14 ofthe said Act, the records of the survey 


ഹാരാം). 
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NOTICE 


all be conclusive proof that the boundaries det er. 
Giped and recorded therein have been correctly deter 
Lined and recorded . 

PARTICULARS OF THE AREA 

Taluk - Badagara . 
Village – Badagara . 

Desom - Badagara . 
Field Nos, completed: 
R. S. Nos. - 246/1A , TB, 2, 3A, 4A and 5A , 

( Sd .), 
Badagara . 

Tahsildar. 


NOTIFICATION 
UNDER SECTION 6 OF THE KERALA SURVEY AND 

BoUNDARIES ACT , 1961 
Ref. A. 2442183. 

13th September 1983. 
Whereas the Government have directed the 
survey of land comprised in survey numbers noted 
below it is hereby notified under subsection (1 ) of 
section 6 of the Kerala Survey and Boundaries Act, 
1961 , that survey operations will be started in the 
village soon and the survey numbers of the village 
noted below will be demarcated and surveyed and 
that every person claiming to be interested in the 
registered lands situated within or adjoining the 
undermentioned lands are hereby invited to attend 
immcdiately either in person or by agent on the 
surveyor employed in the locality and also from time 
to time when called upon for the purpose of pointing 
out the boundaries and supplying information in 
connection therewith 

Under subsection 2 or section b of the said Act, this 
Rotification shall be held to be a valid notice to every 
person having any interest in the said land . 

Under subsection (3 ) of section 6 of the above said 
Act, all the registered holders are hereby required : 
(a ) to clear within 15 days by cutting down 

or reinoving any trees, jungle , fences; 
standing crops or other material 
obstructions, the boundaries or other lines 
the clearance of which may be necessary 

for the purposes of survey ; and 
(b) to provide labour at such time and for 

such periods asmay from time to time be 
required by furnishing flag holders and 

chaininen ; and 
(c) to provide suitable sutvey marks and 

otherwise to give such assistance in the 
survey as maybe demanded under the said 

Act or the rules inade thereunder : 
If any person fails to comply with these requisi 
tions uiller clauses (a) to (c ) mentioned above, the 
work will be g. done by employing hired labour and 
the cost thercof will be recovered from the defaulters 
as provided in the Act and rules made thereunder . 

DETAILS OP LANDS 
District - Kozhikode. 

Taluk - Kozhikode . 
Village_karuth . 
R. S. Nos,23 and 2115 , 

(Sd .) 
Kozhikode . 

Special Tahsildar, (LA) . 


UNDER SECTION 9 (5 ) OF THE KERALA LAND 

Acquisition Act, 1961 ( Act 21 of 1962) 
Ref, A - 4136/ 70. 

7th September 1983 . 
Notice is hereby given that the Government 
intend to take possession of the lands mentioned in the 
list below , which are required for public purpose 
under the Kerala Land Acquisition Act, 1961 (Act 21 
of 1962) . All persons interested in the lands are 
required to appear in person or by authorised agent on 
the date, time and place noted below and to state /put 
in a statement in writing signed by themselves or their 
azents showing the nature of their respective interests 
in the lands and the amount and particulars of their 
claim to compensation for such interests in the lands 
and their objections, if any to the measurements made 
under Section 8 of the Act. 
Note : If the persons interested refuse to make a claim 

to compensation or omit , without sufficient 
reasons, to make such claim, the amount to 
be awarded by the Court, in the event of a 
reference being made to it on application 
made by them shall in no case exceed the 
amount awarded by the Collector under 

section ll of the Act . 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലീസ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടു 
ളളതും, 1961- ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്റ് 
(1962 - ലെ 21 -ാം ആക്റ 9) പ്രകാരം ഒരു പൊതുകാര്യ 
ത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശപ്പെടു 
ആവാൻ ഗവൺമെൻറുദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനാൽ 

നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ 
അവകാശബന്ധമുളള എല്ലാപേരും നേരിട്ടോ, അധികുത 
ഏജൻറുമൂലമോ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും 
സമയത്തും സ്ഥലത്തും ഹാജരാകുകയും, 

ഭൂമിയിൽ 
അവരോരോരുത്തർക്കുമുളള അവകാശബന°ധങ്ങളുടെ 
സ്വഭാവവുംഭമിയിൽ അങ്ങനെയുളള അവകാശബന്ധ 
ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടപതിഫലത്തിന 
അവർക്കുളള തേർച്ചയുടെ തുകയും വിവരങ്ങളും 
ആക്ററ് 8 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരം എടുത്തിട്ടുള്ള അളവു 
സംബന്ധിച്ച് വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും 
എതാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട " പ്രസ്താവന ചെയ്യ 
കയും അവരോ അവരുടെ ഏജൻറുമാരോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് 
ഒരു സ്റോററുമെന്റ് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് 
അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു . 
കുറിപ്പ്: അവകാശബന്ധമുളളവർ നഷ്ടപതിഫല 

ിന് തേർച്ചചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതിക്കുകയോ 
മതിയായ കാരണമില്ലാതെഅങ്ങനെ 

തേർച്ച് 
ചെയ്യാൻ വീഴ്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന 
പക്ഷം അവരുടെ അപേക്ഷയിൻമേൽ കോട 
തിക്ക് റഫറൻസ് അയയ്ക്കുന്ന സംഗതി 
യിൽ കോടതി വിധിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട തുക 
യാതൊരു സംഗതിയിലും ആക്ററ് 11 . 
വകുപ്പു പ്രകാരം കളക്റർ വിധിച്ചുകൊടു 
ക്കുന്നതുകയിരം കവിയാൻ പാടില്ലാത്ത 

താകുന്നു . 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും - 
7-10-1983 രാവിലെ 

11 മണിക്ക് സ്പെഷ്യൽ 
താസീൽദാർ, ലാൻറ് അകീസിഷൻ, കോഴിക്കോട 
മുമ്പാകെ. 

PARTICULARSOF LANDS 

District - Kozhikode. 
Taluk - Kozhikode. 

Village - Chelavur . 


4th Oct. 1983) 


BOARD OF REVENUE 
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Sy. No. 


1 


് 


1 


- 99 


3 


143 /1A1 
146 /1ALA 

IB2A 
IB2c 
1B3B 

2B 
147 IB 
147/3B 
14717 B 
19214A2 
1914A2 
1943B 

4B 

5A2 
1955B 
201 /1A2 

IB2 
2A 
ЗА 
3C 

4A 
202]I B 

2A 
3A 

4B1 
20412 B 

"3B 
206/1A2 

, IB1 
2011B 
2151A 

2A 

4A 
207/2A 


Description 

Extent in 

Hectares 
Garden 

(0.0001 
0.0360 
0.010 
0.0445 

0 , 0460 
11 

0.0034 
0.0460 
0 , 0570 

0.0320 
Wet 

0 , 0100 

0.050 
Garden 

0 , 0081 
0.C237 
0.0596 
0.0620 
0.0520 

0470 
0.0320 
0.0034 
0.0048 
0.0176 
0.0440 
0.0750 
0 ,1000 
0.0100 
0,0415 

0.0100 
33 

0.0270 
0.0720 
0 , 0615 
0 , 0137 
0.0790 
0.0355 
0,0480 

(Sd .) 
Special Tahsildar (L.A.). 


13 


കോടതിക്കുമ് റഫറൻസ് അയയ്ക്കുന്ന സംഗ 
തിയിൽ കോടി വിധിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട 
തുകയാതൊരു സംഗതിയിലും ആക° ററ 
1 -ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കളക്റർ വധിച്ചു 

കൊടുക്കുന്ന തുകയിൽ കവിയാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതുമാകുന്നു . 

(1) 
No. A -692 /83, 

19th September 1983 . 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും, സ്ഥലവും 

7-10-1983 -ാം തീയതി രാവിലെ 11മണി കഴ രാമന്തളി 
നേവൽ അക്കാദമി 

എൻ. എ . I, സ്പെഷ്യൽ 
തഹശീൽദാർ മുമ്പാകെ. 
സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ 

ജില്ല --കണ്ണൂർ, 
താലൂക്ക്- തളിപ്പറമ്പ്. 

വില്ലേ - രാമന്തളി , 
വിവരണം- അസ്ഥിരം പുഞ്ച . 
സർവ്വേനമ്പർ 

വിസ്തീർണ്ണം 

ഹെക്ടര് 
260/1 

0.1472 
260/2 

0 , 0586 
2603 

1 , 5030 
26014 

) .1845 
2605 

0. 1625 
2606 

0.5450 
2607 

0 , 2000 
260/8 

0.4835 
2609 

0 ,1085 
260/10 

0. 1718 
260/11 

0 , 0295 
26012 

0 , 0585 
26013 

0.3640 
260/14 

0.1217 
260/15 

0.2.40 
260 16 

0.0273 
260/17 

0,0891 
260/18 

0,0430 
Total 

4.5417 


1 


1 


19 


| 23 


1 


1 


11 


1 


Kozllikode, 


CANNANORE DISTRICT 
1961- ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ്ആക°ററ് (1962 - ലെ 
21-ാം ആക്ററ്) 9 (5) വകുപ്പു പ്രകാരമുളള 

നോട്ടീസ 
താഴെ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും, 

1961 - ലെ 
കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ ആക്ററ് (1962 - ലെ 21 -ാം 
ആക്ററ്) പ്രകാരം ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന് ആവ 
ശ്യമായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശമാക്കുവാൻ സർക്കാ 
രുദ° ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നല്കി 

ക്കൊളളുന്നു . പ്രസ്തുത ഭൂമിയിൽ അവകാശബന്ധ 
മുളള എല്ലാപേരും നേരിട്ടോ അധികൃത ഏജൻറുമൂലമോ 
താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും സ്ഥലത്തും സമയത്തും 
ഹാജരാകുകയും ഭൂമിയിൽ അവരോരോരുത്തർക്കുമുളള 
അവകാശബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവവുംഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ 
യുളള അവകാശബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
നഷ്ടപതിഫലത്തിന 

അവർക്കുള തർച്ചയുടെ 
തുകയും വിവരങ്ങളും ആക്ററ് 8 -ാം വകുപ്പിപകാരം 
എടുത്തിട്ടുളള അളവം സംബന്ധിച്ച് വല്ല ആക്ഷേപവു 
മുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട 
(പസ്താവന ചെയ്യുകയും, അവരോഅവരുടെ ഏജൻറു 
മാരോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു സ്റേറററുമെൻറ് സമർപ്പി 
ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു . 
കുറിപ്പ് :-അവകാശബന്ധമുളളവർ നഷ്ടപരിഹാര 

ത്തിന് നേർച്ച ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കു 
കയോ, മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ ഇങ്ങനെ 
തേർച്ച ചെയ്യാൻ വീഴ്ച ചെയ്യുകയാചെയ്യു 
ന്നപക്ഷ a അവരുടെ 

അപേക്ഷയിൻമേൽ 


( 2 ) 
No. A -693/83 . 

19th September 1983 . 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും, സ്ഥലവും 

1-10-1983 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് രാമന്തളി 
നേവൽ അക്കാദമി എൽ, എ . I , സ്പെഷ്യൽ തഹ 
ശീൽദാർ മുമ്പാകെ. 

സ്ഥലത്തിൻറെ വിവരങ്ങൾ 
ജില്ല - കണ്ണൂർ 

താലൂക്ക്- തളിപ്പറമ്പ്. 
വില്ലേജ് അംശം ദേശം-രാമന്തളി, 

വിവരണം- അസ്ഥിരംപുഞ്ച, 
സർ 

വിസ്തീർണ്ണം 
| liv മ്പർ 

ഹക ടർ 
267/1 

0.5076 
267/2 

1.1558 
Total 1.6634 


(3 ) 
No. A -54483 . 

19th September 1983 . 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും, സമയവും, സ്ഥലവും 

7-10-1983 -ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് രാമന്തള 
നേവൽഅക്കാദമി എൽ, എ . I, സ്പെഷ്യൽതഹശീൽ 
ദാർ മുമ്പാകെ 
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സ ° ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ 

ില്ല- ആർ. 
താലൂക്ക്--- തളിപ്പറമ്പ്, 

വീ Ja_10ാമത്തെ വി . 
വിവരണം - സ്ഥിരം പും , 
സർവ്വ 

വിസർജം 
ന വർ 

ാകടർ 
268/1 

1.3315 
268/2 

0 , 5317 
26813 

0.640 
2684 

1.1140 


3.61 78 


കയിൻമേൽ കോടതിക്ക റഫറൻസ് ആയ 
യ്ക്കുന്ന സംഗതിയിൽ കോടതി വിധിച്ചു 
കൊടുക്കേണ്ട തുക യാതൊരു സംഗതിയിലും 

ം ” 11 -ാം വകുപ്പു പ്രകാരം കളകറൻ 
വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകയിൽ കവിയാൻ 
പാടില്ലാത്തതാണ്. 

(1 ) 
Ref. A -749/83 . 

24th September 1983 . 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും, സ്ഥലവും 

24-10-1983 -ാം തീയതി ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് രാമന്തളി 
സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ എൽ. എ . നമ്പർ-II 
മുമ്പാകെ 

PARTICULARS OF LAND 

District - Cannanore. 
Taluk --Taliparamba . Village - Ramanthali . 

Sy, No. - 395 
Description - U.D . 
Extent - 2.3840 hectares, 

(2) 
Ref. A- 752/ 83 . 

22nd September 1983 . 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും, സമയവും, സ്ഥലവും 

13-12-1983 -ാം തീയതി ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് രാമന്തളി 
സ്പെഷ്യൽ " തഹശീൽദാർ 

എൽ. എ . നമ്പർ-II 
മുമ്പാകെ 

PARTICULARS OF LANDS 

District - Cannanore . 
Taluk - Taliparamba . Village - Ramanthali. 

Description - U.D . 
Sy . .No. 

Lxtent in 

hectaras 
397/1 

1.0080 
0 , 5600 
0. 4600 


3 


Total 


2.03 + 0 


(Sd.) 

Special Talisildar ( L. A ).No. 1, 
Ramanthali. 

Naval Acadenty. 

NOTICES 
UNDER SECTION 9 (5 ) OF THE KERALA LAND 

ACQUISITION Acr , 1961 (Act 21 OF 1962) 
Notice is hereby given that the Government intend 
to take possession of the lands mentioned in the list 
below , which are required for a public purpose under 
the Kerala Lalid Acquisition Act, 1961 (Act 21 of 1962 ) . 
All persons interested in the lands are required to 
appear in person or by authorised agent on thedate, 
time and place noted below and to state /put in a state 
ment in writing signed by themselves cr their agents 
showing the nature oftheir respective interests in the 
lands and the amountand particulars of thcir claim to 
compensation for such interests in the lands and their 
objections, if any to the measurements made under 
section 8 of the Act . 
Note: If the persons intereste i refuse to make a claim 

to compensation or omit without sufficient 
reasons, to make such claim , the amount to 
be awarded by the Court, in the event of a 
reference being made to it on application 
made by them shall in no case exceed the 
annount award-: d by the Collector under 
section 11 of the Act. 

കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്ററിൽ പാഞ്ഞിട്ടു 

1961 - ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് 
(1962- ലെ 21 -ാം അകററ്) ( പകാരം ഒരു പൊതു 
ക്കാര്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശ 
പ്പെടുത്തുവാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് 
ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു . പ്രസ്തുത 
ഭൂമിയിൽ അവകാശബന്ധമുള്ളഎല്ലാപേരും നേരിടും, 
അധിക്യത ഏജൻറുമൂലമോ താഴെ പറയുന്ന തീയതി 
യിലും സമയത്തും സ്ഥലത്തും, ഹാജരാകുകയും,ഭൂമി 
യിൽ 

അവരോരോരുത്തർക്കുമുള അവകാശബന്ധ 
ങ്ങളുടെ സ്വഭാവവുംതമിഴിൽ അങ്ങനെയുളള അവകാശ 
ബന്ധ eta സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടപതിഫല 
രത്തിന് അവർക്കു തേർച്ചയുടെതുകയും വിവരങ്ങളും 
. ആക്ററ് 8 -ാം വകുപ്പിപകാരം എടുത്തിട്ടുളള അളവ് 

സംബന്ധിച്ച് വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും 
ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട ( പസ്താവന ചെയ്യു 
കയും, മരവരോ അവരുടെഏജൻ മാരോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് 
ഒരു സ് റേററു . ” സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് 
അപരർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു . 
കുറിപ്പ്:-അവകാശബന്ധമുളളവർ നഷ്ടപതിഫല 
നതിന് തർച്ച 

- ചെയ്യാൻ കുട്ടാക്കാതിരി 
ന്നീ നാലു 

കാരണമില്ലാതെ 
അങ്ങനെ തർച്ച ചെയ്യാൻ വീഴ്ച ചെയ്യു 
കയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവരുടെ അരപ് 


ത 


കന 


(3) 
Ref . A -759/83 . 

22nd September 1983 . 
. ഹാജരാംകണ്ട തീയതിയും, സമാവും, സ്ഥലവും 

12-10-1983 -ാം തീയതി കാലത്ത്11 മണിക്ക് രാമന്തളി 
സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ എൽ. എ . നമ്പർ-II 
മുമ്പാകെ. 

PARTICULARS OF LANDS 

District - Cannanore . 
Taluk -Taliparamba . esVillage_Ramanthali. 

Description - U.D . 
Sy . No. 

Extent in 

hectares 
396/1 

. 0.6400 

0,4140 
3 

0.5140 
0,2360 
0 , 5640 
0.2700 
0.2780 
0 , 90ാ 


2.7200 


കം കാർനി 


Total 


6,5420 


4th Ocer. 1:13] 


BOARD OF REVENUE 


22 l 


( 1) 
Ref. A -74583. 

24th September 1933 . 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതി , സമയവും, 19 ഥലവി - 

24-10-1983-0 തീയതി കാലത്ത്11 മണിക്ക്(മാമന്നമി 
സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ , എൽ, എ . നമ്പർ-II 
മുമ്പാകെ 

PARTICULARS OF LAND 

District -- Cannanore . 
Taluk - Taliparamba . Village - Ramanthali. 

Sy. 10. --388 
Description - U.D . 
Extent - 8.5000 hectares. 

( 5 ) 
Ref. A -74383 . 

24th September 1983. 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും 

24-10-1983-ാംതീയതി കാലത്ത്11 മണിക്ക് രാമന്തളി 
സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ, എൽ. എ . നമ്പർ II 
മുമ്പാകെ 

PARTICULARS OF LANDS 

District - Cannanore. 
Taluk -- Taliparamba. 

| Villag : -- Ramanthali . 
Description - U . D. 
Sy . No. 

Exterit in 

Hectares 
385/1 

0.0530 
2 

4.2620 


നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു . (പസ" - r! 11. 
അവകാശ വന്ധ:4 153 പാപംan 31 , 1 , ത 

11 മല മാ താഴ പായന 21 an 1 . 
സ 5, രാം (1 Lola : nt P. , 1s 
അവരോരുത്തർക്കു 4 40 41. Ti ( 114 1 , 101ാ 
വവും കൂടിയിരുന്ന 17292 29 72: 1 and 13 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടപതിഫലമീന അവർ 
ക്കുളള തർച്ചയുടെതുകയും വിവാളും കുന 
8 -ാം വകുപ്പു പാകാം എടുതിട്ട : H3 (10 വ് സംവ 
ന്ധിച്ച് വല്ല 9 കാപവും കീൽ 13 നും താ 

ണെന്ന് കാണിച്ചുകൊ " പ സ തവണ ചെയ്യുകയും, 
അവരോ അവരുടെ ഏജൻറുമാരാ എഴുതി ഒപ്പിട്ട 
സ്ററററ " നം സമർപ്പിക്കുകയും ചെ ചെന്ന് 
അവരോട ആവശ്യപ്പെടുന്നു . 
കുറിപ്പ്:-അവകാശബന്ധവൻ നഷ്ടപരി 

ഫലത്തിന് തേച്ചചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതി 
രികുകായാ, മതിയായ കാരണമില്ലാതെ 
അ അച്ചാച്ചാൻ പീ y "ച ച 
കയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവടെ 3 പി 
ക്ഷയിൻമേൽ കോടതിക്ക റഫറൻസ് 
അ യ യ കുന്ന സംഗതിയിൽ കാടതി 
വിധിച്ചു . കൊടും ത ക യാതൊരു 
സംഗതിയിലും ആ കറ * 11 -ാം വകുപ്പ് 
പകാരം 

കളകറർ വിധിച്ചുകൊടു 
ക്കുന്ന തുകയിൽ കവിയാൻ പാടില്ലാത് 
താകുന്നു . 

(1 ) 
Ref. A. 423,83 . 

16th Septeinber 1933. 
Date, time and place of appearance.- On 21-10-1983 

at 11 a.m.before the Special Tahsildar, L. A. 
No. III, N. A. Ramanthali . 

PARTICULAKS OY LANDS 

District - Cannanore. 
Taluk -Taliparamba . 

Village-Rumanthali . 
Description 

Extent in 

hectare 
217/1 Garden 

0 , 1659 
217/2 

0.8013 
2173 

o , D , 

- (0.6313 
2174 Garden 

* 0 , 2501 
217 ( 5 

0.136 
217,6 

| 0.1376 
21717 

0.2003 
217/8 U.D. 

0.2752 
21719 Garden 

0.0566 


Total 


4.3150 


( Sd . ) 
Special Tahsildar (L.A.) No. II, 

Naval Academy. 


Ramanthali. 


Sy. No. 


S.C.Wet 


Total 


2.6709 


NOTICES 
UNDER SECTION 9 (5 ) OF THE KERALA LAND 

Acquisition Act, 1961 ( Act 21 of 1962) 
Notice is hereby given that the Government intend 
to take possession of the lands mentioned in the list 
below ,which are required for a public purpose under 
the Kerala Land Acquisition Act, 1961 ( Act 21 of1962). 
All persons interested in the lands are required to 
appear in person or by authorised agent on the date, 
timeand place noted below and to state /put in a 
statament in writing signed by themselves or 
their agents showing the nature of their respectiv 
interests in the landsand the amount and particulars 
of their claim compensation for such interests in 
the lands and their objections, if any to the mesure 
ments made under section 8 of the Act. 
Note :-If the persons interested refuse to make a 

claim to compensation or omit without 
sufficient reasons, to make such claim , the 
amount to be awarded by the Court in the 
event of a reference being made to it on 
application made by them shall in no case 
exceed the amount awarded by the 

Collector under section 11 of the Act. 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടു 
ളളതും, 1961- ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് 

ആ കറാ 
(1961 - ലെ 21 -ാം ആക്ററ്) പ്രകാരം ഒരു പൊതുകാര്യ 

ത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശപ്പെടു 
ആവാൻ ഗവൺമെൻറ് ഉദ° ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനാൽ 


(2 ) 
Ref. A. 700/83 . 

17th September 1983 . 
Date, time and place of appearance - On 7-10-1933 

at 11 a.m. before the Special Tahsildar, 
L. A. No. III, Ramanthai. 

PARTICULARS OP LANDS 

District - Cannanore. 
Taluk - Taliparamba . Village - Ramanthali . 

Description - U.D . 
Sy No. 

Extent in 

hectare 
400 1 

1.040 
4082 

0,5790 
408/3 

1.21 + 0 
408/4 

0.61 20 


2242 


KIRALA GAZETTE 


[PART III 


Sy. Nos. 


Extent in 


Hectare 


408/5 
408/6 
408/7 


0.5400 
0.6000 
0.6380 


Total 


5.2280 


(6 ) 
Ref. A -692 /83. 

19th September 1983. 
ഹാജരാകേണ്ട m16001003 , nomoj. MºdeJOJ . 

12-10-1983-0 . mcmi 11amas omg? eodoº 
അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ, നമ്പർ III 
A munca . 

PARTICULARS OF LANDS 

District - Cannanore . 
Taluk - Taliparamba . Village - Ramanthali . 
Sy. No. Description 

Extent in 

hectares 
400/1 U.D. 

0.5420 
400/2 

» 

0.4480 
400/3 

0.6080 
400,4 

0.5000 


22 


(3 ) 
Ref . A. 424/83. 

17th September 1983. 
Date , time and place of appearance - On 20-10-1983 

at 11 a.m. before the Special Tahsildar , 
(L. A.) No. III , Ramanthali . 

PARTICULARS OP LANDS 

District - Cannanore. 
Taluk - Taliparanba. Village -- Ramanthali. 
Sy. No. Descriptin 

Extent in 

Hectare 
229/1 S.C.Wet 

0.5086 
229/2 Garden 

0.5552 
229/3 S.C.Wet 

0.0334 
229/4 

0.0084 
22975 Garden 

0.0032 


Total 


2.1060 


(7) 
Ref. A -693 /83. 

19th September 1983 . 
ഹാജരാകുന്നു തീയതിയും mamo . muºneo 

12-10-1983-3 .Moxie11amleanoong ? 
ലാൻറ് അക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ, 
mmo III JMJ . 

PARTICULARS OF LANDS 

District--- Cannanore. 
Taluk - Taliparamba , Village -Ramanthali . 
Sy.No. Description Extent in 

hectares 
401/1 

U.D. 

1.0980 
40172 

1.7600 


Total 


1.1088 


Total 


2.8580 


( 4 ) 
Ref. A. 699/83. 

17th September 1983 . 
Date, tune and place of appearance - On 6-10-1983 

at 11 a. m before the Special Tahsildar, 
(L. A.) No. III, Ramanthali 

PARTICULARS OF LANDS 

District--- Cannanore . 
Taluk - Taliparamba . Village - Ramanthali. 

Description - U . D. 
Sy. No. 

Extent in 
Hectare 

0.8040 
40712 

0.5000 
407/3 

0.3340 
407/4 

1.3020 
407/5 

0.2940 
407/6 

1.5360 


407/1 


Total 


4.8200 


(Sd .) 
Land Acquisition Officer & 

Special Tahsildar (L.A.), No. III , 
Ramanthali 

Naval Academy 

NOTICES 
UNDER SECTION 9 (5 ) OF THE KERALA LAND 

ACQUISITION Act, 1961 (Act 21 OF 1962) 

Notice is hereby given that the Government intend 
to take possession of the landsmentioned in the list 
below which are required for a public purpose under the 
Kerala Land Acquisition Act, 1961 (Act 21 of 1962 ). 
All persons interested 

are required to 
appear in person or by authorised agent on the date, 
time and place noted below and to state/put in a state 
ment in writing signed by themselves or their agents . 
showing the nature of their respective interests in the 
lands and the amountand particulars of their claim to 
compensation for such interests in the lan s and their 
objections, if any to the measurements made under 
section 8 of the Act. 
Nole. If the persons interested refuse to make a 

claim to compensation or omit without 
sufficient reasons to make such claim , the 
amount to be awarded by the Court, in the 
event of a reference being made to it on 
application made by them shall in no case 
exceed the amount awarded by the 
Collector under section 11 of the Act . 


(5 ) 
Ref. A -698 /83 . 

17th September 1983. 
ഹാജരാകണ്ട തീയതിയും MUWOJ. men. 

6-10-1983-5 . 07000 11 മ ണിക്കര രാമന്തളി 
ലാൻ വരക്വിസിഷൻ സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ 
MMD 3 mooth . 

PARTICULARSOP LAND 

District - Cannanore . 
Taluk - Taliparamba. Village - Ramanthali . 

Description - U . D. 
Sy. No. - 406. 
Extent - 2.5380 Hectares. 


1 2584 


Navalcademy. 


the village 


Su vcy 


4th Oct, 1983 BOARD OF REVENUE 

2243 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുളള 

Sy No. Description 
തും,1961 - ലെ കേരള സ്ഥലമെടുപ്പ് ആക്ററ് (1962- ലെ 

Extent in 
21 -ാംആക ) പ്രകാരം ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന്ആവശ്യ 

Hectares 
മായിട്ടുളളതുമായ ഭൂമി കൈവശമാക്കുവാൻ ഗവൺ.മൻറ് 

U. D , 
2585 

0.6467 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നല്കി 

0 5450 

2586 
യിരിക്കുന്നു . (പസ്തുത ഭൂമിയിൽ അവകാശബന്ധ 

0.5312 
മുളള എല്ലാപേരും നേരിട്ടോ അധികുർ, ഏജൻറു 
മൂലമോ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലും സ്ഥലത്തും 

Total 

3 2171) 
സമയത്തും ഹാജരാകുകയും ഭൂമിയിൽ അവരോരോരു 
റ ർക്കുമുള്ള അവകാശബന്ധങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും മുമ് 
യിൽ അങ്ങനെയുളള അ വ ക ര ശ ബ ന + ധ മ യ 

(5d ) 

Land Acquisition 0 ficer & 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ 9 പ്രതിഫലത്തിന് അവർ 

Special Tahsildar ( L. A. ) IV , 
മുളള തേർച്ചയുടെ തുകയും വിവരങ്ങളും ആക g Ramanthali , 
8 -ാം വകുപ്പു ( പ കാ രം 

എ ടു ത്തി ട്ടുളള അളവു 
:സംബന്ധിച്ച് വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും 

NOTIFICATION 
ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടു 

(പസൗരവ ചയ്യു UNDER SECTION 6 OF THE KERALA SURVEY AND 
കയും, അവരുംഅവരുടെ ഏജൻറുമാരോ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് 
ഒരു സ്റേറററുമെൻ സമർപ്പിക്കുക യും ചയ്യ.നംരണ് 

Boundaries Act 196 
അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു . 

Ref. B. 1899/83 . 

6th September 1983, 
കുറിപ്പ്: - അവകാശ ബന്ധമുളളവർ നഷ്ട്രപതിഫല 

Whereas the Government have directed the survey 
ത്തിന് തേർച്ച ചെയ്യാൻ കുക്കാതിരിക്കു 

of lands comprised in survey numbers nited b - low . 
ക്യാ , മതിയായി കാരാങ്ങളില്ലാതെ 

it is hereby notified under subsection (1) of ction 6 
അങ്ങനെ തേർച്ച് ചെയ്യാൻ വീ ച ചെയ്യു 

of the Kerala Survey and Boundaries Act 1961 that 
കായാ ചെയ്യുന്നപക ഷ ര ടെ അപ് survey operation will be started in 
്ഷയിൻമൽ കോടതിക്ക് റ എൻസ് അയ soon and the 

iunai rs of the village 
യ്ക്കുന്ന സംഗതിയിൽ കോഴി വിധിച്ചു 

noted below will be demarcated and surveyed , and 
കൊടുക്കേണ്ടതുക യാതൊരു ഗതിയിലും that every person claiming to be interested in the 
ആക്റ° 11 -ാം വകുപ്പുപകം കളക്റർ registered lands situated within or adjoining the under . 
വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തുകയി കവിയാൻ 

mentioned lands is hereby invited to attend immediately 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

cither in person or by agent on the surveyor employed 
(1 ) 

in the locality and also from time to time when called! 
19th Sember 1985 . 

upon for the purpose of pointing 
Ref. A.318183 . 

out the 

boundaries and supplying information in connection: 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും ഥലവും therewith. 
12-10-1983-9 . തീയതി രാവ ലെ മണിക്ക 

Under subsection (2 ) of section 6 of the said Aci, 
രാമന്തളി - നവൽ 

അക്കാഡമി ( . എ .) IV this notification shall be held to be a valid notice to 
സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർ മുമ്പാകെ. 

every person having any interest in the said land . 
PARTICULARS OF LANDS 

Under subsection (3) of section 6 of the above said 
District - Cannanore . 

Taluk - iparamba. Act, all the registered holder. are hereby required : 
Village - Ramanthali. 

Desoin - manthali , 

( a) to clear within 15 days by cutting down or 
Sy. No. Description El in 

removuig any trees, jungle, fences, stand 
hres 

ing crops or other material obstructions, 
25211 U. D. 93 

the boundaries or other lines the clearance 
252/2 

(92 
33 

of which may be necessary for the purpose 
25213 

( 49 

of survey ; and 
25214 

23 

( b ) 
25215 

( 92 

to provide labour atsuch timeand for such 
252| 6 * 

97 

periods as may from time to time be 
required by furnishing flag holders and 

chainmen ; and 
Total 46 

to provide suitable survey marks and other 
(2 ) 

wise to give such assistance in the survey as 

may be demanded under the said Act or 
Ref. A -739,83 . 

19th Ster 1983 

the rules made thereunder. 
ഹാജരാകേണ്ട തീയതിയും സമയവും ചവും. 

If any person fails to comply with these requisitions 
12-10-1983 -ാം തീയതി രാവിലെ മണിക്ക 
രാമന്തളി നേവൽ അക്കാഡമി ( എ .) Iv 

under clauses (a ) to (c) mentioned above, the work 

will be got done by employing hired labour and the 
സ്പെഷ്യൽ തഹശീൽദാർമുമ്പാകെ 

cost thereof will be recovered from the defaulters as 
PARTICULARS OP LANDS 

provided in the Act and rules made thereunder. 
District - Cannanore. r"ntuk - Iramba . 

DETAILS OP LAND 
Deson - unthali , 
Village -- Ramanthali . 

District- Cannanore . 

Taluk - Taliparamba . 
Descriptiot 

lent Village - Andur . 

Desom - Kodallur. 
clares 

Sy No. - 59/ 2 . 
2581 U. D. 

16 
2582 06 

K. VALSALAN, 
2583 

19 Cannanore . 

Special Tahsildar L.A. (P.P. 
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PART II 


Dairy Development Department 


അവയുടെപൂർണ്ണവിവരം ഈ ആഫീസിൽ അറിയി 
ക്കേണ്ടതും അപ്പീൽ കാലാവധി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് മേൽ 
നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഡയറി (ഒപ്പ്) 

ഡെവലപ്പ്മെൻറ്, ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാർ 
തിരുവനന്തപുരം. 

( ഡയറി). 


ഡയറി സഹകരണസംഘം ജോയിൻ 

രജിസറററുടെ ഉത്തരവ് 
നമ്പർ എച്ച്1-2007682. 

1983 ജൂലൈ19 . 
പരാമർശം - (1 ) ഈ ആഫീസിലെ 5-2-1983- ലെ 

മേൽ നമ്പർ നോട്ടീസ്, 
(2) കണ്ണൂർ അസിസ്റ്ററൻറ ഡയറക്ടറും ട 

3-11-1982 - ലെ എ4-2252/82 നമ്പർ കത്ത്, 
പരപ്പിച്ചാൽ 

ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണസംഘം 
ക്ലിപ്തംനമ്പർ സി . 64. ഡി .യുടെ പ്രഥമ പൊതുയോഗം 
18-11-1980- ൽ നടത്തുകയുണ്ടായെന്നും അതിനുശേഷം 
സംഘത്തിൽ പാൽ ഉൽപ്പാദനമോ വിപണനമോ 
ക്കാതെ 

- സംഘം പ്രവർത്തന രഹിതമായിരിക്കുന്നു 
വെന്നും സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടർ പലതവണ് 
( ശമിച്ചിട്ടും സം ഘാ 4 ഗ ഞങ്ങൾക്കാ മററാർക്കുമോ 
യാതൊരു താൽപ്പര്യവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ആയതിനാൽ 
സംഘം പ്രവർത്തനം കേരള സഹകരണ നിയമത്തിലെ 
11 ( 2) ബി വകുപ്പു പ്രകാരം പരിസമാപിപ്പിക്കുവാൻ 

അസിസ്ററൻറ് ഡയറക്ടർ ശുപാർശ ചെയ്തി 


- രിക്കുന്നു. 


REGISTRATION CERTIFICATES 
I do hereby certify in exercise of the powers 
conferred on me under section 7 of the Kerala Co 
ope ative Societies Act, 1969 (Act 21 of 1969) that the 
following societies the particulars of which are furni 
shed in the categorical statements are registered by me 
as Co -operative Societies under the said Act, on 
the basis of limited liability and that the byelaws of 
the aforesaid societies are also hereby registered under 
the said section . 

തരം തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക 

( 1 ) 
നമ്പർ സി3-10344/83/R.Dis. 1983ജൂലൈ18 . 
സംഘത്തിന്റെ പേര് - മലമുക്ക് ക്ഷീരോൽപാദക 

സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ. 

143 ( ഡി ) ( അപ്കോസ്) 
രജിസ്റർ ചെയ്ത തീയതി - 18-7-1983 
മേൽവിലാസം - മലമുക്ക് ക്ഷീരോൽപ്പാദക 

സഹ 
കരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ആർ, 143 

( ഡി ) ( അപ്കോസ്) 
പോസ്ററാഫീസ് - കണ്ണാറ 
, താലൂക്ക് തുശ്ശൂർ 

ജില്ല -തൃശ്ശൂർ 
( പവർത്തന പരിധി -പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 

ഒൻപതാം വാർഡിൽപ്പെട്ട വടക്ക് വാരിയംചിം 
റോഡ്, മണലിപ്പുഴ, കിഴക്കു ചോരക്കുന്ന്, 
പയ്യന്.കുന്നിനു 

പടി ഞാറുളള 
വെളളച്ചാൽ, പടിഞ്ഞാറാ ” പെട്ടതോടുപാടം 
മാരായാൽ 

റോഡ 

- എന്നി 
അതിർത്തിക്കുളളിൽ വരുന്ന 


ഒന്നാം പരാമർശ പ്രകാരം സംഘം പ്രവർത്തനം പരി 
സമാപ പ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ട 
ങ്കിൽ അത് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുളള 
നോട്ടീസ് സംഘം സകട്ടറി, പ്രസിഡൻറ് ഡയറക്ട 
റൻമാർ മുതലായവർക്ക് അയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നാളിതു 
വരെ യാതൊരു മറുപടിയും ആരിൽനിന്നും കിട്ടാത്ത് 
തിനാൽ സംഘം പവർത്തനം പുനരുദ്ധരിക്കുവാൻ 
സാദ്ധ്യതയില്ലെന്നുളള നിഗമനത്തിൽ എത്തി 
ന്നിരിക്കുന്നു . 
മുകളി ൽ പറഞ്ഞവസ്തുതകളുടെ 

വെളിച്ചത്തിൽ 
പരപ്പിച്ചാൽ ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹകരണസംഘം സി . 
64. ഡി . യുടെ പ്രവർത്തനം കേരളാ സഹകരണസംഘം 
. നിയമത്തിലെ 11 ( 2) 

ബി , 

വകുപ്പു പ്രകാരം പരി 
സമാപിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു . ലിക്വിഡേറററായി 
കണ്ണൂർ സഹകരണസംഘം ഡയറി സി യുണിററിനെ 
നിയ മിച്ചിരിക്കുന്നു . 

ലിക്വിഡേറാർ സംഘത്തിന്റെ റെക്കാർഡുകളും 
മററ് ആസ്തികളും നിയമ പ്രകാരം ഏറെറടുക്കേണ്ടതും 


ചേർ 


തകം 


അമ്പലാ 


2 ല ലു ക്ക് , 
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(PART III 


എന്നി 


കരടിഅള, ചോ ര ക്കു ന്ന 

പാർക്കാം 
അമ്പലക്കുന്ന്, പീ ചി ലെഫ 

ബാങ്ക് 
കനാലിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തുളള - ആനപ്പാറ 

പദേശങ്ങൾ 
ബാദ്ധ്യത ക്ലിപ്തം 
( പധാന ഉദ ° ദേശങ്ങൾ പാൽ സംഭരണവും വിതര 

ണവും 
അംഗീകൃത ഓഹരിമൂലധനം-10,000 രൂപ 
സംഘത്തിന് ആകെ വാങ്ങാവുന്ന കടം വായ്പ 

കളുടേയും നിക്ഷേപങ്ങളുടേയും ആകെതുക, 
ഒാഹരിമൂലനം, സഞ്ചിതമായ കരുതൽ ധനം, 
കട്ടിട നിധി എന്നിവയുടെ തുകയിൽ നിന്നും 

ശ്ചിതമായ നഷ്ടങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുളള തുക 
യുടെ പത്തിരട്ടിയിൽ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

( 2 ) 
നമ്പർ സി3-8159/83/ R. Dis. 1983ജൂലൈ18 
സംഘത്തിന്റെ പേര്-അവർമ്മ ക്ഷീരോൽപ്പാദക 

സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ കെ , 
72 ( ഡി ) . (അപ്കോസ്) 
രജിസ *റർ ചെയ്ത തീയതി - 18-7-1983 
മേൽവിലാസം - അവർമ്മ ക്ഷീരോൽപാദക സഹ 

ണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ കെ . 72 ( ഡി ) 
(അപ്കോസ്) 
പോസ്ററാഫീസ്- പെരുമ്പടവം 
താലൂക്ക്_വെയ്ക്കം 
ജില്ല- കോട്ടയം 
പ്രവർത്തന പരിധി -മുളംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ 
മൂന്നാം വാർഡ്, ഞീഴൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
രണ്ടാം വാർഡിൽ നെല്ലിക്കുന്നു . തോടിന്റെ 
വടക്കു ഭാഗവും ഉൾപ്പെട്ട അവർമ്മകാത്തിര 

മാറ , പശം 
ബാധ്യത ക്ലിപ്തം 
പ്രധാന ഉദ ° ദേശങ്ങൾ പാൽ സംഭര ണവും വിതര 

ണവും 
അംഗീകൃത ഓഹരി മൂലധനം -10,000 രൂപ 
സംഘത്തിന് ആകെ വാങ്ങാവുന്ന കടം - വായ പ 

കളുടേയും നിക്ഷേപങ്ങളുടേയുംആകെ തുക 
മാഹരിമൂലധനം, സഞ്ചിതമായ കരുതൽ ധനം, 
കെട്ടിടനിധി എന്നിവയുടെ തുകയിൽ നിന്ന 
സഞ്ചിതമായ നയടങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുളള തുക 
യുടെപത്തിരട്ടിയിൽ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

(9) 
നമ്പർ സി3-8160/83/ R. Dis , 

1983ജൂലൈ18 . 
സംഘത്തിൻറ് പോ ° - കുന്നപ്പിളളി ബീരോൽ 
പ്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ 

കെ . 73 ( ഡി ) , ( അപ്കോസ്) 
ജിസ്റർ ചെയ്ത തീയതി - 18-7-1983 
d വിലാസം- കുന്നപ്പിളള ക്ഷീ 20 ൽ പ്പാ 8 ക 

സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ കെ . 73 
( ഡി ) ( അപ്കോസ്) 
പോസ്ററാഫിസ്_പെരുവ 
താലൂക്ക പ്പനയ്ക്കും 
ജില്ല -- കോട്ടയം 
പ്രവർത്തന പരിധി- മുളക്കുളം പഞ്ചായ ത്തിലെ 
അഞ്ചാം വാർഡിൽ കുന്നപ്പിളളി അമ്പലത്തിനു 
നുമപളള നാട്ടുതോടിന്റെ തെക്കു വശവും 
6 -ാം വാർഡിൽ ആയഴകമാലി-പുളിക്കത്താഴം 
രോഡിന്റെ കിഴക്കു വശത്തുള പാറശ്ശരി 
കവല വരെയും ഞീഴൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
2 -ാം വാർഡിൽ നെല്ലിക്കുന്ന തോടിന്റെ 
ഞ ആ വ ശ വ • ഉൾപ്പെട് കുന്നപ്പിളളി, 

അറുന്നറിമംഗലം, ഞീഴൂർ( പദേശങ്ങൾ 
ബാധ്യത കീപ്തം 
( പ്രധാന ഇരദേശങ്ങൾ പാൽ സംഭരണവും വിതര 
അംഗീകത ഒാഹരി മൂലധനം -10,000 രൂപ 


സംഘത്തീന ആകെ വാങ്ങാവുന്ന കടം - വായ പ 
കളുടേയും നിക്ഷേപങ്ങളുടേയും 

ആകെതുക, 
ഒാഹരിമൂലധനം, സഞ്ചിതമായ കരുതൽ ധനം, 
കെട്ടിടനിധി എന്നിവയുടെ തുകയിൽ നിന്ന് 
സഞ്ചിതമായ നഷ്ടങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുളള തുക 
യുടെപത്തിരട്ടിയിൽ കവിയാൻ പാടുളളതല്ല്. 

(4) 
നമ്പർ സി 3-562333/ R . Dis. 1983ജൂലൈ18 . 
സംഘത്തിൻറ പര - കരവാരം ക്ഷീരോൽ 

പ്പാദക * സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ 

തി . 137 ( ഡി ) (അപ്കോസ്) 
രജിസ്ററർ ചെയ്ത തീയതി 18-7-1983 
ചേൽപിലാസം - കരവാരം ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹ 

കരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ററി. 137 ( ഡി ) 

( പ് കോസ 
പോസ * ററാഫീസ് = കരവാരം പി . ഒ , 
താലുക്ക - ചിറയിൻകീഴ 
ജില്ല തിരുവനന്തപുരം 
പ്രവർത്തനപരിധി - ചിറയിൻകീഴ 

താലൂക്കിൽ 
കരവാരം പഞ്ചായത്തിലെ പിണക്കോട്ടുകോണം, 
തോ ട യ് ക്കാ ട്ടം , വടകോട്ടുകാവ് 
വാർഡുകളും, എളക്കാടു വാ ർ ഡി എൻ 
ഈരാണ കോണം വ ട്ട ക്കെ ത , 1 ചെമ്പാം 

കോണംഎന്നീഭാഗങ്ങൾ 
ബാധ്യത - ക്ലിപ്തം 
പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങൾ - പാൽ സംഭരണവും വിത 

രണവും 
അംഗീകൃത ഒാഹരിമൂലധനം-10,000 രൂപ 
സംഘരത്തിന്ആകെ വാങ്ങാവുന്ന കടം - വായ പക 
ളുടേയും 

നിക്ഷേപങ്ങളുടേയും ആകെ തുക, 
ഓഹരി മൂലധനം സഞ്ചിതമായ കരുതൽ ധനം, 

കെട്ടിടനിധി എന്നിവയുടെതുകയിൽ നിന്നും 
സഞ്ചിതമായ നഷ്ടങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുളളതുക 

യുടെപത്തിരട്ടി യി ൽ കവിയാൻ പാടുളളതല്ല . 
നമ്പർ സി 3-6167|83| R . Dis. 1983ജൂലൈ28 , 
സംഘത്തിന്റെ പേര്- മൈ ല ക ര ക്ഷീരോൽ 

പ്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ 

ന . 138 ( ഡി ) ( അപ്കോസ°) 
രജിസ്ററർ ചെയ്ത തീയതി - 28-7-1983 
മേൽവിലാസം_മെലക്കര ക്ഷീരോൽപ്പാദക 
സഫ 

കരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ ററി. 138 (D ) 
( അപ്കോസ്) 
പോസ്ററാഫീസ് - മെലക്കര 
താലൂക്ക°-നെയ്യാറ്റിൻകര 
ജില്ല തിരുവനന്തപുരം 
പവർത്തന പരിധി കളളിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ 

മെലക്കര വാർഡും മുകുന്ദറ വാവാട ) 
വാർഡിൽ ആടുത ല്ലി പാലത്തിനു പടിഞ്ഞാറു 

പുതുവീടുമുറി കോ ള നി യും 
ഉലയംകോണം - വാർഡിൽ പു ലി ഒ ഴി 
പദേശവും മടവിളക്കുഴി തടത്തിന പടി 

ഞ്ഞാറുള്ള പ്രദേശവും ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ 
ബാധ്യത - ക്ലിപ്തം 
പ്രധാന ഉദ ° ദേശങ്ങൾ പ മ ൽ * * * ര ണ വും 

വിതരണവും 
അംഗീകത ഒാഹരിമൂലധനം 10,000 രൂപ 
സംഘത്തിന് ആകെ വാങ്ങാവുന്ന കടം പായപ 

കളുടേയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും ആകെതുക, 
ഒാഹരി മൂലധനം, സഞ്ചിതമായ കരുതൽധനം, 

കെട്ടിടനിധി എന്നിവയുടെതുകയിൽ നിന്ന 
സഞ്ചിതമായ നഷ്ടങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുളള തുക 

യുടെപത്തിരട്ടിയിൽ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
നമ്പർ സി 3-4661 /83. 

1983 ആഗസ്ററ° 11 . 
സൊസൈറ്റിയുടെ പേര്- തൃശ്ശിലേരി ക്ഷീരോൽ 

പ്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ 
ഡബ്ലിയു . 8 ( ഡി ) 


ഭാഗവും 


സന് 


4th OCT, 1983) 


DAIRY DEVELOPMENT DEPARTMENT 


45 


സഫ 


രജിസ്ററർ ചെയ്ത തീയ തി_11-8-1983 
മേൽവിലാസം- തൃശ്ശിലേരി കുനീരോൽപ്പാദക 
സഹകരണ സംഘം fി പ് തം 

ന സ ർ 
ഡബ്ലിയു 8 ( ഡി ) 
താലുക്ക് മാനന്തവാടി 
പോസ്ററാഫീസ്_തൃശ്ശിലേരി 
( പവർത്തനപരിധി മാനന്തവാടി താലൂക്കിൽ 

തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ 7 , 8 വാർഡുകൾ 
ബാദ്ധ്യത --- ( പ് തം 
പധന ഊ 9 * ദേശങ്ങ a -പാൽ സംഭരണവ്യം വിത 

h വ്യം 
അംഗീക ത ഭാഹരിമൂലധനം 

എ ക്ലാസ് 100 x 100 രൂപ 10,000 

ബി ക്ലാസ് 10 x 1,000 രൂപ 10,000 
h : ലിനം ആടു വാങ്ങാവുന്ന കട - പിരിഞ്ഞു 

കിട്ടിയ ഓഹരി മൂലധനത്തിൻറയും അടച്ച 
കരുതൽ 

ധനത്തിന്റേയും പത്തിരട്ടിയിൽ 
കൂടുതൽ അധികരിച്ചുകും.. 

(7) 
നമ്പർ സി 3-24253/83/R.Dis. 1983 ആഗസ്റ്റ് 11 . 
സംഘത്തിന്റെ3 പേര - മാരായ °ക്കൽ ക്ഷീരോൽ 

പ്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ 

R 14 (D ) ( അപകോസ്) 
രജിസ റാൻ ചെയ്ത തീയതി - 11-8-1983 
മേൽവിലാസം- മാരായ അൽ ക്ഷീരോൽപ്പാദക 

സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ R. 144 
(D ) (അപ്കോസ്) 
പോസ്ററാഫീസ്- കണ്ണാറാ 
താലൂക്ക - തു ശ്ശൂർ 
ജില്ല - തൃശ്ശൂർ 
( പവർത്തന പരിധി - പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 

9 -ാം വാർഡിൽ മാരായ്ക്കൽ, പെടുങ്ങോട് 
കൊല്ലൻ മുക്ക് കാളക്കുന്ന പണ്ടാരക്കാട 
റോഡിൻറ വടക്കുവശം 

മാ പ്പി ഇ ക്കാ ട 
പാട്ട്യാടൻ മുക്ക്എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ 
ബാദ്ധ്യത - ക്ലിപ്തം 
പധാന ഉദ° ദേശങ്ങൾ പാൽ സംഭരണവും വിതര 

ണവും 
അംഗീകൃതഓഹരിമൂലധനം- 10,000 രൂപ 
സംഘത്തിന് ആകെ വാങ്ങാവുന്ന കടം- വായ പ 

കളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയുംആകെ തുക 
ഒാഹരി 

മൂലധനം, സഞ്ചിതമായ 
ധനം കെട്ടിട നിധി എന്നിവയുടെ തുകയിൽ 
നിന്ന് സഞ്ചിതമായ നഷ്ടങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുളള 
തുകയുടെപത്തിരട്ടിയിൽ കവിയാൻ പാടുള 
തല്ല . 

( 8 ) 
നമ്പർ സി 3-9479 /83/ R . Dis . 1983ജൂലൈ27 
സംഘത്തിൻറ പേര -- കാട്ടിക്കുന്നു 

ക്ഷീരോൽ 
പ്പാദക സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ 
- കെ . 74 ( D ) ( അപ്കോസ ) 
രജിസ മാർ ചെയ ത തീയതി - 27-7-1983 
ൽവിലാസം - കാട്ടിക്കുന്നു ക്ഷീരോൽപ്പാദക സഹ 
കാണ 

സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ കെ . 74 (D ) 
( അ * കോസ്) 
പോസ്റാാഫീസ പുത്താട്ട 
താലൂക്കം_ 2 . 
ജില്ല കോട്ടയം 
പ്രവർത്തന പരിധി- ചെ 

പയായ ത്തിലെ 
മൂന്നാം വാ ർ ഡ ലെ തിരുത്ത്, നടുതുരുത്ത 
കുമ്പേൽ പ്രദേശആളും നാലാം വാർഡിൽ 

കാട്ടിക്കുന്നു എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ 
വാ ° ധ്യത - ക്ലിപ്തം 
(പധാന ഉ 8° ദേശങ്ങൾ - പാ ൽ സ • ഭ ര ന വ • 

വിതരണവും 
അംഗീകതഓഹരി മൂലധനം -10,000 രൂപ 


സംഘത്തിന് ആകെ വാങ്ങാവുന്ന കടം - വായ്പ 

കളുടേയും നിക്ഷേപങ്ങളുടേയുംആകെ തുക, 
ഓഹരിമൂലധനം, സഞ്ചിതമായ കരുതൽധനം, 
കെട്ടിടനീധി എന്നിവയുടെ തുകയിൽ നിന്ന 
സഞ്ചിതമായ നഷ്ടങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുള്ള തുക 
യുടെപത്തിരട്ടിയിൽ കവിയാൻ പാടുളളതല്ല . 

( 9) 
നമ്പർ സി3-8230183| R. Dis . 1983ജൂലൈ 27 . 
സംഘത്തിന്റെ പര -മുക്കുളം ശീമനാൽപ്പാടുക 

സഹ a 5 ണ സംഘം കീപ് , ന സർ കെ . 75 

( D ) (അപ്കോസ ) 
രജിസ്റർ ചെയ്ത തീയതി - 27-7-1983 
മേൽവിലാസം- മുളക്കുളം ക്ഷീരോൽപ്പാദ 

കരണ സം ഘം ഭിതം നമ്പർ കെ . 75 ( D ) 
(അപ്കോസ ) 
പോസ്ററാഫീസ് മുളക്കുളം P.O. 
താലുക്ക് വൈയ്ക്ക്. 
ജില്ല കോട്ടയം 
പവർത്തന പരിധി- മുളക്കുളം 

പഞ്ചായത്തിലെ 
ഒന്നാം വാ ർ ഡും 

വാ ര ഡീ ക 
പെരുവമ്പലംമണ്ണ്കുന്നുപളളി റോഡിൻറ 
വടക്ക് വശം 7 -ാം വാർഡിൽചെഞ്ചിഭാഗവും 
ഉൾപ്പെട്ട മുളക്കുളം വട്ടക്കുന്നപ്പുഴ താന്നിമററ്. 
(പദേശങ്ങളും പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ 10ാം 
വാർഡിൽ കല്ലിടമ്പിക്കടവു മുതൽ കളമ്പൂർ 
ക്കാവു വരെ കോട്ടപ്പുറം റോഡിന്റെ തെക്കു 

ഭാഗവും ഉൾപ്പെട്ട (പദേശങ്ങൾ 
ബാധ്യത - ക്ലിപ്തം 
tiാന ഉ 8 ദേശങ്ങൾ പാൽ സംഭരണം വീത 

ണവും 
അംഗീകൃതഓഹരിമൂലധനം -10,000 രൂപ 
സംഘത്തിന് ആകെ വാങ്ങാവുന്ന കടം- വായ പ 

കളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടേയുംആകെ തുക, 
ഓഹരി മൂലധനം, സഞ്ചിതമായ കരുതൽ ധനം, 
കെട്ടിട നിധി,എന്നിവയുടെതുകയിൽ നിന്നു 
സഞ്ചിതമായ നഷ്ടങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുളള തുക 
യുടെപത്തിരട്ടിയിൽ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല . 


രണ്ടാം 


(10) 


കരുതൽ 


എ . 101 


രണ്ടും 


നമ്പർ സി3-10289/ 83/ R. Dis. 1983 ആഗസ്ററ് 8 , 
സംഘത്തിന്റെ പേര്- കണ്ണനാകുഴി ക്ഷീരോൽ 

പ്പാദക സഹകരണ സംഘം. കിപ്തം നമ്പർ 

എ . 101 ( ഡി ) (അപ്കോസ്) 
ജിസ്ററർ ചെയ്ത തീയതി - 8-8-1983 
മേൽവിലാസം - കണ്ണനാകുഴി കക്ഷി രോ ത പ്പാ 8 ക 

സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നമ്പർ 

( ഡി ) ( അപ്കോസ്) 
മാവേലിക്കര താലൂക്ക്, ആലപ്പുഴ, 
പോസ്ററാഫീസ്- കണ്ണനാകുഴി 2.0 . 
താലൂക്ക - മാവേലിക്കര 
ജില്ല ആലപ്പുഴ 
പാർത്തനപരിധി -- താമരക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ 

കണ്ണനാകുഴി ഒന്നും, കണ്ണനാകുഴി 

വാർഡുകൾ 
ബ 8 ° ധ്യത - കിപ്തം 
( പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങൾ - പാ ത സം e ര ണ യും 

വിതരണവും 
അംഗീകത ഓഹരി മൂലധനം -10,000 രൂപ 
സംഘത്തിന്ആകെ വാങ്ങാവുന്ന കടം- വായ പ 

കളുടേയും നിക്ഷേപങ്ങളുടേയുംആകെ തുക, 
ഓഹരി മൂലധനം, സഞ്ചിതമായ് കരുതൽ ധനം, 
കെട്ടിടനിധി എ ന്നി വ യ പ ക ട തുക 
യിൽ നിന്ന സഞ്ചിതമായ നഷ്ടങ്ങൾ 
കുറിച്ചിട്ടുളള തുകയുടെ പത്തിരട്ടിയിൽ കവി 
യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

(ഒപ്പ്) 
ഡയറക്ററ്ഓഫ് ഡയറീ സഹകരണസംഘം 
ഡെവലപ്പ്മെൻറ്, 

ജോയിൻ ” രജിസാനു, 
തിരുവനന്തപുരം, 

( ഡയറി) . 
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KERALA GAZETTE 


[PART 1] I 


No. Pl. Pdl, 16 /81/ESD . 


Statement showing the month end, Taluk -wise retail prices of 


TRIVANDRUM 


QUILON 


S. 


Commodity 


Variety , quality and 
other specifications of the 

commodity 


Unit 


Trivandrum 


Nedumangad 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(2) 


( 8 ) 


(9 ) 


3Neyyattinkara 


2.00 


Local 


2.20 


2.00 


2.00 


1 


2.15 


Paddy 


Kg . 
1 Nut 


1.10 


NA 


NA 


1.50 


1.35 


2 


Coconut 


Jules======88Chirayinkil 


1 Nut 


0.23 


0.15 


Arecarut 


NA 


3 


4 


With husk (medium size ) 
Ripe (medium size ) 
With shell 
Ripe (medium size) 
Black , average quality 


Kg. 


NA 


Groundnut 


NA 


NA 


NA 


7.70 


Kg . 


NA 


7.70 


7.70 


5 


Cashewnut 


NA 


NA 


NA 


Kg. 


14.00 


12.25 


6 


NA 


Raw 


Kg . 


0.40 


0.33 


0.30 


0.35 


0.40 


Pepper 
Tapioca 
Ginger 
Sugarcane 


Kg . 


NA 


NA 


NA 


- NA 


NA 


8 


Dry, average quality, 

medium variety 


NA 


Kg . 


NA 


NA 


NA 


9 


NA 


3.00 


Kg. 


2.40 


2.40 


2.50 


10 


Banana 


NA 


Ripe (medium size ) 
Green , local medium size 


Kg. 


1.75 


NA 


1.60 


NA 


1.20 


11 


2.00 


Medium size 


Kg. 


NA 


1.20 


12 


NA 


Mango 
Pineapple 
Lemon grass oil 


1.50 


NA 


NA 


NA 


NA 


13 


NA 
7.50 


5.00 


5.00 


6.00 


Tamarind 


14 


5.00 


Turmeric 


80 Citrol 

Kg , 
Ripe,dchusked !(without seed )Kg. 

Dry, average quality Kg. 
Medium size (average Kg . 
quality ) 

Kg. 


ΝΑ 


NA 


15 


NA 


NA 


NA 


N 


1.50 


1.70 


NA 


NA 


16 


0.60 


0.70 


1.00 


NA 


NA 


17 


37 


Brinjal 
Cucumber 
Ladies finger 
Pumpkin 
Betel leaves 


Kg. 


1 50 


I 60 


2.00 


18 


1.50 


NA 


Kg . 


0.80 


0.60 


0.80 


NA 


19 


NA 


20 


10 No. 


0.08 


0.15 


0.10 


0.15 


0.15 


12 


Chenai 


Kg. 


21 


1.00 


1.10 


NA 


1.10 


1.00 


22 


0.80 


Straw 


0.50 


0.75 


0.75 


NA 


Kg . NA 
Woven (Medium size ) 10 full Sheets 9.00 
Medium size 10 full sheets NA 


8.00 


23 


8 00 


Coconut palm leaves 
Palmyrah leaves 


6.00 


NA 


NA 


NA 


24 


NA 


25 


Cotton 


Kg . 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


26 


Sesamum 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


Kg 
Kg. 


27 


Rubber 


NA 


NA 


14 50 


13.50 


NA 
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311 July 1981 . 


Farm Produce for the month of May , 1981. 


ALLEPPEY 


QUILON 


Karunagappally 


Kotla-akara 


Kunnathur 


Pathanapuram 


Pathaaamthitta 


|Sher:halai 


Kuttanad 


Karthigapally 


Mavelikara 


Chengandur 


ESGAmbalapuzha 


(12) 


(13) 


(15) 


(17) 


(18) 


(20) 


(10) 


( 21) 


2.05 


2.00 


NA 


1.95 


2.03 


2.00 


2.00 


2.00 


2.00 


ξε8Thiruvalla 


20.0 


2.00 


2.Ο 


1.60 


1.40 


1.30 


1.50 


1.40 


1.4 ) 


1.5 ) 


1.50 


1.40 


1.25 


1.30 


1.40 


NA 


NA 


NA 


0.15 


0.15 


NA 


0.15 


0.15 


0.15 


0.15 


0.09 


0.15 


NA 


ΝΑ 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


7.70 


NA 


7.70 


7.70 


7.70 


7.70 


7.30 


7.70 


7.70 


7.00 


7.70 


NA 


12.75 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


12.75 


NA 


NA 


15.00 14.00 


0.40 


0.50 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


0.35 


0.45 


0.45 


Ο 50 


0.50 


NA 


NA 


ΝΑ 


9.00 


NA 


NA 


NA 


8.50 


NA 


9.25 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ . 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


, 


ΝΑ 


2.75 


2.50 


ΝΑ 


2.50 


2.50 


NA 


NA 


NA 


2.60 


3 00 


NA 


NA 


1.0 ) 


NA 


1.50 


1.25 


NA 


NA 


ΝΑ 


1.00 


ΝΑ 


2.50 


1.80 


NA 


ΝΑ 


NA 


1.50 


• ΝΑ 


NA 


NA 


1.25 


NA 


1.15 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


8.00 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


6.00 


6.25 


NA 


NA 


6.0) 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


5.00 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


1.50 


NA 


NA 


NA 


NA 


1.50 


NA 


2.0 


ΝΑ 


2.00 


2.00 


NA 


ΝΑ 


ΝΑ 


NA 


1.30 


0.75 


NA 


1 30 


0.50 , 


1.00 


1.20 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


1.60 


NA 


2.CO 


2.00 


ΝΑ 


2.30 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


0.60 


NA 


ΝΑ 


1.00 


NA 


5.00 


NA 


ΝΑ 


0.15 


NA 


NA 


0.20 


O.15 


0.20 


0.15 


0.15 


0.15 


0.10 


NA 


ΝΑ 


Ν . 


NA 


0.60 


0.80 


1.00 


1.00 


1.00 


0.90 


NA 


0.45 


0.25 


0.40 


0.56 


0.40 


0 45 


NA 


0.60 


0.60 


0.65 


0.60 


0.65 


10.00 


9.00 


8.00 


8,00 


9.00 


7.00 


8.50 


7.50 


8.00 


8.50 


7.50 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


ΝΑ 


. 


NA 


ΝΑ 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


N : 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


7.50 


7.75 


NA 


NA 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


NA 


7.50 


NA 
14.65 


15.00 


ΝΑ 


NA 


1- 90 


NA 


NA 


NA 


14.75 


14.50 


14.65 


NA 
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(PART III 


Statement showing the month end, Taluk- wise retail prices of 


KOTTAYAM 


SI. 
No. 


Commodity 


Variety, quality and 
other specifications of he 

commodity 


Unit 


Kottayam 


(2 ) 


(2) 


( 3 ) 


( 22 ) 


(24 ) 


(26 ) 


(4 ) 
Kg. 


1 


33Changanacherry 


Paddy 


Local 


NA 


3Meenachil 


1.90 


2.00 


NA 


2 


Coconut 


1 Nut 


1.60 


1.30 


1.35 


1.45 


1.35 


3 


Arecanut 


With husk (medium size ) 
Ripe (medium size ) 
With shell 


0.10 


0.13 


0.11 


0.18 


0.15 


4 


Groundnut 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


5 


Cashewnut 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


6 


12.50 


12 00 


12.50 


12.25 12.25 


7 


Ripe (medium size) 
Black , average quality 
Raw 
Dry, average quality 

medium variety 


92 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


Fepper 
Tapioca 
Ginger 
Sugarcano 


8 


8.00 


7.00 


NA 


7.50 


7.50 


9 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


10 


Banana 


9 ) 


2.50 


3.00 


2.50 


2 75 


3.25 


11 


Ripe (medium size ) 
Green , local, medium sizs 
Medium size 


NA 


NA 


1.20 


1.00 


1 25 


Mango 
Pineapple 
Lemongrass oll 


12 


) 


NA 


NA 


1.00 


1.00 


1.00 


13 


80 Citrol 


97 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


14 


Tamarind 


NA 


NA 


4 75 


NA 


NA 


5 


Turmeric 


Ripe dehusked (without sced) » 
Dry, average quality 
Medium size (average quality) , 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


117 


NA 


NA 


0.80 


0.50 


NA 


Brinjal 
Cucumber 
Ladies finger 
Pumpkin 
Betel leaves 


99 


NA 


1.50 


NA 


93 


NA 


NA 


19 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


20 


10 Nos. 


0.10 


0.13 


0.18 


0.10 


0.10 


22 


Chenai 


Kg. 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


22 


Sica . 


ΝΑ 


0.55 


0.60 


0.50 


NA 


23 


7.50 


7.50 


7.50 


7.00 


7.25 


Coconut palm leaves Woven (medium size ) 10 full Sheets 
Palmyrah leaves 

Medium size 


24 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


25 


Cotton 


Kg. 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


26 


Sesamum 


NA 


NA 


93 


NA 


NA 


NA 


27 


Rubber 


14.25 


15.10 


92 


14.75 


14.75 14.65 
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IDUKKI 


ERNAKULAM 


TRICHUR 


Peermade 


Devicolarm 


Kodungallur 


( 27) (28 ) 


(29) 


(31) 


(32) (33) 


(35) ( 36) 


( 37) (38) 


( 39) 


(40) 


(42) 


ΝΑ ΝΑ 


2.20 


2.20 2.00 2.20 


2.20 


NA 


1.92 1.85 2.00 2.00 


2.00 


2.00 1.70 2.00 


1.70 ΝΑ 


1.35 


1.60 1.40 1.40 


1.50 


NA 


1.35 1.40 1.40 1.45 


ΝΑ 1.45 1.75 


1.55 


0.10 0.10 0.12 


Ο 12 


0.20 


ΝΑ Ο 20 


NA 


0.20 0.15 0.18 


NA 


0.20 


0.12 ΝΑ 


0.15 


ΝΑ ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ ΝΑ 


33333333333333Uaanbanchola 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


ΝΑ 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


7.80 


7.30 


NA 


7.80 


NA 


12.75 13.00 12.75 15.00 ΝΑ 


ΝΑ 


14.00 ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ 14.00 


NA 


ΝΑ 12.25 12.50 


ΝΑ 0.60 ΝΑ 


0.55 0.50 


NA 


0.50 


ΝΑ 0.50 


0.50 0.45 0.65 


0.70 


NA 


0.65 


0.6. 


ΝΑ 7.25 7.75 


8.40 


NA 


NA 


9.00 


ΝΑ 


ΝΑ 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


ΝΑ ΝΑ 


ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA NA 

ΝΑ . 
3.00 2.60 2.50 


3.00 ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ 21.50 2.50 


2.50 2.50 


2.50 


NA 


2.75 


NA 


ΝΑ 1.00 


NA 


1.25 


NA 


ΝΑ 2.00 


2.00 1.50 1.50 


1.00 1.00 


1.00 


ΝΑ 


NA 


1.50 


seKohamangalam 33333Kunnathinad 

asParur33Kanayannur 
333333Cochin 

&3333333|Always333333333333333338338888888εΜοναστωρunha 


1.65 2.00 


ΝΑ ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ 2.00 


NA 


ΝΑ ΝΑ 


ΝΑ 66.00 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


6.00 ΝΑ 


7.50 


NA 


NA 


ΝΑ 6.75 


NA 


NA 


ΝΑ 


ΝΑ 7.50 


6.00 8.00 


NA 


1.50 


4.50 ΝΑ 


ΝΑ 4.50 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 6.50 


6.00 


NA 


NA 


5.25 


ΝΑ 1.60 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 2.00 


2.00 1.90 


2.00 


2.0 ) 


0.65 1.00 0.50 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


1.80 


0.80 1.00 


0.70 


1.4 ) 


1.50 1.20 1.20 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 2.00 


1.25 2.00 


2.20 


1.60 


ΝΑ 0.90 


NA 


0.90 


NA 


ΝΑ 0.9 ) 


NA 


ΝΑ 


NA 


ΝΑ 1.40 


1.00 


1.30 


1.20 


1.4 


0.15 0.15 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


ΝΑ 0.15 


0.10 


Ο.17 0.20 


0.2 ) 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


ΝΑ 1.80 


1.20 


1.20 1.20 


1.4, 


1.40 100 
ΝΑ ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ 


0.55 0.50 0.60 


0.65 


0.70 0.75 


Ο.75 


NA ΝΑΣ ΝΑ 0.10 
1.20 NA NNA 0.60 

ΡΕΥ 
NA 0.80 0.45 ΝΑ 
ΝΑ ΝΑ , ΝΑ NA 
ΝΑ , ΝΑ , ΝΑ NA 
NA NA NA NA 


Αν και 


NA NA 


7.50 


8.00 


8.00 


ΝΑ 7.00 5.50 


NA 


6.00 6.60 


NA 


NA NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


7.00 ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 8.50 


ΝΑ 14.40 14.80 14.10 ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA NA 
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Statement showing themonth end, Taluk -wise retail prices of Farm Produce 

PALGHAT 


SI, 
No. 


Commodity 


Variety, quality and 
other specifications of the 

commodity 


Unit 


Ottappalam 


Palghat 


Mannarghat 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 43 ) 


(44 ) 


(45 ) 


(47) 


Local 


Kg. 


2.05 


1.70 


1.70 


Paddy 


2.00 


1.85 


333Alathur 


Coconut 


With husk medium size 


2 


1 Nut 


NA 


1.35 


1.60 


1.30 


1.25 


3 


Arecanut 


1 Nut 


0.15 


0.12 


0.08 


NA 


NA 


Ripe (medium size) 
With shell 


Groundnut 


Kg. 


4 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


5 


Cashewnut 


Kg. 


7.90 


7.90 


ΝΑ 


NA 


7.90 


Ripe (medium size ) 
Black , average quality 
Raw 


12.00 


16.00 


6 


ΝΑ 


13.00 


Pepper 
Tapioca 


13.25 


Kg. 
Kg. 


7 


0.50 


0.50 


NA 


NA 


NA 


8 


Ginger 


Kg. 


NA 


NA 


NA 


9.00 


NA 


Dry, average quatity 

medium variety 


9 


Kg. 


Sugarcane 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


10 


Banana 


Kg. 


3.00 


2.75 


NA 


NA 


2.25 


Ripe (medium size ) 
Green , local, medium size Kg. 


11 


1.00 


1.00 


2.00 


1.00 


1.00 


12 


NA 


NA 


NA 


NA 


1.50 


Mango 
Pineapple 
Lemongrass oil 
Tamarind 


13 


NA 


NA 


NA 


70.00 


NA 


14 


7.50 


5.00 


NA 


5.00 


NA 


15 


Turmeric 


6.00 


5.50 


NA 


NA 


NA 


Medium size 

Kg. 
80 Citrol 

Kg. 
Ripe, dehusked , withoutseed Kg 
Dry average quality Kg. 
Medium size (average Kg. 
quality ) 

Kg. 
Kg 
Kg 


16 


Brinjal 


2.00 


NA 


NA 


NA 


NA 


17 


Cucumber 


1.00 


0.60 


ΝΑ 


0.80 


0.45 


13 • Ladies finger 


1.40 


NA 


NA 


21 


NA 


NA 


19 


Pumpkin 


1.20 


0.80 


NA 


1.00 


0.65 


20 


Betel Icaves 


10 Nos. 


0.12 


0.10 


NA 


NA 


0.08 


91 


Chenai 


Kg 


1.00 


1.00 


NA 


1.00 


ΝΑ 


22 


Straw 


Kg. 


0.70 


0.50 


0.30 


0.35 


0.3: 


23 


7.00 


NA 


NA 


NA 


NA 


24 
25 
26 
27 


Coconut palm leaves Woven (medium size) 10 full sheets 
Paimyrah leaves Medium Size 10 full sheets 
Cotton 

Kg. 
Sesamum 

Kg. 
Rubber 

Kg. 


NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA 14.50 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA 
NA 
NA 
NA 
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for the month of May 1921- (Concld.) 
MALAPPURAM 

KOZHIKODE 


CANNANONS 


Thaliparamba 


Tellicherry 


NorthWynad 


Hosdurg 


(52) 


(56 ) 


(57) 


(60 ) 


( 48) 149) 
2.00 1 80 


3333Perinthalmanna 

33Ponnani 


(50) (51) 
2.00 2.00 


( 53) 
NA 


(55) 
2.00 


3333SouthWynad 333Kozhikode 


(58 ) 

1.80 


(61) 
1.70 


NA 


2.00 


1.85 


1.60 


1.60 1.70 


NA 


1.40 


ΝΑ 1.55 


1. 40 


1.50 


1.50 


NA 


1.40 


NA 


88333333(Mamantioddy) 


NA 


1.50 


NA 


0.15 


NA 


NA 


0.08 


ΝΑ 


0.15 


0.13 


NA 


NA 


0.13 


0.12 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 7.90 


7.00 


8.00 


8.00 


NA NA 
14.00. ΝΑ 


NA NA NA NA 8.00 
14.00 13.0) 14.00 15.50 14.00 


NA 


ΝΑ 14.00 14.00 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


0.70 


0.60 


0.55 


ΝΑ 


0.70 


NA 


ΝΑ 


0.60 


NA 


0.70 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ , 


NA 


NA 


7.50 8.50 8.00 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


ΝΑ 


NA 


NA 


ΝΑ 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


2.20 


2.50 


NA 


NA 


2.60 


2.50 1.80 


2.50 


2.60 


2.40 


NA 


2.25 2.40 


2.50 


1.50 


1.40 


1.50 


1.00 


NA 


1.50 


NA 


NA 


2.00 


1.50 


NA 


1.00 


1.50 


2.00 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


1.85 


NA 


1.50 


1.50 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


62.00 


NA 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


NA 


7.00 


7.00 


8.00 


6.50 


NA 


NA 


NA 


7.00 


NA 


6.00 


ΝΑ 


1 


NA 


8.00 


NA 


NA 


5.00 


5.00 


NA 


ΝΑ 


NA 


ΝΑ 


NA 


4.25 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


2.00 


NA 


1.60 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


1.30 


NA 


1.00 


NA 


2.00 


0,60 


0.60 


1.00 


0.70 


ΝΑ 


NA 


NA 


NA 


NA 


0.70 


0.80 


1.00 1.20 


0.85 


NA 


2.00 


2.50 


2.00 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


2.50 


NA 


1.50 


NA 


2.25 


1.20 


0.65 


1.00 


1. 00 


NA 


NA 


NA 


ΝΑ 


NA 


0.70 


0.80 


NA 


1.00 


0.60 


0.25 0.20 


0.25 


0.12 


NA 


0.10 


NA 


NA 


NA 


0.20 


NA 


NA 


0.12 


0.15 


0.80 


0.80 


ΝΑ 


1.20 


ΝΑ 


NA 


NA 


0.80 


NA 


0.80 


0.80 


ΝΑ 


NA 


1.25 


0.60 


0.70 


0.60 


0.60 


NA 


NA 


NA 


0.60 


NA 


NA 


0.90 


0.40 


0.65 


0.50 


5.00 


NA 


8.00 


6.50 


ΝΑ 


NA 


NA 


6.00 


NA 


NA 


6.50 


NA 


NA 


NA 


NA 
NA 
NA 
15.25 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA 
NA 
8.00 
NA 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA NA NA 
NA NA NA 
NA NA NA 
ΝΑ 14.20 14.25 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA 
NA 
NA 
ΝΑ 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA 
NA 
NA 
NA 


NA. - Not Available 


( Sd .) 
For Director. 


STATEMENT SHOWING THE AGRICULTURAL WAGES FOR THE MONTH OF NOVEMBER , 1981 
No. P4 -Pdl. 6 :81/ESD . 

2014 January 1932 


SKILLED LABOUR 


PADDY FIELD LABOUR -- (Men ) 


District 


Taluk 


Centre 


Spraying of 
insecticides 


Carpenter 


Blacksmith 


Mason 


Ploughing 

human 
labour 
component 


Bunding 


Sowing 


Normal workinghours 


Wages 


Normal workinghours 


Wages 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(8 ) 


(14) 


(15 ) 


(16 ) 


(17) 


KERALAGAZETTE 


Rs. 


Rs. 


.. 


.. 


.. 


සසසස, 


Trivandrum Neyyattinkara Kcezharoor 

Do. Trivandrum Chencherry 
Quilon Kottarakkara Chengamanad 

Do. Pathanamthitta Elanthoor 
Alleppey Karthigappally Karuvatta North 

Do. Chenganrur Kodukulangi 
Kottayam Vaikom 

Poozhikole 
Idukki 

Devicolam Marayoor 
Ernakulam Kanayannur Chcranelloor 

Do. Kunnathunadu Kizhakkambalam 
Trichur Mukundapuram Kodakara 
Do Trichur 

Puthur 
Palghat Chittur 

Koduvayoor 
Do. Palghat Elappully 
Malappuram Ponnani Othallur 
Do. Ernad 

Nilambur 
Kozhikode Kozhikode Koduvally 


.. 


(5 ) (6 ) (7) 
Rs. 

Rs. 
22.00 8 16.00 
20.00 
22.00 Casual work 
22.00 Piece work 
24.00 piece wages 
22.00 
24.00 
23.00 8 30 
23.00 
23.00 8 30.00 
22.00 Piece rate 
24.00 8 35.00 
20.00 
20.00 
23.00 
20.00 
23.00 Piece work 

being done 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
71 

8 
8 


(9 ) (10 ) (11) (12) 

(12 ) (13) 
Rs. Rs. 

Rs. 
22.00 
20 00 

8 12.00 
22.00 5 15.00 8 

14.00 
22.00 5 15.00 8 13.50 
24.00 No work No work 
22.00 4 12.00 6 12.00 
24.00 

Off season Off season 
23.00 4 11.00 8 10.00 
23.00 
23.00 4 

12.00 8 12.50 
22.00 4 12.00 8 14.00 

4 12.00 8 14.50 
20.00 6 10.00 7 9.00 
20.00 8 10.00 8 9.00 
23.00 Off season 

Off season 
20.00 4 11.00 8 12.00 
23.00 Off season 


8 
8 
8 
8 
71 
8 
8 
8 
8 
8 


.. 


.. 


.. 


Casual work Casual work 
Piece work Piece work 
No work Rs. 15 per acre 
6 12.00 6.00 12.00 
Off season 5 11.50 

8 10.00 2 6.00 
8 15.00 

6 

15.00 
8 18.00 

11.00 
7 9.00 7 9.00 
8 10.00 
Off season 

5 23.50 
8 

8 15 
Off season 


1 


8 
8 


.. 


.. 


8 
8 
8 


8 
8 
8 


15.00 
Off season 


Off season 


.. 


Do. 
Cannanore 

Do. 


Quilandy 
Tellicherry 
Hosdurg 


Perambra 
Panoor 
Trikkaripur 


8 
8 
8 


23.00 
22.50 
22.50 On contract 

basis 


8 
8 
8 


23.00 - 4 
22.50 4 
22.50 4 


18.50 
10.50 
11.00 


8 
4 
4 


13.00 
7.50 
7.00 


8 17.50 
4 12.50 
4 11.00 


4 
4 
4 


17.50 
12.50 
11.00 


[ 
PART 
III 


STATEMENT SHOWING THE AGRICULTURAL WAGES FOR THE MONTH OF NOVEMBER , 1981- (Contd .) 
PADDY FIELD LABOUR (MEN ) 

PADDY FIEL LAROUR (WOMEN ) 
Harvesting Others Weeding Transplant Harvesting 
Taluk Centre 

ing 


O hers 


District 


4thOct.1983] 


Normal workinghou 


Wages 


Normal workinghours 


Wages 


Normal workinghours 


Wages 


Normal workinghours 


Wages 


Normal workinghours 


Wages 


Normal 


workinghours 


Wages 


( 1 ) 


( 21 ) 
Rs. 


(22 ) 


(24) 


(26 ) 


(25 ) 
Rs. 


(28 ) 


(27 ) 
Rs. 


Rs. 


8 


(23) 
Rs. 
8.50 
10.00 


Trivandrum 

Do 
Quilon 

Do. 
Alleppey 


.. 


8 


15.00 


8 


8 


10.00 


6 12.00 


8 10.00 

No wa 
6 7.50 


6 


( 2 ) 

( 3) 

(18 ) (19) 

Rs. 
Neyyattinkara Keezharoor 
Trivandrum Chencherry 
Kottarakkara Chengamanadu 117th of the Paddy 

and Perumkulam 
Pathanamthitta Elanthoor No harvesting 
Karthigappally Karuvatta North No work 
Chengannur Kodukulangi 15 % of the 

produce 
Vaikom Poozhikole 

Off season 
Devicolam Marayoor 

8 10.00 
Kanayannur Cheranalloor 
Kunnathunadu Kizhakkambalam 1 /7th of the 

produce 
Mukundapuram Kodakara 

do . 
Trichur 

Puthur 


8 10.00 1/7th of Paddy 
8 10.00 

No harvesting 
No work 

No work 
6 8.00 15 % of the produces 
Off season Off season 
8 8.00 8 10.00 


8.00 


Do. 


6 


7 50 


Kottayam 
Idukki 
Ernakulam 


Off season 
8 

15.00 


8 
8 


9.50 
9.00 


Off season 
8 


13.00 


. 


Do. 


8 


15.00 


8 


11.00 


8 


9.00 


BUREAUOFECONOMICSANDSTATISTICS 


8 


11.00 


1 /7th of the 
produce 

do . 


Trichur 


8 


18.00 


8 


10.00 


8 


9.50 


8 


11.00 


Do 


8 


10.00 


8 


8.50 


do 


Palchat 


Chittur 


do . 


9.00 


7 


8.00 


6.50 


Koduvayoor 
Elappully 


do . 


7 


7 

8 


800 


Do. 


Palghat 


1 /6th of the 
produce 


10.00 


8 


7 00 


8 


6.50 


8 


7.00 


1/6th of the 

produce 
8 10.50 


Malappuran 


Ponnani 


Othallur 


Off scason 


Off season 


Off season 


Off season 


Do. 


Eruad 


Nilambur 


8 


9 00 


8 


8.00 


1/8th of the 
produce 
do . 


Kozhikode 


Kozhikode 


1 /8th of produce 

do . 


8 


18.50 


Off season 


of season 


8 


13.50 


Do 


Koduvally 
Perambra 
Panur 
Trikkaripur 


8 


18.50 


8 


1/7th of the 
produce 


13.50 


8 


10.00 


Quilandy 
Tellicherry 
Jlcsdurg 


13.53 


annanore 

1o . 


4 
+ 


12.00 
11.00 


8.00 
5.00 


4 


7 
8 


1/7h of the produce 8 
7 

14.co 
1/5 of the produce 4 


8.50 
7.50 


8.00 
5.00 


STATEMENT SHOWING THE AGRICULTURAL WAGES FOR THE MONTH OF NOVEMBER , 1981 - (Concld .) 
OTHER AGRICULTURAL LABOUR (MEN) 

OTHER AGRICULTURAL LABOUR (WOMEN) HEARSMEN 
Ploughing of 
Talak Centrs 

garden land Tilling of Plucking of Others Head -load Others Children 
(human labour) garden Coconuts 

Component land 


District 


Su 


Normal 


Wages 


Normal working hours 


Wages 


(1 ) 


( 2) 


(3 ) 


(30 ) (31) 


(40) 


(42 ) (43 ) 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


T :i andrum 

Do. 
Quilon 


Neyyattinkara 
Trivandrum 
Kottarakkara 


Keezharoor 
Chencherry 
Perumkulam 


(38) (39) 

Rs. 
8 11.50 
8 11.50 
Casual work 


No work 


8 


10.00 


No work 


Do. 
Alleppey 


Pathanamthitta Elanthoor 
Karthigappally Karuvatta North No work 


8 8.00 
No work 


! 


.. 


:: 
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8 


8.00 


Off season 


io 5.50 


Do. 
Kottayam 
Idukki 
Ernakulam 

Do. 
Trichur 

Do 
Palghat 

Do 


Chengannur Kodukulangi 4 12.00 
Vaikom 

Poozhikole Of season 
Devicolam Marayoor 

4 11.00 
Kanavannur Cheranelloor 
Kunnathunadu Kizhakkambalam 5 10.00 
Mukundapuram Kodakara 

8 18.00 
Trichur Puthur 
Chittur Koduvayoor 6 
Palghat Elappully 

8 10.00 


(32 ) (33 ) ( 34 ) ( 35) ( 36 ) (37) 
Rs. Rs. 

Rs. 
8 13.00 6 25.50 
8 13.50 8 28.00 
8 13.00 

For 100 trees 8 15.00 
20 coconuts 

& Rs. 15 
8 

12.00 36.25 per 100 trees 
No work 25P. per tree + 2 nuts 

8 

15.00 
for every 20 trees 
8 12.00 

6 % of the produces 8 12.00 

27.00 
8 11.00 

8 ° 15.00 
8 13.00 8 33.00 74 16.00 
5 11.00 

55.00 8 12.00 
8 13.00 50 P. per tree 

8 18.00 
4 12.00 
8 10.00 60 P. per tree 

8 

9.00 
8 10.00 Noregular harvest 10.00 

and large scale 

cultivation 
Rs. 60 per 100 trees 8 23.50 

plus 1 coconut 
8 12.00 Rs. 50 per 100 trees 
8 12.00 1 nut for every 

8 18.50 
4 trees & one addl. 

nut for each plot 
8 12.00 One nut for 3 8 18.50 

coconut trees 
4 7.50 6 

35.00 

7 21.50 
4 7.00 

25.00 8 17.00 


No fixed rate 

7 12.50 
8 8.00 
71 10.00 

10.00 
8 

10.50 
8 10.00 

6.00 
8 8.00 


8 
74 
8 
8 


15.00 
10.00 
11.00 
10.00 


9.00 


8 


8.00 
8.00 


8 


4.00 


8 


CO 


Ponnani 


Othallcor 


8 


10.50 


8 


10.50 


Malappuram 

Do. 
Kozhikode 


Ernad 
Kozhikode 


4 


Nilambur 
Koduvally 


11.00 
18.50 


4 


8 


10.50 


8 


13.50 


: . 


Do 


Perambra 


4 


17.00 


8 


10.50 


.. 


Quilandy 
Tellicherry 
Hosdurg 


Cannanore 

Do 


4 


Panoor 
Trikkaripur 


11.50 
11.00 


4 


4 


4 


6.00 
6.00 


4 8.00 
4 6.CO 


N 


A 


Directorate of Economics & Statistics, 

Trivandrum . 


(Sd .) 
For Director . 
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Education Department 


50052 


NOTIFICATION 
No. Ex . JI/28674 83 . 

3rd September 1983. 
Whereas the persons whose names are given below have reported that their certificates in Griginal have been 
irrecoverably lost and whereas they have requested that duplicate certificates may be issued to them , it is hereby 
aotified that any person or person whomsoever be in possession of the said certificates may surreater the same to 
the Secretary, Board of Public Examinations, Office of the Commissioner for Government Erauninations, 
Pareeksha Bhavan , Poojappura , Trivandrum -12 forthwith . 
SI. No Name and address 

Details regarding the Certificates lost 
Name of Examination 

Reg . No. 

Year 
(1 ) (2 ) 

( 3 ) (4) 

(5) 
1. J1-28674 /83 K.S. Padmakumari Amma, S.S.L.C. 
Saradamandiram , 

3/76 
Sreevaraham , Manacaud P.O. 

Trivandrum District 
2. J1-28737183 Hari, T. Sreekarthika, 

S.S.L.C 

79541 

3/7 
Amba Nagar, Vanchiyoor , 

Trivandrum 
3. J1-29707/83 Kumari Thanki, C., 

S.S.L.C. 

146726 

3/79 
Mangalathu Veedu, 

Kizhuvilam , Mudapuram 
4. JI- 29703/83 Pushkala Kumari, K , 

S.S.L.C. 

485732 
Pazhaveedu, Nellanadu P.O. 

3/83 
Via . Vamanapuram 
5. JI-29516 /83 Dinaraj, A .. 

S.S.LC 

51720 

3/76 
Parangimamvila Veedu , 
Melvettor P.O , Via. 

Varkala 
6. J1-30036 /83 Lilly, G., 

S.S.L.C. 

337353 

3/78 
Maruthuvilakathu Puthen Veedu, 

Aravankonam , Amachal P.O. 
7. JI-30039,83 K. Balakrishnan Nair , 

S.S.L.O. 

39032 

3/59 
M.M Sadanam , 
Navaikulam P.O. 

Trivandrum District 
8. J1-30637/83 Shaji, B., 

S.S.L.C. 

508528 

3/83 
Munmulavilakom Veedu 
Edayar, Thiruvallam P. O. 

Trivandrum District 
9. JL-30675 /83 Aneeth , S.S., 

SS.L.C. 

109667 

4/74 
Thekkathil Veedu , 
Chemmaruthy, 
Vadasserilonam P.O. 
Attingal 
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(3) 
S.S.L.C. 


(4 ) 
514070 


(5 ) 
3/82 


S.S.L.C. 


101175 


4/74 


S. S. L. C. 


180420 


3179 


S.S.L.C. 


37574 


3/59 


S.S.L.C. 


173231 


3/77 


S.S.L.C. 


117116 


3/77 


S.S.L.C. 


164380 


3/79 


SS.L.C. 


473784 


3/83 


( 1 ) 

( 2) 
10. J1-30809/83 Jayakumari , C., 

Ayithiyoor Chamavila Puthen 
Veedu, Balaramapuram , 

Trivandrum Dist . 
11. J1-31131 /83 LaisammaMathew , 

Kallampallil, Kattappana P.O., 

Idukki Dist . 
12. J1-31362/83 R. Chinna Thampi, 

Kurakkonam Kizhakkumkara 
Asarivila Veedu, 

Malayinkil P.O. 
13. J1-31490 /83 Damodaran Nair, G., 

Edavilakathu Veedu , 
Machel P.O. 

Malayinkil, Trivandrum 
14. J1-31494 /83 S. Girijakumari, 

Mundaplavila , Bala Bhavan , 
Jagathy, Kannettumukku , 
Thycaud P.O., 

Trivandrum -12 
15 J1-31642 /83 B. Vimala , 

Choodal Manpurathu Veedu , 
Chettachal P.O., 
Via . Vithura, 

Trivandrum Dist. 
10. J1-31934/83 S. Balachandran, 

Pela Veedu , 
Moonnammanakkal 
Anayara P.O. 

Trivandrum -29 
17. J1-31935 /83 R.S. Mini, 

Chuttottruthiyil Veedu , 
Near Padaniam LPS., 

Chirayinkil P.O. 
18. J1-32022/83 Sulochana , K., 

Kavila Pannarathala Veedu , 

Marayamuttom P.O. 
19. JI -32244 /83 Shajikumar, N., 

Chundavilakathu Veedu , 
Maruthathoor , 

Chaickottukonam 
20. J1-32321/83 Rajasimha Babu , V.B., 

Dinesh Mandiram , 

Kadakkavur 
21. J1-32333/83 Girija , S., 

Thattanvilakathu Veedu , 
Chenkilkunnu, 

Kilimanoor 
22 J1-32473/83 Sing BemalRaj, S. , 

Manalivila Veedu , 
ChenkalPO . 

(Via ) Amaravila 
23. Jl-32474/83 Prasannakumari Amma, T., 

Vestuvila Roadarikathu Veedu , 
Muttacaud P O. 

Trivandrum Dist. 
24. J1-32499/83 Karthiyani, A.P., 

Allapuzhakara House, 
Udumpannoor P.O., 

Thodupuzha, Idukki Dist . 
25. JI-32502/83 G. Gopinathan Nair, 

10th Bn . CRPF., HQ.Coy., 
Panisagar P.O., 

Tripura North 
26. J1-32705 /83 Satheesh Kumar, R., 

Kunnumpurathu Veedu, 
Sreekariyam P.O., 
Trivandrum 


S.S.L.C. 


375275 


3/75 


S.S.L.C. 


182168 


3/79 


S.S.L.C. 


308533 


3/78 


S S.L.C. 


117528 


3/77 


S.S.L.C. 


183684 


3/79 


3.S.L.C. 


524063 


3/83 


S.S.L.C. 


167080 


3/78 


S.S.L.C. 


101859 


3/66 


S.S.L.C. 


161479 


3/79 
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(3 ) 
S.S.L.C. 


( 4 ) 
69203 


(5 ) 
3/65 


S.S.L.C. 


142600 


3/73 


S.S.L.C. 


263170 


3/82 


S.S.L.C. 


49367 


3/76 


S.S.L.C. 


183351 


3/79 


S.S.L.C. 


192681 


3/80 


S.S.L.C. 


264010 


3/82 


S.S.L.C. 


238545 


3/81 


S.S.L.C. 


265792 


3/82 


( 1 ) 

(2 ) 
27. Jl-32862/83 C. Unni, 

Ilippara konathu Veedu, 
Kulapada , 

Aryanad . 
28. J1-32876/83 Babichan , C.J., 

Chackalackal, 

Anakara, P.O. 
29. J1-33034 /83 Haridas, C.K., 

Orumpil House, 

Morkodu , Kanjar, P.O. 
30. J1-33039/83 J. Rajan , 

Vila Veedu, 
Vellalloor , 

Kilimanoor 
31. Jl-33049/83 Prasanna Kumari, L. 

Karikkakam Mele Puthen Veedu , 
Kottukal P.O., 

Neyyattinkara 
32. J1-33145/83 Tomy, V.J., 

Valikulathu, Olamattom , 

Thodupuzha, P.O. 
33. J1-33147183 Lalitha Kumari, V.K. 

Vettor Madathil Karimkunnam , 

Karimkunnam P.O. 
34. JI- 33148/83 Thresia, V.A., 

Aluvachaparayil, Ezalloor, P.O. 

Thodupuzha. 
35. JI-33149/83 Saphiya, K.K., 

Kampakathunkal , 
3rd Milc Madakatbanem P.O., 

Thodupuzha 
36. J1-33150 /83 Sarala , K K., 

Kallickal, Karimkunnam P.O. 
37. Jl-33151/83 Satheesan , K.S. 

Tbottiparambil House , 
Vengalloor P.O., 

Thodupuzha. 
38. J1-35797 /83 Augustine Gomez, 

Polhuval Veedu, Pallithura , 
Pallithura P.O. 

Trivandrum Dist. 
39. J1-35798/83 C. G. Johny, T.C. 31/1295, 

Pettah P. O., 

Trivandrum . 
40. J1-35812 /83 Rajan Nair, B., 

Attuveettilkonam , 
Kavalayoor P. O. 

(Via ) Moongode, 
41. J1-36171/83 V. Vijayakumar, 

Usaland, Anakudi, 
Vaman puram , 

Trivandrum 
42. J1-36179/83 Leclamma, M. R., 

Block No. 980, Sanyasioda P.O. 
Balagram P.O., 

Pin 635552 
43. JI-36395/83 Sudha , S. K., 

Nediavila Veedu, Ulloor, 
Medical College P.O., 

Trivandrum -11 
44. JI- 36585 /83 Saraswati y Amma, H., 

Padippura Vecdu, 
Menalloorkonam , 
Perumkadavila P. O , 
Neyyattinkara Taluk 


S.S.L.G. 


189267 


3/80 


S.S.L.G 


5532 


3/74 


S.S.L.C. 


362425 


3/80 


S.S.L.C 


9456 


4/72 


S.S.L.C. 


308736 


3/78 


S.S.L. 


52819 


3/76 


S.S.L.C. 


41437 


3/67 


S.S.L.C. 


357252 


3/80 


S.S.L.C. 


339933 


-3/78 
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(3 ) 
S.S.L.C. 


70910 


3/70 


S.S.L.a 


74163 


3/61 


S.S.L.C. 


268439 


3/82 


(1 ) 

( 2 ) 
45. JI- 36586 /83 V. Suresh , Kattakkalil Veedu, 

Pulimatt , P.O., 

Via Vamanapuram -695612 
46. J1.36599/83 G.Sebastian , 

Mulamancode, 
Thadatharikathu Puthen 
Veedu, Parappara , P. O. 

Nedumangad Taluk 
47. J1-30420 /82 Mary George, 

Vengapparayil, 

Panemkutty , P. O. 
48. Jl-32479,83 Nancy Thomas, 

Puthenvila Veedu, 
Nalamchira P. O., 

Pin 695015 
49. J1-34846 /82 Shaji Thomas, 

Mooleparambil, 
Mooleparambil House , 
Panamkutty , 
Mukkudom P. O. 


S.S.L.C. 


490326 


3/83 


.S.S.1..C . 


268269 


3/82 


Office of the Commissioner for 
Government Examinations, 
Parecksha Bhavan, Trivandrum - 12. 


(Sd.) 

For Secretary, 
Board of Public Examinations 


In these circumstances,sanction is hereby accorded 
for the change of name of Srecvaraham U.P.S. as 
" Sri Pattom Thanu Pillai Memorial U.P.S." with 
effect from this school year onwards. 

(Sd .) 
Trivandrum 

Deputy Director, Education 


PROCEEDINGS 
OF THE DEPUTY DIRECIOR , EDUCATION , TRIVANDRUM 
Order No. A10 (B2 ) 7193 /83/ K . Dis. 30th July 1983. 
Read :-1. Letter No. 21-2-1983 of the President, 

P.T.A., U.P.S., Srecvaraham . 
2. D.2604 /83, dated 31-5-1983 of Asst . 

Edl. Officer , Trivandrum (S ) . 
The President, Parent Teachers Association of 
Upper Primary School , Sreevaraham in the reference 
cited as Ist paper above has requested to change the 
name of Upper Primary School, Srcevaraham as 
* Sri Pattam Thanu Pillai Memorial U.P.S." to keep 
the sacred memory of late Sri Pattam Thanu Pillai , 
who was the then Hon . Minister of Education who 
had earnestly attempted a lot for the upgradation 
the school. 

The Assistant Educational Officer , Trivandrum 
(South ) has also recommended the change of name of 
he school 


DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION 

TENDER EXTENSION NOTICE 
Tender No.4/83. 

19th September 1983. 
The last date ofreceipt of Tender No.4/83 for the 
supply of various items of furniture is extended up to 
25-10-1983 , 11 a m . Those who have submitted tender 
in response to the tender notice dated 8-8-1983 nccd 
not apply again . The tenders received will be opened 
on the same date at 3p.m. 
Junior Technical School, K. VENUGOPALAN , 
Shoranur. 

Superintendent. 
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No. A1/CD /83 . NOTIFICATION 

4th May 1983 . 
It is hereby notified that the caution money deposit ofthe undermentioned students who were admitted 
during the academic year 1979-80, 1980-81 and 1981-82 and were studying in the Sree Neelakanta Government 
Sanskrit College , Pattambi will be credited to Generalrevenue , if they fail to receive the amount within one 
month from the dite of publication of this notification . 

Year of Admission 1979-80 
SL. Name and Roll No. 

Admn. No. 
No. 

Amount Remarks 
( 1) 

(2 ) 

( 3 ) 

(5) 
Class I B.Sc., Chemistry : 
1 Chandrasekharan , M. P. 

1103 4228 

75 
2 Haridasan , O. P 

1104 4434 

75 
3 Sunil C. Chevoor 

1109 +302 

75 
4 Ramadevi, P. V. 

1113 4191 

75 
Class I B.Sc., Zoology : 
5 Latha, K. N. 

1215 1238 

75 
6 Sasi , P. 

1213 4244 

75 
7 Vijayalekshmy, P. C. 

1219 4350 

75 
I B.A., Economics : 

8 Abdulla , K. 

2101 4314 

40 
9 Mumthaz, T. 

2112 

4 + 19 
10 

40 
Sreeprakash , V. c . 

2132 4337 

40 
11 Jothy, P.K 

2139 4501 

40 
12 Nalini, K. 

2143 4373 

40 
13 Nalini, P. 

2144 4313 

40 
14 Prasanna, N. P. 

2145 4333 

40 
15 Saraswathy, K. A. 

2149 4303 

40 
16 Sobha, C. 

2153 4332 

40 
IB. 4., Sanskrit 
17 Raveendran , P.K. 

3104 4347 

40 
18 Surendran , P. 

3106 4356 

40 
19 Vasudevan , A. 

3108 4370 

40 
20 Indira , K. V. 

3113 4369 

40 
I B. 4., Malayalam : 
21 Abdulsalam , T. 

4101 4524 

40 
22 Devanarayanan, P. v . 

4103 4512 

40 
23 Unnikrishnan, P. K. 

4112 4380 

40 
24 Ammini, C. 

4116 4394 

40 
25 Hemalatha , K. V. 

4118 4386 

40 
26 Sakkeena ,M.K. 

4130 4389 

40 
27 Thankam , P. 

4140 4412 

40 
I B. Com . 
Sasidharan , M. 

5131 4281 

40 
29 Veeramani, C. A. 

5135 4273 

40 
30 Girija, P. 

5140 4518 

40 
31 Indira , C. 

5142 4265 

+0 
32 Ushadevi, T. S. 

5152 4266 

-10 
Year of Admission 1980-81 
I P.D.C. I Group 
33 Krishnan, K.M. 

112 4637 

40 
34 Krishnanunni, P. K. 

114 4627 

40 
35 Muraleedharan, K. 

118 5273 

40 
36 Rajan , E. K. 

126 5232 

40 
37 Unnikrishnan , V. R. 

145 4654 

40 
38 Unnikrishnan , P. M. 

143 4575 

10 
39 Gecthadevi, M. S. 

152 -1657 

40 
40 Suja , A. 

4633 

+0 
41 Sumathychittadi 

170 4824 

40 
IP, D. C. II Group 
42 Kumaraswamy, K. 

211 4530 

40 
43 Sivadasan , M. P. 

235 4587 

10 
44 Radha, P. c . 

260 45 + 1 

10 


28 


1 


167 
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(3 ) 


(5 ) 


302 
304 
305 
307 
315 
321 
343 
352 
359 
363 
369 
373 
381 


4852 
5096 
4775 
4792 
5197 
4834 
5245 
5183 
4799 
5201 
4805 
5128 
5128 


25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 


415 
438 
450 
457 
470 
477 


4886 
5217 
4893 
4124 
4907 
4976 


25 
25 
25 
25 
25 


(1 ) 

( 2 ) 
I P.D. C. III Group 
45 

Asokan , N. 
46 Jayaprakash , P. S. 
47 

Kunhumohammed, P. M. 
48 Mohanadas,M. 
49 Sasukumaran, K. K. 
50 Viswanathan, P. K. 
51 Leela , M. P. 
52 Pushpalatha , c . 
53 

Rugmini P. 
54 Sathiabhama, K. R. 
55 Syamala , M. P. 
56 Ushadevi, T. P. 

57 Saheedabeegum , P. P. 
1 P. D. C. IV Group 
58 

Indira , K. 
59 Rema, P.K. 
60 

Savithry, K. P. 
61 

Srceja , K. 
62 Usha, E. M. 
63 

Vijayalakshmy, P. P. 
I P.D. C. V Group 

64 Baby, C. P. 
65 

Janaky, V.R. 
66 

Kamalam , K. T. 
67 

Prasanna, M. N. 
68 Rajeswari, K. 
69 Remabai, K. S. 
70 

Safiya , A. 
71 Sulaikha , P. P. 

72 Vasanthakumari, P. 
I P.D.C. VIGroup 

73 Jayaraman , K. 
74 Ajithakumari, P. K. 
75 Ajithakumari, P. 
76 

Anitha, M. C. 
77 

Geetha , V. A. 
78 Girija , E. 
79 Indirabai, K. 
80 

Kunchukutty , P. 
81 Nirmala , M. 
82 

Sheela , E. S. 
83 Sujatha, P. 

84 Vijayalakshmy,M. P. 
I P. D. C. III A. N. 

85 Abdul Hameed , P. 
86 

AbdulNazeer, P. P. 
87 

Falclul Rahiman , P. M. 
88 

Kunhunnis T. 
89 Muhammed Usman , M. 
90 Sainudheen , P. M. 
91 Ummer, E. P. 
92 

Unnikrishnan , K. 
93 

Venugopal, P. 
I P.D. C. IV A. N. 

94 Abdul Khader, P. 
95 

Dinesan , N. V 
96 Krishnakumar , K.R. 
97 Muralidharan , V. 
98 

Raman , A. P. 
99 

Sankaranarayanan , C. 


506 
519 
522 
538 
547 
550 
554 
566 
577 


5041 
5032 
5093 
5294 
5218 
5118 
5120 
5038 
5094 


25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 


607 
618 
619 
620 
624 
625 
626 
636 
642 
661 
668 
678 


4954 
4745 
5211 
4848 
4818 
4982 
4689 
4761 
5151 
4718 
4899 
4721 


25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
• 25 

25 
25 
25 
25 


302 
305 
319 
330 
334 
359 
371 
373 
380 


S 5131 
S 5178 
S 5172 
S 5253 
S4851 
S 5105 
S 5199 
S 4807 
S4979 


25 
25 
25 
25 
25 
25 


25 


25 
25 


401 
407 
412 
421 
425 
430 


S 5061 
S4969 

4941 
4961 
4898 
4963 


25 
25 
25 
25 
25 
25 
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( 1 ) 


( 2 ) 


(5 ) 


(3 ) 
4992 
4993 
4901 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 


Sasidharan , K. 
Sivaraman , K. 
Vasudevan , P.K 
Pushpa , P. 
Savithry , P. 
Suma, K. P. 
Sunderarajan , P. V. 


432 
436 
441 
450 
453 
454 
459 


S 
S 
S 
S 
s 
S 
S 


(4) 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 


4926 


5058 
4914 
5297 


V Group 


Akbar, T. P. 
Assan , K. 
Kuttynarayanan , V. 
Mammu, r. 
Manikandan , K. 


50+ 
506 
517 
518 
519 


S 
S 
S 
S 
S 


5244 
5100 
5265 
5142 
5241 


25 
25 
25 
25 
25 


VI Group 


Aboobaker , P. 
Hamza , K. 
Hussan , v . 
Hussain , A. T. 
Jayakrishnan, K. M. 
Saidalavi, P. T. 
Unnikrishnan , T. V. 


603 
617 
620 
621 
623 
653 
669 


cannononta 


4756 
5163 
4707 
5214 
4846 
5206 
5164 


Abdul Shakkoor, P. K. 
Charly, K. R. 
George, K. P. 


1001 
1003 


5493 
5431 
5476 


50 
50 
50 


1004 


50 


107 
108 
109 
110 

11 
I P.D. C. VI 

112 
113 
114 
115 
116 
117 

118 
M. A. 

119 
120 

121 
I M. A. 

122 
123 
124 
125 
126 
127 

128 
I. M. A. Sanskrit : 

129 
I M. A. Economics : 

130 

131 
I. M. Com . 

132 
133 
134 
135 

136 
I P.D.C. VI 

137 


Jayalakshmy, T. D. 
Padmaja , R. 
Padmajadevi, P. 
Padmini, R. 
Remadevi, K. S. 
Sheela C. George 
Swabeerabeevi, K.K. 


1010 
1012 
1013 
1014 
1017 
1018 
1019 


5434 
5508 
5480 
5492 
5479 
5490 
5507 


50 


50 


Usha , V.N. 


1043 


5457 


50 


Babu, M. 
Sankaran, K. P. 


1050 
1052 


5287 
5329 


50 
50 


Mohanakrishnan , M. 
Venkatakrishna Moorthy 
Geetha , M. R. 
Sobhana, K. 
Vasanthy, T. K. 


1070 
1074 
1076 
1080 
1081 


5283 
5275 
5276 
5271 
5279 


50 
50 
50 
50 
50 


Ravi, K. 


4699 


25 


Year of Admission 1981–82 


Sujatha, K. R. 


181 


6115 


40 


I P.D.C. 

138 
II P.D. C. II 

139 
I P.D. C. IV 

140 


Satheeshkumar, A. K. 


6202 


40 


283 
1980-81 
403.5 


Asok Kumar , A. P. 


5145 


25 


Sre . Neelakanta Govt. 
Sanskrit College, Pattambi. 


(51.) 
Principal. 


Aq KWI 
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PARI JU 


Directorate of Factories and Boilers 


NOTIFICATION 
No. Gl- 19179/83/ F & B. 12th September 1983. 

RENEWAL OF LICENCES OF FACTORIES 
UNDER FACTORIES Act 1948 FOR 

THE YEAR 198+ 
The attention of the occupiers and managers of 
Factories in Kerala State is invited to sub -rules ( 1 ), 
(2 ) & (3) of Rule 7 of the K.F. Rules 1957, (which 
require that every application for the renewal of 
licence shall be in Form No. 2 in trip icate prescribed 
under Rule 4 of Kerala Factories Rules, 1957. The 
application for renewal of licence should be submitted 
in respect of the factories situated within the 
" Trivandrum , Quilon , Kundara, Alleppey, 
Chengannur and Kottayam " Factory Divisionsto the 
Joint Director of Factories & Boilers, Trivandrum , 

Idukki, Ernakulam , Cochin , Alwaye, Irinjalakuda , 
Trichur and Palghat Factory Divisions to the Joint 
Director of Factories & Boilers , Ernakulam and 
* Ottapalam ,Malappuram ,Kozhikode North, Kozhi 
kode South , Tellicherry, Cannenore an Taliparamba " 
Factory Divisions to the Joint Director of 
Factories & Boilers Calicut, through the concerned 
Inspectors on or before 31-t October 1983. The 
licence already issued and renewed for the year 1983 
are valid only upto 31st December 1983 as per Rule 5 
(2 ) of the Kerala Factories Rules, 1957. 

Belated applications for therenewal of licences will 
be accepted , only on payment of a fee of 25 % in 
excess of the fee ordinarily payable. The head of 
accountunder which the factory licence fee for the 
year 1984 to be remitted is " 087 (e )-Fees realised 
under the F. Act, 1948 " Chalan receipts without 
countersignature will not be accepted. Cheques, 
drafts and postal orders will not be accepted . If the 
printed application forms in Form No. 2 are not made 
available in advance by the concerned office due 10 
any reasons, typed or manuscript copies of applica 
tion can be used by the management. 
Office of the Director of JACOB CHACKO, 
Factories & Boilers, Director of Factories & Boilers. 

Trivandrum 


E.NTV 11 


even mot of Korda 
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PART III 


Forest Department 


TRIVANDRUM DIVISION 


കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടീസ് 
( കേരളാ ഫോറസ്റ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 81 ബീ 

അനുസരിച്ച്) 


മ്പർ ററി. ഏ . 819382. 


1983 സെപ്ററംബർ 5 . 


7-9-1982 -ാം തീയതി രാതി ഉദ്ദേശം 12 മണി 
യോടുകൂടി നെയ്യാർഡാം അസിസ്ററൻറ് വൈൽഡ് 
ലൈഫ് ( പിസർവേഷൻ ഓഫീസറും സ്ററാഫും അവ 
രുടെ സഞ്ചാരമദ ° ധ്യേ അമ്പൂരി-അണമുഖം റോഡിൽ 
അണമുഖം ഭാഗത്തുവച്ച് അനധികൃതമായി 34x129 , 
29x125 , 27 x 123 , 32x120, 33x107, 30x11 6 
എന്നീ അളവുകളുളള ആറു കഷണം ഈട്ടിത്തടികൾ 
കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ | ( ശമിച്ച കെ . ആർ. വി . 
5394 എന്ന രജിസ്ററർ നമ്പർ ഉളള ഒരു അമ്പാസഡർ 
കാർ കസ്ററഡിയിലെടുക്കുകയുണ്ടായി. കാറിൽ ഈട്ടി 
തടികൾ കയററിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിയമം അനു 
ശാസിക്കും പ്രകാരമുളള പാസോ മററു അംഗീകൃത രേഖ 
കളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . തുടർന്നുളള 
അന്വേഷണത്തിൽ കാറിൽ കയറിയിരുന്ന ഈട്ടി കഷണ 
ങ്ങൾ നെയ്യാർഡാം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ച്വറി ഏരി 
യായിൽ കാമല ( ബാറിൽ അയ്യവിലാകം - ഭാഗം 
റിസർവ്വ് വനത്തിൽനിന്നും അനധികൃതമായി ശേഖരിച്ചി 
ട്ടുളളതാണെന്ന് വെളിവായിട്ടുണ്ട്, ഇപകാരം സർക്കാർ 
വക വനഭൂമിയിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ച് ഈട്ടി 
മരം മുറിച്ച് ശേഖരിച്ച് കാറിൽ കയററി കടത്തിക്കൊണ്ടു 
പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് 1961 - ലെ കേരളാ ഫോറസ്ററ 
ആക്ററിലെ സെക്ഷൻ 52, 61 ( എ ) എന്നീ വകുപ്പ 
(പകാരം കുററകരവും ശിക്ഷാർഹവുമാണ്. ആയതിനാരി 
(പ്രസ്തുത കാർ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഈട്ടിത്തടികഷണ 
ങ്ങൾ സഹിതം താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ കേരളാ 
ഫോറസ്റ് ആക്റ്റ് സെക്ഷൻ 613 ( 2) അനുസരിച്ച് 
സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 


( 2) മേൽകുററകൃത്യംനടത്തുന്നതിന് കെ . ആർ. വി . 

5394 എന്ന കാർ ഉപയോഗിച്ചു . 
( 3 ) മേൽ കുറ്റകൃത്യം വാഹനഉടമയുടെ അറിവോടും 

സമ്മതത്തോടും കൂടി നടന്നു . അല്ലെങ്കിൽ മേൽ 
കുററകൃത്യം നടത്തുന്നതിന തന്റെ വാഹനം 
ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട മുൻകരു 
തലുകൾ വാഹന ഉടമയോ ഡവറോ എടു 

ത്തിരുന്നില്ല . 
മേൽ പ്രസ്താവിച്ച നടപടിക്കുമേൽ ആർക്കെങ്കിലും 
ആക്ഷേപംഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടീസ് കേരളാ ഗസററിൽ 
പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ 15 (പതിനഞ്ച്) 
ദിവസത്തിനകം വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ വാഹനത്തിന്റെ 
ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം 
വഴുതക്കാട്ടുളള തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷണൽ ഫോറസ 
ററാഫീസർ മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അപകാരം നിശ്ചിത തീയതിക്കകം ആരും ആക്ഷേപം 
ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് കാണുന്നപക്ഷം മേൽ പറഞ്ഞ 
15 ദിവസം തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും 
ആക്ഷേപമില്ലെന്നുളള നിഗമനത്തിൽ കെ . ആർ. വി . 
5394 എന്ന കാറും അതിൽ കയറിയിരുന്ന ആറുകഷണം 
ഈട്ടിത്തടികളും സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടി തൻ 
കൂടുന്നതിനുവേണ്ട അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
താണ് , 

(ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം, 

ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസ് , 
(ആതറൈസ്ഡ് ഒാഫീസർ) . 


TIMBER SALES DIVISION , TRIVANDRUM 

പുനർ ലേലപ്പരസ്യം 
A 8-2160/ 83 . 

1983 സെപ്ററംബർ 24. 
താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതും 2-6-1983 - ൽ 
കുളത്തൂപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ടിമ്പർ ഡിപ്പോയിൽനിന്നു . 
മെസ്സേഴ്സ് ആർ. ജെ . ധനൻ ആൻറ് കോ , അയ 
അത്തിൽ, കൊല്ലം 

ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതുമായ തടിക 
ടാക്കി ലേലത്തുക ഒടുക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയിരിക്കു 


കാര ണങ്ങൾ 


(1) നിയമവിരുദ്ധമായി സർക്കാർവക വനഭൂമിയിൽ 

( പവേശിച്ച് ഈട്ടിമരം മുറിച്ച് ശേഖരിച്ച 
കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു . 
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KERALA GAZETTE 


(PART III 


തത്തിൽ 


ക . മീററർ 


ന്നതിനാൽ ടിയാൻ പുർണ്ണ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വ 

പട്ടിക 
2-11-1983 -ാം തീയതി രാവിലെ പത്തു 
മണിക്ക ടീ ഡിപ്പോയിൽ വെച്ച് സാധാരണ 
ഡിപ്പോ ലേലവ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി തിരു 

ആയിരനെല്ലൂർ 1975 തേക്കുതോട്ട 
വന്തപുരം ടിമ്പർ സെയിൽസ് ഡിവിഷണൽ ഫോ 

ത്തിൽനിന്നും ശേഖരിച്ച കഴകൾ ത്വാ ം തന്റെ പ 3691 
റസ്ററ് ആഫീസറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന 

ആയിരനെല്ലൂർ 1971 തേക്കു 
മററുദ്യോഗസ്ഥനോ പുനർ ലേലം ചെയ്തു വിൽക്ക 

തോട്ടത്തിൽനിന്നും ശേഖരിച്ച അഞ്ചാമതി 22006 
പ്പെടുന്നതാണ്. 

ക ഴകൾ 
കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക തിരുവനന്തപുരം 

ലേലസ്ഥലം, അഞ്ചൽ റെയിഞ്ചാഫീസ്, 
ടിമ്പർ സെയിൽസ ഡിവിഷൻ ആഫീസിലോ കുള ലേലദിവസവും സമയവും. - 12-10-1983 പകൽ 11 
ത്തുപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ടിമ്പർ ഡിപ്പോയിലോ അന്വേ 

മണി. 
ഷിക്കുക. 

നിരതദ്രവ്യം. - 500 രൂപ. 
പട്ടിക 

കെ . കെ . ശ്രീ വാസ്തവ , 

ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ . 
ലോട്ടു ഇനം 

എണ്ണ 
നമ്പർ 

TIMBER SALES DIVISION , PUNALUR 
5 27 ഇലവ് IB 2 

ഈട്ടിതടി ലേലപ്പരസ്യം 

9 , 596 
5 28 ടി 3 4. 114 എ 3 , 2368/83 . 

1983 സെപ്ററംബർ, 20. 
529 ടി IIB 4 | 1. 18 0 

ഈ ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട പത്തനാപുരം ഡിപ്പോയിൽ 
53 0 ടി II 

4 10. 143 

അട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നതാഴെപട്ടികയിൽ പറയുന്ന ഈട്ടിത്തടി 

കൾ 21.10.1983 രാവിലെ 10മണിമുതൽ15-3-1983- ലെ 
53 1 ടി 

3 1 0.241 

കേരള ഗവൺമെന്റ് ഗസററ ഫോറസ്ററ് ഷീരം 
533 ടി IIB 

9 3.19 2 

135 മുതൽ 138വരെയുളള പേജുകളിൽ കൊല്ലം സർക്കിൾ 
534 ടി IB 2 

8.59 6 

കൺസർവേറ്റർ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള ലേലനിബന്ധ 
537 ടി 

4 10. 427 

നകൾക്കു വിധേയമായി ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീ 
545 

സറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മററുദ്യോഗസ് 
ടി 

2 1 0 , 819 

ഥനോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. 
546 ടി 6 11. 0 6 6 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പത്തനാപുരം ഡിപ്പോ 
ആഫീസിലോ ഈ ആഫീസിലോ ആഫീസ് 

സനയ 
ങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കുക. 
ജെ . ഭാസ്ക്കരൻ, 
ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ. 

പട്ടിക 
ഈട്ടിതടി എക്സ്പോർട്ട് 30x35 ക്യൂ . മീ . 
ടി ഒന്നാംതർ 

50x30 
PUNALUR DIVISION 

ടി 

മൂന്നാംതരം 100 x 25 
ടി 

നാലാംതരം 
തേക്കുക ഴ ലേലപ്പരസ്യം 

10X 1 
പി . സി . 3-39 29/83. 1983 സെപ്ററംബർ 19 . 

എം . ഇബ്രാഹിംകുട്ടി, 
പുനലൂർ. 

ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ.. 
ഈ ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട അഞ്ചൽ റെയിഞ്ചിൽ നിന്നും 
13-1-1983 - ൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ ശീ . തോമസ 
ചാക്കോ, ഇളംപുറത്തുവീട്, നെല്ലിപ്പളളി , 

WILD LIFE PRESERVATION DIVISION , 

പുനലൂർ 
എന്ന ആൾ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതും ലേല വ്യവസ്ഥകള 

THEKKADY 
നുസരിച്ച് ബാക്കി ലേലത്തുക അടയ്ക്കാതെ വീഴ്ച 
വരുത്തിയതുമായ തേക്കുകകൾ അഞ്ചാം തരത്തിൽ 

ആർ. 817| 8 2 . 

19 83 സെപ്ററംബർ 12. 
പ്പെട്ട 3691 കഴകൾ മുൻലേലക്കാരൻ നഷ്ടോത്തര ഈ ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന റെയിഞ്ചു 
വാദിത്വത്തിൻമേൽ 15-3-1983 - ലെ ഗസററ് ഷീറ 

കളിലെ വിവിധ ഫോറസ്ററു കേസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 
135 മുതൽ 138 വരെയുളള പേജുകളിൽ വിവരി തായ തൊണ്ടി തടികൾ , വിറക്, മുതലായവ 1983 
ക്കുന്ന ഡിപ്പോ ലേല നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയ ഒക്ടോബർ, സംബർ - 

ഡിസംബർ 
മായി 12-10-1983 

മാസങ്ങളിൽ 
പകൽ 11 മണിക്ക് അഞ്ചൽ 
റെയിഞ്ചാഫീസിൽ വച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു 

അതാത് റെയിഞ്ചിനു നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തീയതി 

കളിൽ 
വിൽക്കുന്നതാണ്. 

പകൽ മൂന്നു മണിക്ക് തേക്കടി വൈൽഡ് 
ലൈഫ് പീസർവേഷൻ ആഫീസറോ അദ്ദേഹം 

ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന 
കുടാതെ 1 971 തേക്കുതോട്ടത്തിൽ നിന്നും ശേഖ 

മാറുദ്യോഗസ്ഥനോ 
അതാത 
രിച്ചതും എന്നാൽ മുൻലേലത്തിൽ വിൽക്കാതിരുന്നതു 

റെയിഞ്ചാഫീസുകളിൽ വച്ച് സർക്കാർ തടി ഡിപ്പോക 

ളിലെ ലേല 
മായ 22006അഞ്ചാം തരത്തിൽപ്പെട്ട തേക്കുകഴകളും മേൽ 

വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് പരസ്യമായി 

ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാകുന്നു . ലേലത്തിനു 
വിവരിച്ച ലേല നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി 
അന്നേദിവസം അതേ സമയത്തും സ്ഥലത്തും വച്ച് 

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികൾ പൊതുഒഴിവു ദിവസ് 

മാകാനിടയായാൽ 
പരസ്യമായി ലേലംചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. 

അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 

ലേല നിശ്ചിത സമയത്ത് ലേലം നടത്തുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
ദിവസം പൊതു ഒഴിവുദിവസമായി വന്നാൽ പസ്തുത വിവരങ്ങൾ അതാത അസിസ്ററൻറ് 
ലലം അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം അതേസമയത്തും 

വൈൽഡ 

ലൈഫ് ( പിസർവേഷൻ ഓഫീസുകളിൽ 
സ്ഥലത്തുംവച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. 

അന്വേഷി 
ച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


t t 


4TH Oct. 1983] 


FOREST DEPARTMENT 
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നിരതദ്രവ്യം -50 രൂപ . 
റെയിഞ്ചിന്റെ 

ലേലത്തീയതി 
പേര 

ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ 

1983 1983 1983 
തേക്കടി റെയിഞ്ച് 27 

29 

28 
വളളക്കടവ് റെയിഞ്ച് . 28 30 

29 


പട്ടിക 
ഡിപ്പോയുടെ പേര്: 

മുടിക്കൽ 
ലേലത്തീയതിയും സമയവു • : 

25-10-1983 10 a m 
ഈട്ടി ഒന്നാം തരം 

15 cuin . 
രണ്ടാം തരം 

25 
മൂന്നാം തരം 

15 
നാലാം തര 

15 


- 1 


എൻ. വി . തിവേദിബാബു , 
വൈൽഡ് ലൈഫ് ( പിസർവേഷൻ ഓഫീസർ. 


തകമടി . 


പി , എ . കുട്ടിക്കമ്മദ്, 
ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ, 


കാലടി, 


MALAYATTUR DIVISION 


TIMBER SALES DIVISION , KALADY 

(1) 

പുനർലേലപ്പരസ്യം 
കെ . എ . 2-115 6 / 83. 1983 സെപ്റ്റംബർ 12. 

ഈ ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട മുടിക്കൽ ഡിപ്പോയിൽ 
നിന്നും 26-4-1983 - ലെ ലേലത്തിൽ വീനിയേഴ്സ 
ആൻറ് ലാമിനേഷൻ (ഇൻഡ്യ) ലിമിററഡ്. എം . 
റോഡ്, കൊച്ചിൻ എന്ന കമ്പനി ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതും 
എന്നാൽ 

ലേലവ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് യഥാസമയ 
ലേലത്തുക ഒടുക്കി നീക്കംചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നതും 
താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതുമായ ഈട്ടിത്തടികൾ 
ടിയാൻ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൻമേൽ ഡിവിഷണൽ 
ഫോറസ്ററാഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മററുദ്യോഗസ്ഥനോ 25-10-1983 പകൽ 10 മണിക്ക് 
മുടിക്കൽ ഡിപ്പോയിൽവച്ച് പരസ്യമായി വീണ്ടും ലേലം 
ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലം 7-12-1982 - ലെ 
കേരള ഗസററിലെ 523 മുതൽ 5 26 വരെയുളള പേജു 
കളിൽ വിവരിക്കുന്ന ലേലവ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയ 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 

മുടിക്കൽ 
ഡിപ്പോയിൽ അന്വേഷിക്കുക. 

" പട്ടിക. 
ലോട്ടു ഇനവിവരം 

തടികളുടെ ക്യൂ . മീ . 
നമ്പർ 

എണ്ണം 
78 ഈട്ടി ഒന്നാംതരം C 

1 0. 973 
208 ഈട്ടി ഒന്നാംതരം B 

1 1. 613 
212 ഈട്ടി ഒന്നാംതരം C 

1. 45 8 
226 ഈട്ടി ഒന്നാംതരം C 

0. 1 9 5 
334 ഈട്ടി ഒന്നാംതരം B 

2. 27 8 
354 ഈട്ടിഒന്നാംതരം C 

1. 049 


തടി, കഴ ലേലപരസ്യം 
സി . 2-11138 / 81. 

1983 സെപ്ററംബർ 14. 
ഈ ഡിവിഷനിലെ കോടനാട് റെയിഞ്ചിക്കപ്പെട്ട 
1 971, 1972, 1974, 1975 മല്ലന തേക്ക് തോട്ടങ്ങളിൽ 
നിന്നും, അങ്കമാലി , ഇടമലയാർ റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതി 
നുവേണ്ടി ഇടമലയാർ ഇറിഗേഷൻ പാജക്ട് അധികാരി 
കൾ മുറിച്ച് റോഡരുകിൽ തന്നെ അട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നതും 
താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതുമായ തേക്ക് തടികളും. 
കഴകളും 

7-12-1982- ലെ ഗസാറിൽ ഫോറസ്റ് 
ഷീററ് 523 മുതൽ 526 വരെ പേജുകളിൽ കാലടി 
ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ (പസിദധീകരിച്ചിട്ടുളള 
ലേലനിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 26-10-1983 
പകൽ - 11 മണിക്ക് 

- മലയാററൂർ ഡിവിഷണൽ 
ഫോറസ്ററാഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മററുദ്യോഗസ്ഥനോ കോടനാട് റെയിഞ്ചാഫീസിച്ച് 
പരസ്യമായി ലേലംചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാകുന്നു . 
ലേലംകൊണ്ടയാൾ ലേലസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നോ 
10 ,000 (പതിനായിരം) രൂപയോ ഏത് കുറവ് ആ 
തുക നിരതദവ്യം ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾതന്നെ കെട്ടി 
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ലേലസംഖ്യ 1000 (ആയിരം) 
രൂപയോ അത്തിൽ കുറവോ 

ആണെങ്കിൽ മുഴുവൻ 
സംഖ്യയുംഅപ്പോൾതന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന കഴകളിൽനിന്നും 
കേരളാ സ്റേറററ് ഇലക്ട്രിസിററി ബോർഡ്, പി ,ആന്റ 
ടി . എന്നീ വകുപ്പുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനുശേഷം 
ബാക്കിവരുന്ന കഴകൾ മാതമേ ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 
വിൽക്കുകയുളളു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോടനാട് 
റെയിഞ്ചാഫീസിൽനിന്നോ, ഈ ആഫീസിൽനിന്നോ അറി 
യാവുന്നതാണ്. 

പട്ടിക 
ഇനവിവരം 

അളവ് 

ഘനമീററർ 
തേക്ക് കഴുക മൂന്നാംതരം 

8 
ടി 

നാലാംതരം 
ടീ അഞ്ചാംതർ 

122 
കപ്പുകാൽ 

6 2 
തേക്ക്തടികൾ 

7 0 , 442 
ടി ഷോർട്ടലോഗ് 

0 , 035 
നിരതദ്രവ്യം. - 1000 രൂപ. 


1 


1 


ആകെ 


6 


8 , 1 6 6 


1 05 


1 


(2 ) 

ഈട്ടി ലേലപ്പരസ്യം 
KA 2-247 5 / 83, 

1983 സെപ്ററംബർ 17 . 
ഈ ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട മുടിക്കൽ ഡിപ്പോയിൽ അട്ടി 
വച്ചിരിക്കുന്ന ഈട്ടിത്തടികൾ താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടു 
ത്തിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും കാലടി ഡിവി 
ഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസറോ, അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെ 
ടുത്തുന്ന മററുദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ലേലം 
ചെയ്തു വില്ക്കുന്നതാണ്. ലേലം 7-12-1982 - ലെ 
കേരള ഗസററ 5 23 മുതൽ 526 വരെയുളള പേജുകളിൽ 
വിവരിക്കുന്ന 

ലേനിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി 
രിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മുടിക്കൽ ഡിപ്പോയിൽ 
അന്വഷിക്കുക. 

നിരതദ്രവ്യം, -1000 രൂപ . 


( 2) 

പുനർ ലേലപ്പരസ്യം 
എൽ.സി. 1-3607/ 80. 1983 സെപ്ററംബർ 19. 

ഭൂതത്താൻകെട്ട് അണക്കെട്ടിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുമ്പോൾ 
മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ സാദ്ധ്യതയുളള കുട്ടമ്പുഴ റെയിഞ്ചിലെ 
തട്ടേക്കാട് സബ്മെർജിബിയ ഏരിയായിൽ ആളുകൾ 
അനധികൃതമായികൃഷിചെയ്തിരുന്നതും, 31-5-1983 
1-6-1983 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലെ മഹസ്സർ പ്രകാര 
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(2) 

തൊണ്ടി ലേലപ്പരസ്യം 
സിസി 3.1573/ 83. 

1983 സെപ്റ്റംബർ 23, 
- ചാലക്കുടി 

ഫോറസ്ററ് ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട താഴെ 
പട്ടികയിൽ 

പറയുന്ന റെയിഞ്ചുകളിലെ വിവിധ 
ഫോറസ്ററ് കേസുകളിലെ തൊണ്ടിത്തടികൾ അതാത 
റെയിഞ്ചിനു നേരെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിട്ടുളള തീയതി 
കളിൽ പകൽ 11 മണിക്ക് അതാതു റെയിഞ്ചാഫീസിൽ 
വച്ച് ചാലക്കുടി ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസറേ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മററുദ്യോഗസ്ഥനോ 
1982 ജൂൺമാസം 15 -ാം തീയതിയിലെ കേരള ഗവൺ 
മെൻറ് ഗസററ് പാർട്ട് III പേജ് 256 - ൽ സിസി 
3-9 6 / 19 -ാം നമ്പറായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
ലേലവ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി 

പരസ്യമായി 
ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. 

പട്ടിക 


യിഞ്ചിന്റെ 

ലേലത്തീയതി 
പേര 

ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ 
വെളളി 

കുളങ്ങര 27-10-83 26-11-83 27-12-03 
പാലപ്പിളളി 28-10-83 23-11-83 28-12-83 
പരിയാർ . 29-10- 83 29-11-83 29-12-63 
നിരതദവ്യ • -100 രൂപ (നൂറു രൂപ) . 

എ . ജോസഫ്, 
ചാലക്കുടി, ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ, 


സർക്കാരിലേക്ക് ഏറെറടുത്തിട്ടുളളതുമായ സ്ഥലത്തി 

പ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കപ്പ .. വാഴ മുതലായ വിളകൾ നീക്കി. 
ചെയ്യുന്നതിനുളള അവകാശ. 5-7-1983 - ലെ കേരള 
ഗവൺമെൻറ് ഗസററിൽ ഫോറസ്ററ ഷീറാ 335 -ാം 

പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുളള മലയാററൂർ ഡിവിഷ 
നിലെ 1983 ജൂൺ 28- ലെ എൽ.സി, 1-3607/ 80 
നമ്പർ പരസ്യത്തിലെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 
1983 ഒക്ടോബർ മാസം 28 -ാം തീയതി രാവിലെ 
11 മണിക്ക് മലയാററൂർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാ 
ഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗ 
സ്ഥനോ ഇടമലയാറിലുളള കുട്ടമ്പുഴ റെയിഞ്ചാഫീസിൽ 
വച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. 

ലേലദിവസം ഒരു പൊതു ഒഴിവു ദിവസമായി 
വരുന്നപക്ഷ , ലേലം 

അടുത്ത ( പവർത്തിദിവസം 
നിശ്ചിത സ്ഥലത്തും സമയത്തും നടത്തുന്നതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം -100 രൂപ. 

വി . കെ . രാമചന്ദ്രൻ, 
കോടനാട് , 

ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ , 
CHALAKUDY DIVISION 

(1) 

TENDER NOTICE 
No. CCI - 6072181. 

19th September 1983 . 
Competitive tenders in sealed covers for the work 
of extraction of Timber and Firewood from the marked 
trees mentioned in the Schedule hereto attached are 
invited by the undersigned for and on behalf of the 
Governor of Kerala from the registered contractors 
(" B Class supported by a solvency for Rs. 50,000) upto 
3 p.m. on 26-10-1983 . 

The tender form with detailed condition can be had 
from the Divisional Forest Officer, Chalakudy on pay 
ment of the cost given in the Schedule on any working 
day. 

SCHEDULE 
1. Name of plantation 1928 Velupadam teak 

plantation in Palappilly 

Range 
2, No. of trees marked 3765 
3. Probable quantity of 
timber and firewood Timber 112 culm. 

Firewood 713 M. Tonne 
4. Place of delivery Chalakudy Depot 
5. Basic Rate 

Rs. 165 /m3 for timber 

Rs. 126 /M.T. for firewood 
6. E.M.D. 

Rs. 2,200 
7. Period of contract Till the end of 31-3-1984 
8. Last date of issue of 
Tender Form 

25-10-1983 4 p.2 , 
9. Last date of receipt 
of tender 

26-10-1983 3 p . മി . 
10. Date of opening of 
tender 

26-10-1983 3.15 p.. 
11. Value of tender form Rs. 50 + S.T . 
12. Security Deposit 10 per cent of the 

Contract value 
Further details can be had from the Office of the 
Range Officer, Palappilly and DivisionalForest Officer, 
Chalakudy during office hours. 

If the last day for receipt of the tender happens to 
be a holiday the tender willbe received and opened on 
the next working day at the Scheduded , place and time. 


VAZHACHAL DIVISION , CHALAKUDY 

തൊണ്ടി ലേലപ്പരസ്യം 
സി 1-2792|81 . 

1983 സെപ്ററംബർ 22 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷണൽ 
ഫോറസ്ററ് ഓഫീസർ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 

ഈ ഡിവിഷനിൽപെട്ട താഴെ പറയുന്ന റെയിഞ്ച 
കളിലെ വിവിധ - ഫോറസ്റ കേസുകളിൽപെട്ട 
തൊണ്ടിത്തടികൾ , ഉരുപ്പടികൾ , മുതലായവ അതാത 
റെയിഞ്ചാഫീസുകളിൽ വച്ച് അതാതിനുനേരെ കാണി 
ച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ പകത് 

മ ണിക്ക 
1982 സെപ്ററംബർ 15 -ാം തീയതിയിലെ 

കേരള 
ഗസററ് ഫോറസ്ററ് ഷീററിൽ 420 -ാം പേജിൽ പറ 
-യുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി വാഴച്ചാൽ ഡിവി 
ഷണൽ ഫോറസ്ററ് ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാര 
പ്പെടുത്തുന്ന മററു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ലേല . 
ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. നിർദിഷ്ട ദിവസം ഒരു 
പൊതു ഒഴിവായി വന്നാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം 
നിശ്ചിത സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം നടത്തുന 
തായിരിക്കും. 

പട്ടിക 


നവംബർ 


യിഞ്ചീൻറ 

പേര ഒക്ടോബർ 
അതിരപ്പിളളി 20-10-83 
വാഴച്ചാൽ 21-1 0-83 
ഷോളയാർ 

22-10-83 
ചാർപ്പ 

24-10-83 
കൊല്ലത്തിരു 
casº 

25-10-83 


21-11-83 
22-11-03 
23-11-83 
24-11-03 


ഡിസംബർ 
1 9-12-13 
20-12-83 
21-12-83 
22-12-83 


25-11-03 


23-12-83 


ചാലക്കുടി. 


ആർ. രാജ രാജ വർമ്മ , 
ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ. 


4TH Oct. 1983 ) 


FOREST DEPARTMENT 


453 


PALGHAT SPECIAL DIVISION 

I 

തൊണ്ടിലേലപ്പരസ്യം 
01. 5224/ 80, 

1983 സെപ്റ്റംബർ 17. 


3 . 

ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ കാപ്പൻ ദ് 
15 ദിവസത്തിനുളളിൽ വില്പന നിക 71 3.2 " 
തൊണ്ടിസാധദാം നീക്കം ചെയ്യാനും 

- (3 ങ്ങിന 
ചെയ്യ ത്തി. 

19 സാധാരണ ഡിപ്പോ ലേവ്യവസ ... 
കൾ അനുസരിച്ച് തവാട ക ctiാന) :നിന 
വസൂരി ചെയ്യുന്നതുമാണ് . 
4 . 

ലോത്തെ സംബന്ധിച്ച കൂട:21 - വാ 
ങ്ങൾക്ക ഈ ആഫീസിലോ പാരiാട്: സ -- 1 
റെയിഞാഫീസിലോ ദാന്വഷിഷ 4 ne ാണ്" . 


ടി . വി . ഗോപാലൻ, 
ഡിവിഷ m ) Hാസ റാഹീ . 


പാലക്കാട - 2 . 


പാലക്കാട് സ്പെഷ്യൽ ഫോറസ്ററിന്റെ കീഴി 
ലുളള പാലക്കാട്ട്, തെങ്കര, നെമ്മാറ അഗളി എന്നീ 
റെയിഞ്ചുകളിലെ വിവിധ കേസുകളിൽപ്പെട്ട തൊണ്ടി 
സാധനങ്ങൾ അതാതു റെയിഞ്ചാഫീസുകളിൽ വെച്ച് 
പാലക്കാട് സ്പെഷ്യൽ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീ 
സാ 

അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മററുദ്യോഗ 
സഥനാ 

താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ രാവിലെ 
കത്യം 11 - മണിക്ക 1 9-6-1977 - ലെ കേരള 
ഗസററ 

പാർട്ട ° III - 368, 369 എന്നീ പേരുകളിൽ 
ഈ ആഫീസിലെ 28-5-1979 -ാം തീയതിയിലെ 
01. 630 6/19 നമ്പർ പരസ്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥ 
കൾ: ക്കും സാധാരണ ഡിപ്പോ ലേലവ്യവസ്ഥകൾക്കും 
വിധേയമായി പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കു 
നതാണ് . 

പട്ടിക 


റെയിഞ്ച 


ഒക്ടോബർ 


നസമ്പർ 


ഡിസംബർ 


പാലക്കാട് 12-10-1983 14-11-1983 12-12-1983 
അഗളി 18-10-1983 18-11-1 0 83 19-12-1983 
നെമ്മാറ 20-10-19 83 21-11-1983 20-12-1983 
D ർ 25-10-1983 25-11-19 83 26-12-1983 


മുകളിൽ പറഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പൊതുഒഴിവുദിവസ 
മായി വന്നാൽ അടുത്ത പവർത്തിദിവസം നിശ്ചിത 
സമയത്തും സ്ഥലത്തും 

വെച്ച് 

ലേലം നടത്തു 
ന്നതാണ്. 

11 

പുനർലേലപ്പരസ്യം 
ഇ 3 . 30447 8 0. 

19 83 സെപ്ററംബർ, 11 . 


PALGHAT DIVISION 

I 

തൊണ്ടി ലേലപ്പാസ്യം 
ഒ . 21 091 83. 

1983 സപ 917 : 15 , 
കേരള ഫോറസ്റ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 1 
( എ ) ഖണ്ഡിക പ്രകാരം സർക്കാരിലേക്കു കണ 
കെട്ടിയതും ഒലവക്കോട് (61) റെയിഞ്ചാഫീസ് പരിസ് 
രത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ താഴെ പറയുന്ന തൊണ്ടി 
സാധനങ്ങ 1983 കെ ടോബർ 12 -ാം തീയതി 
ബുധനാഴ്ച പകൽ 11 മണിക്ക് വടക്കോട് റെയിഞ്ചാ 
ഫീസിൽവച്ച് പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫാ 
സറോ, 

അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന വ്യാ 
ഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ലേലംചെയ്തു വിന്ന 
താണ്. 

അന്നേദിവസം ഒരു പൊതു വധിയി 
( പഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം അമേ 
സമയത്തും സ്ഥലത്തു വച്ച് 
ലേലം 

്തുന്നതാ 
യിരിക്കും. 
തൊണ്ടിസാധനം 
കാളവണ്ടി 
കാളകാ 
തേക്കുതടികൾ 

0.129 ക്യൂ മീ . 
ഇരുൾക്കാം 
കാട്ടുകഴകം 
നിരതദ്രവ്യം -100 രൂപ . 

ലേലത്തിൽപങ്കുചേരാൻആഗ്രഹിക്കുന്ന 3 തൊണ്ടി 
സാധനങ്ങൾ പാിശോധിച്ച് തപ്തിപ്പെടേണ്ടതാണ്. 
ലേലംകൊളളാൻ ഉദേശിക്കുന്നവർ ലേലം തുടങ്ങുന്ന 
തിനു മുൻപായി തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾക്ക് നിറതഭവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വിജയിക്കുന്ന ലേലക്കാരന 
നിരതദ്രവ്യം കഴിച്ചുളളതുകമുഴുവൻ ഉടൻതന്നെപാടി കേ 
ണ്ടതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അറിയിക്കുന്ന ത് ഇതി 
മുതൽ 7 ദിവസത്തിനകം നിയമ പ്രകാരമുള്ള വില്പന 
നികുതി ഒടുക്കി സാധാം നീക്കംചെയ്തുകൊണ്ടു 
പോകേണ്ടതുമാണ് അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ലേല 
ക്കാരൻ കെട്ടിവച്ച സംഖ്യ സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടു 
ന്നതും ലേലക്കാ ൻ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽവീണ്ടും 
ലേലംചെയ്യുന്നതുമാണ്. 

ലേലം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ 8 വിവാളാക്ക 
ഈ ഓഫീസിലോ ഒലവക്കോട് റെയിഞ്ചാഫീസിലോ 
അന്വേഷിക്കുക.. 


1 എ • 
2 എട്ട് 


15 എണ്ണ 
35 എ 


നങ്ങൾ 


കേരള ഫോറസ്റ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 
61 ( എ ) പ്രകാരം സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടിയതും 
പാലക്കാടം " സ്പെഷ്യൽ റെയിഞ്ചാഫീസ് പരിസരത്ത 
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ താഴെപ്പറയുന്ന തൊണ്ടിസാധ 

1983 ഒക്ടോബർമാസം 19 -ാം തീയതി 
ബുധനാഴ്ച പകത 11 ണിക്ക് പാലക്കാട 
സ്പെഷ്യൽ ഡിവിഷണ് ഫോറസ്ററാഫീസറോ 
അദ° ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മാറുദ്യോഗസ്ഥനോ 
പാലക്കാട് സ്പെഷ്യൽ റെയിബു പരിസരത്തുവച്ച് 
താഴെ പറയുന്ന ലേലനിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി 
പരസ്യമായി വിൽക്കുന്നതാകുന്നു . പരസ്യപ്പെടുത്തിയ 
ദിവസം ഒരു പൊതു ഒഴിവുദിവസമായി വരുന്നപക്ഷ 
അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം 

നിശ്ചിത സമയത്തും 
സ്ഥലത്തും വെച്ച് ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 

കാളകൾ - 3 എണ്ണം 
1 ലേലത്തിൽ പങ്കു ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
വർ തൊണ്ടിസാധനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തൃപ്തിപ്പെ 
ടേതും നിരത ഭവ്യമായി 

ലേലത്തിനു 
മുൻപായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . 

2 , ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ മുഴുവൻ ലേല 
. സംഖ്യയും (നിരതദ്രവ്യം കഴിച്ച്) വിജയിക്കുന്ന ലേല 
ാരൻ 

കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്ത 
നിരതദ്രവ്യ സർക്കാരിലേക 

കണ്ടുകെട്ടു 
ന്നതും ടിയാൻ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ മറുലേല . 
ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും. 


500 രൂപ 


II 
തടി ലേലപരസ്യ 

1983 സെപ്റാബർ 18 , 


ജി , 1-4672 63 , 


പകം 


ഈ ഡിവിഷനിലെ താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന 
തടികൾ , വിറക്. മുതലായവ സാധാരണ ഡിപ്പോ വല 
വ്യവസ്ഥകൾക്ക്വിധേയമായി പാലക്കാട് ഡിവിഷണ53 


454 


KERALA GAZETTE 


(PART III 


കേരള 


ഫോറസ്ററ് ആഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു 
ത്തുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥനോ പട്ടികയിൽ കാണിച്ച സ്ഥല 
ആം സമയത്തും പരസ്യമായി ലേലംചെയ്തു വിൽക്കു 
ന്നായിരിക്കും. ലേലദിവസം ഒരു പൊതു അവധി 
യായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ ലേലം അടുത്ത പ്രവർത്തി 
ദിവസം നിശ്ചിത സമയത്തും സ്ഥലത്തു വച്ച് 
നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 


ലേലത്തെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക 
25-1-1983 ലെ 

ഗസററിലെ 

49 മുതൽ 
58 വരെ പേജുകളിലുളള ലേല നിബന്ധനകൾ നോക്കു 
കയോ ഈ ആഫീസിലോ ഒലവക്കോട്, മണ്ണാർക്കാട 
എന്നീ റെയിഞ്ചാഫീസുകളിലോ അന്വേഷിക്കുകയോ 
ചെയ്യുക. 


പട്ടിക 


1986 എണ്ണം 


ഇനം ഏകദേശ അളവ 

ലേലദിവസവും, സ്ഥലവും, 

സമയവും. 
ക 2 , 3 

458 കി . മീ . 
തേക്ക് നീളംകുറഞ്ഞവ 2, 3 , 4 

1 ക്യൂ . മീ . 
തേക്കു ക ഴാം 1 , 2, 3 
് ബില്ലറ സ 

3 , 5 കെ . ടി 
( അട്ടിവെച്ച സ്ഥലം: 1982 എഫ്എഫ്എ) 

1982 എഫ്. എഫ്. ഇ . വാളയാറിൽവച്ച് 

20. 1 0.1983 - ന് കാലത്ത് 10 മണിക്ക് 
തേക് 2 

2 ക്യൂ . മീ . 
(അട്ടിവെച്ചു സ്ഥലം: വാളയാറിലെ 

ക്വാർട്ടേഴ" സ " പരിസരത്ത്) 
( ന : 1 , 2 , 3 
(അട്ടിവെച്ച സ്ഥലം: മണ്ണാർക്കാട് ഡിപ്പോ 
വാക 

8 ക്യൂ .മീ . മണ്ണാർക്കാട് ഡിപ്പോവിൽവച്ച് 
വാകവിറക 

2 . ടൺ. 18-10-1983 - ന് കാലത്ത് 10 മണി ക്ക 
(അട്ടിവെച്ച സ്ഥലം: തിരുവിഴാംകുന്ന് 

റെസ്ററ്ഹൗസ് പരിസരത്ത്) 
നിരത ദവ്യം: -1000 രൂപ, 
കുറിപ്പ്: ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നഓരോരുത്തരും നിരതദ്രവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപായി 

അവരവരുടെ പേരും മേൽവിലാസവും ഒപ്പും ശരിയാണെന്നുളളതിൻറെ തെളിവിലേക്കായി വില്ലേജ് 

ഓഫീസ്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പാലക്കാട്, 

എസ്. പി . സിംഗ്, 
ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ. 


41 6 എന്ന 


TIMBER SALES DIVISION , KOZHIKODE 


I 


പുനർലേലപ്പരസ്യം 
നമ്പർ ടി . 2924/ 83 . 19 83 സെപ്ററംബർ 17, 

ഈ ഡിവിഷൻ കീഴിലുളള ബാവലി ഡിപ്പോയിൽ 
നിന്നുംതാഴെ പറയുന്നയാൾ 21.6.1983- ന് ലേലത്തിൽ 
പിടിച്ചതും ലേലനിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ബാക്കി 
വിലയും മററും അടച്ച് നീക്കംചെയ്യാതെ ഡിപ്പോയിൽ 
കിടക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന മരങ്ങൾ ടിയാന്റെ നഷ്ടോ 

രവാദിത്വത്തിൽ 25-10-1983 ന് കോഴിക്കോട് ടിമ്പർ 
സെയിൽസ് ഡിവിപണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറേറതെങ്കിലും ഉദ്യോ 
ഗസ്ഥനോ സാധാരണ ഡിപ്പോ ലേലവ്യവസ്ഥകൾക്ക് 
വിധേയമായി, സാധാരണ വെപ്പോ ലേലത്തോടൊപ്പം 
പരസ്യമായി മറുലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതായിരി 


II 

വേലപ്പരസ്യം 
സി , 9 2183, 

1983 സെപ്ററംബർ 24. 
മെസേർസ് പരാഗ് പ്ലൈവുഡ്സ്, ഇരിണാവാ, 
കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന കമ്പനിക്ക് കണ്ണോത്ത് ഡെപ്പോവിൽ 
നിന്നും 11-6-1983 - ൻറ 35/83 എന്ന നമ്പർ ബില്ല് 
( പകാരം അനുവദിച്ചതും കമ്പനികൃത്യസമയത്തിനുളളിൽ 
പണമടയ്ക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയതുമായ 1. 053 
ക . മീററർ (3.181 ക്യൂ . മീററർ പുന്നയും 3.872 ക്യു . 
മീററർ വെളളപ്പയിനും) പ്ലൈവുഡ് തടികൾ കമ്പനി 
യുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ 1983 ഒക്ടോബർ 
13 -ാം തീയതി നിലവിലുളള ലേല നിബന്ധനകൾക്ക് 
വിധേയമായി പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത്വിൽക്കുന്ന 
താണ് . 


കും , 


ബാബുജി എ . ജോർജ്ജ്, 
കോഴിക്കോട -11, 1 ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്ററാഫീസർ. 


പേരും വിലാസവും ജനവിവരം 


അവ 
കൂ . മീ . 


വി , പി . മജീദ , ചടച്ചി 
റകാടിഞ്ഞി പി . ഒ. , വങ്ങ 
തിരൂരങ്ങാടി . കരിമരുത് 
മലപ്പുറം 

പാല 
ഡിസ്ട്രിക്റ ചേർ 

പടു 


8 5 33. 0 07 
39 10. 936 
61 30. 179 
1 - 0. 088 
2 0. 39 0 
9 1 2 4. 672 


NEMMARA DIVISION 

പുനർലേലപ്പരസ്യം 
എ 2.445,83. 

1983 സെപ്ററംബർ 19, 
ഈ ഡിവിഷനിൽ സുരം റെയിഞ്ച്വിൽനിന്നും 
11.1.1983 , 27-5-1983 എന്നീ തീയതികളിലെ"( പഥമ 
ലേലത്തിലും പുനർലേലത്തിലും താഴെ പായുന്നവർ 
വിളിച്ചെടുത്തതും ലേലവ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് ബാക്കി 
വില അടച്ച് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നതും താഴ 


27 9 99 212 


- 41 h Oct, 1983) FOREST DEPARTMENT 

455 
പട്ടികയിൽ വീഴ്ചക്കാരുടെ നേരെ കാണിച്ചിട്ടുളളതു പകൽ 11 മണിക്ക് നെൻമാറ ഡിവിഷന വഫാ 
- മായ 

ലോട്ടുകളിലുളള തേക്കു തടികളും , കഴകളും, സ്ററാഫീസറാ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
ബില്ലററും ടിയാന്മാരുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാറുദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ല , 
ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ നിലവിലുളള ലേല നിബന്ധന വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലദിവസം പൊതു അവധിയായി 
കൾക്കു വിധേയമായി സുര റെയിഞ്ചാഫീസിൽ വന്നാൽ അടുത്ത പത്തിദിവസം നിശ്ചിത 
വച്ച് 1983 ഒക്ടോബർ മാസം 26 -ാം തീയതി സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 

പട്ടിക 


ചെയ്ത 


വീഴ്ചക്കാരുടെ പേരും മേൽവിലാസവും ലോട്ടുനമ്പർ 


ഇനം 


എണ്ണം 


അളവ് 


2 8 


1.733 കി . മി . 


1 , ശ്രീ . എ . മാടാർ , ഡോർ നമ്പർ 61, 
വെങ്കണ്ണറായ് സ്ടീററ്, പൊളളാച്ചി 
(11-1-1903 -ാം തീയതിയിലെ പ്രഥമ 
ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുത്ത ആൾ ) 


3 2 
3 9 
45 
9 3 


തേക്കുതടി 

29 
മൂന്നാംതരം ( ബി ) 

26 
27 

28 
തേക്കുതടി നീളം കുറ 11 
ത്തത് നാലാംതരം 

തേക്കിൻകഴ 
മുന്നാംതരം 5 0 

35 
തേക്ക് ബില്ലററ് 


6 , 47 9 
6 , 8 45 
8 , 999 
0 , 181 


2 , ശീ . എം. വെളളച്ചാമി, 22/ 2 കാളി 116 
യമ്മൻ കോവിൽ സ്ടീററ്, കുംഭം,മധുരെ 
(27-5-1983 - ലെ പുനർലേലത്തിൽ 117 
വിളിച്ചെടുത്ത ആയ) 

118 
11 9 
120 


20 ടൺ 
20 
20 


- നെൻമാറ 


പി . പസാദ ബാബു , 
ഡിവിഷണൽ ഫോസ്ററാഫീസർ, 


SCHEDULE 


WYNAD DIVISION 
REAUCTION SALE NOTICE 


Cl. 3651/82. 

17th September 1983 . 
It is hereby notified that the undermentioned 
quantity of timber tcak poles and teak billets which 
was bid in auction sale at Begur Range on 23-4-1983 by 
Sri Iqbal Ahamed, Fathima Manzil, Door No. 4715 , 
I Cross, N.R. Molhalla, NIysore and who has defaulted 
to pay thebalance sale value willbe put up for resale by 
the Divisional Forest Officer,Wynad or any other officer 
authorised for the purpose at the place, date and time 
noted in the schedule below at the risk and loss of the 
above defaulters. 


Name of Range and 

Particulars 
Depot 

Begur Range 
Road side depots of Teak timber 70.219 Cum 
different Teak Plan Teak Poles IA 10 Nos . 
tations of Begur 

IB - 1 
Range 

IIB 144 
IIC 227 
III 

429 

V 955 
Kappukkals 3006 

Teak Billets 47.70 MT 
Date, time and place of sale.- On 13-10-1983 at 
11 a.m. at DivisionalForest Office,Mananto ddy . 


11 


19 


13 


2. E. M.D , Rs. 1000 . 

3. The other conditions of the sale will be the same 
as those notified in this office even No. dated 22-3-1983 

and published in Kerala Gazette dated 12-4-1983 
-- vide page 220 . 


K. NANU NAIR , 
Divisional Forest Officer. 


Manantoddy. 


( വി 


Reg . No. KLTVADI 


Govetament of Kerala 

1979 
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PART III 


Department of Health Services 


നോട്ടീസ 
നമ്പർ പി . ആൻഡ് ഇ. 2-99196/ 83/ ആ . വ . 

1983 സെപ്റ്റംബർ 19, 
കേരളം ഗവൺമെൻറ് നേഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകളി ൽ 1984 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരിശീലനത്തിനായി 
പീഡിഗ്രി പാസ്സായ പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നുമാ( തം ആരോഗ്യ വകുപ്പ ഡയറക്ടർ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊളളുന്നു . അപേക്ഷകർക്ക് 1983 ജനുവരി ഒന്നിന 17 വയസിൽ കുറയാനോ 23 വയസ് തികയാനോ പാടില്ല . 
വിശദ വിവരങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സർവ്വീസ് ഡയറക്ടറേററ്, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസുകൾ , ഗവൺമെൻ * നേഴ്സിംഗ 
സ്ക്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷാഫാറവും പാസ്പക്ടസം നേരിട്ട് 
വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്നവർ 10 രൂപയും തപാൽമാർഗ്ഗം ലി കണ്ടവർ 15 രൂ പയും ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് 
ട്രഷറിയിൽ 1080 മെഡിക്കൽ എ . അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ (എഫ്) മററു വരവുകൾ (6) മറീനങ്ങൾ പലവക 
"എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ച രസീത് സഹിതം ജില്ലാ നേഴ്സിംഗ് സ്ക്കുൾ സൃ പണ്ടീൻ (ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട്, 
പത്തനംതിട്ട ഒഴികെ) പേർ ക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ 
1983 ഒകം റേറാബർ 31-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക്മുൻപ് ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണംഅപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുളള അപേക്ഷകൾ യഥാക്രമം കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, 
കണ്ണൂർഎന്നിവിടങ്ങളിലെ ജില്ലാ നേഴ്സിംഗ് സു (പണ്ടുമാർക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അപേക്ഷ കൾ തങ്ങളുടെ എസ്. എസ്. എൽ. സി . ബുക്കിൽ ഏതു ജില്ലയുദ 
രാണാ കൊടുത്തിട്ടുളളത് ആ ജില്ലയിലെ നേഴ്സിംഗ സ കളി.ൽ നി.ന്യം അ ) പക്ഷ ര ഫ ) വാ അതും 
പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ അയയ° ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . 
ഡയറക്ടറേററ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവ്വീസസ്, 

( പ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്കുവേണ്ടി. 


ജനറൽ നേഴ്സിംഗ് കോഴ സ , : രാ 

പാസ്പക്ടസ് 


ഹെൽത്ത് സർവ്വീസസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ 1984-ാമാണ്ട് ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജനറൽ നേഴ°.സി.ഗ 
പരിശീലനത്തിന് ചേരുന്നതിന താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യത ഉളള പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന്യംഅപേക്ഷകൾക്ഷണിച്ചു 
കൊളളുന്നു . 

1 . അപേക്ഷകൾ അതാതു ജില്ലാ നേഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ സൂപണ്ടിന്റെ പേർ ക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
എന്നാൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്കുളള അപേക്ഷകൾ കോട്ടയം" നേഴ്സിംഗ് സ്ക്കുൾ സൂപ്രണ്ടിനും മലപ്പുറം 
ജില്ലയിലേക്കുള്ളഅപേക്ഷകൾ കോഴിക്കോടു നേഴ്സിംഗ് സ്ക്കൂൾ സൂപ്രണ്ടിനും വയനാട ജില്ലയിലേക്കുളള 
10: പേക്ഷകൾ കണ്ണൂർ നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ സൂപിനും അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നുളള 
അപേക്ഷകൾ അവരുടെഎസ്. എസ്. എൽ. സി . ബുക്കിൽ ഏതു ജില്ലയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ജില്ലയിലെ 
സ്കൂളിലേക്ക്അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
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[ PART III 
സീററുകളുടെ ആകെഎണ്ണം 270. ഈ സീററുകൾ 12 റവന്യൂ ജില്ലകളിലേക്ക് താഴെ കാണും പ്രകാരം വിജീ 
ച്ചിരിക്കുന്നു . 
തിരുവനന്തപുരം 

27 
കൊല്ലം 

" 30 
കോട്ടയം 

18 
ഇടുക്കി 

| 10 
ആലപ്പുഴ 

25 
്യറണാകുള- 

27 
തട്ടശ്ശുർ 

26 
പാലക്കാട 

22 
കോഴിക്കോട്ട 

24. 
മലപ്പുറം 

25 
കണ്ണൂർ 

30 
വയനാട്ട 

6 
2. ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന്യം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും വയനാട ജില്ലയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്ക 
പ്പെടുന്നവരെ യഥാക്രമം കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലയിലെ സ്ക്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും. 
വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പാർപ്പിട സൗകര്യം ഇല്ലായ്മയോ മററു ഭരണസംബന്ധമായ കാരണങ്ങളോ കൊണ്ട 
ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിന് ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സ്വന്തം ജില്ലാ സ്ക്കുളിലല്ലാതെ മററു 
സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

3 , ഓരോ ജില്ലയിലും ആകെയുളള സീററുകളുടെഎണ്ണം65 % മെരിററടിസ്ഥാനത്തിലും 35 % സംവരണാ 
ടിസ്ഥാനത്തിലും വിഭജിക്കുന്നതാണ്. മെ രി ററ ടീ സ് ഥാ ന ത്തി ലു ഉള്ള സീററുകളിൽ നിന്ന ഒാരാ 
സീററു വീതം സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയും ഓരോ സീററു 
വർ. സംസഥാന സൈനിക നാവിക വൈമാനിക ബോർഡ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന എക്സ് സർവ്വീസുകാരു 
ളേയും പത്രോസേനയിൽ സ വ ന ത്തിൽ ഇരിക്കവേ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും കാണാതെ അയവരുടെയും 
സന്താനങ്ങളായ ആശ്രിതരായ പെൺകുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയും നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു . 
4. പരിശീലനം മൂന്നര വർഷമായിരിക്കും. 

5 . താ പ്രേക്ഷകർ - അവരവരുടെ ജില്ലയിലെ സീററുകൾക്കു മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 
എസ്.എസ്.എൽ. സി . ക്കു തുല്യമായ സർട്ടിഫിക്കററിൽ സ്വന്തം ജി 

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരും, സർട്ടി 
ഫററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ ജില്ലകളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവരും സ്വന്തം ജില്ല 
യിലെ സ്ക്കൂളിലാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്നു തെളിയിക്കുന്നതിന് അവിടത്തെ തഹശീൽദാരുടെ സർട്ടി 
ഫിക്കറുകുടി അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
6. അപേക്ഷകർ താഴെ പറയുന്ന സാമാന്യ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണ്ടതാണ്: 
( എ ) ഇൻഡ്യൻയൂണിയനിലെ പൗരനായിരിക്കണം. 
( ബി) ഇൻഡ്യൻ പ്രതിരോധസേനയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനു ilm3°ധരായിരിക്കണം. 

( സി ) അപേക്ഷകർക്ക ° 1983 ജനുവരി 1 - ന് 17 വയസ്സിൽ കുറയാനോ 23 വയസ തികയാനോ പാടില്ല . 
പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്ക് മൂന്നുംപട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ" ഗം എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പട്ടികജാതിയിൽ 
നിന്നും പ്രായപൂർത്തിയായശേഷം മത പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുളളവർക്കും അവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും 
അഞ്ചു വയസും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവു ചെയ്യുന്നതാണ്. 

( ഡി) ( പീഡിഗ്രി പാസായിരിക്കണം. 

( ഇ ) അപേക്ഷകർ അവിവാഹിതരോ, ഭർത്താവ് മരണമടഞ്ഞവരോ ഗാർഹിക ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വിവാഹ 
മോചനം നേടിയവരോ ആയിരിക്കണം, 

( എഫ് ) ശരീയായ ആരോഗ്യത്തിനു പുറമേ 147 സെ . മീററർ പൊക്കം 38.5 കി . ഗ്രാം തൂക്കവും ഉണ്ടാ 
യിരിക്കണം, അംഗവൈകല്യമുളളവർ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതില്ല . 

7 , അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനതീയതി 1983 ഒക റാബർ 31-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 5 മണി 
വരെ ആയിരിക്കും. 

8 . അപേക്ഷകൾ നേഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൽ നിന്നുമാ( തം ലഭിക്കുന്ന നിശ്ചിത ഫാറത്തിൽ ആയിരിക്കണം. 
അപേക്ഷാഫാറം നേരിട്ടുവാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ 10 രൂപയും പോസ്ററൽമാർഗ്ഗം വാങ്ങാൻ ഉദ° g ശിക്കുന്ന 
വർ 15 രൂപയും ഭ 080 മെഡിക്കൽ എ . അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ (എഫ്) മററു വരവുകൾ (6) മററിനങ്ങൾ 
പലവക ” എന്ന അക്കൗണ്ട ഹെഡ്ഡിൽ ടഷറിയിൽ . അടച്ച രസീതോടൊപ്പം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അപേക്ഷാഫാറം 
അതാതു ജില്ലയിലെ നേഴസിംഗ് സ്കൂൾ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പക്കൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
9 , 

കവറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനത്തിനുളള അപേക്ഷാ എന്നു വ്യക്തമായി കാണിച്ചി 
രിക്കണം. അപേക്ഷകയുടെ പേരും മേൽവിലാസവും കവറിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കണം. 
10. അപേക്ഷയോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്: 
( എ ) വയസ്, സ്വന്തം ജില്ല എന്നിവ തെളിയിക്കാനായി എസ്. എസ്. എൽ. സി . യുടെ 

ബന്ധപ്പെട്ട് 
പേജുകളുടെയും പീഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറീൻറയും മാർക്ക് ലിസ്റ്ററിന്റെയും ഉയർന്ന പരീക്ഷാ യോഗ്യത 
യുണ്ടെങ്കിൽ അവ 

തെളിയിക്കാനുമുള്ള സർട്ടിഫിക്കററുകളുടെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശരിപ്പകർപ്പ്. 
( ബി ) സംവരണാനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുളളവർ ജാതിയും രക്ഷകർത്താവിൻറ വരുമാനവും 
തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റു ഹാജരാക്കണം. 

( സി ) 5 -ാം ഖണ്ഡികയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടവർ അത് ഹാജരാക്കണം. 
അല്ലാത്തപക്ഷംഇപ്രകാരമുളള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. 
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, 

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള അവസാന തീയതിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന അ പക്ഷ കാക്കോ, സർട്ടി 
പഠിക്കററുകളോ,അപേക്ഷയിൽ വന്നുപോയിട്ടുളള പോരായ്മകളെപ്പററിയുളള കത്തിടപാടുകളോ പരിഗണിക്കുന്നല്ല. 

12. സ്പോർട്ട്സ് കോട്ടയിൽ സെലക്ഷന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ കേരള സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിൽ സെക 
ട്ടറിക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കുകയും, അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് കോപ്പി അതാതു ജില്ലാ നേ y” സിംഗ് സ 
സു പണ്ടിന് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ശുപാർശ മാത 
സ്വീകാര്യമാവുകയുളളു . ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ശുപാർശകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. എക്* സം സർവ്വസ 
കാരുടെയും പതിciാധസേനയിൽ സേവനത്തിലിരിക്കവേ മരണപ്പെട്ടവരുടെയുംകാണാതായവരുടെയും സമ്മാനമായ 
അം ( ശീതരായ അപേക്ഷകർ സംസ്ഥാന സൈനിക നാവിക വൈമാനിക ബോർഡ് സെകട്ടറിക്ക് അപേക്ഷി 
ക്കുകയും അതിന്റെ 

ഒരു അഡ്വാൻസ് കോപ്പി അതാതു ജില്ലാ നേഴസിംഗ സൂ (പണ്ടീന് മരയയകത 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
- 13. ഡി . എം . ഒ . 

അദ്ധ്യക്ഷനായുളള സെലക്ഷൻ കമ്മിററി കൂടുന്നതിന് മുമ്പായി ആ കാമിനീനിൻ 
പരിഗണിക്കത്തക്കവിധം മുൻകൂട്ടി സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന സനീക ന വിക 
വൈമാനിക ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയും തങ്ങളുടെശുപാർശകൾ അതാതു ജില്ലാ മെഡിക്കലാഫീസർമാർക്കും അതിൻ 
ഒരു പതിആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്കും നൽകേണ്ടതാണ്, അപകാരം സെലക്ഷൻ കമ്മിററി കൂടുന്നതിന 
മുൻപായി ശുപാർശകൾ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം മെരിററടിസ്ഥാനത്തിൽതന്നെ 65 % സീററുകളിലേക്കും സെലക്ഷൻ 
ടത്തുന്നതും സ്പോർട്ട്സ് കൗൺസിലും സംസ്ഥാന സൈനിക നാവിക വൈമാനിക ബോർഡിം വക 
ശുപാർശ ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവർക്ക് നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സീററുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കും . 

14. സെലക്ഷനെപ്പററിയുളള പരാതികൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ നിരസ 
ക്കപ്പെട്ടുപോയ അപേക്ഷകൾ പുനഃപരിശോധന ചെയ്യണമെന്നുളള അപേക്ഷയോഅതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള് 
പർമതിയോ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- 
15 , അപേക്ഷകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടേയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെലക്ട 
ചെ യ്യപ്പെടുന്നവർ അതാതു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സെലക്ഷൻ മെജോ അയയ്ക്കു 
ന്നതിനു മുമ്പായി സർട്ടിഫിക്കററുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കും മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കും വിധേയരാകേ 
താണ്.” പരിശോധനയിൽതൃപ്തികരമാണെന്നുള്ളവർക്ക്മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ മെമ്മോ അയയ്ക്കികഒ81. സെല 
ക ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും തെററ് പററിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലായാൽ അയച്ച അഡ്മിഷൻ മെമ്മോ 08°ദാക്കാനുളള പു 
അധികാരം സെലക്ഷൻ കമ്മിററി ചെയർമാനായ ഡി . എം. ഒ. യ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. 

16. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ 3 മാസക്കാലത്തെ ഒരു പാ സ്വകാല പാരംഭ പഠനത്തിന് നിയോഗിക്കുന്നതും ആ 
in.p ഴ്സ് പൂർത്തിയായതിനുശേഷം ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുന്നതുമാണ്. അതിൽ പരാജിതരാകുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം 
കൂടി അടുത്തു നടത്തുന്നപരീക്ഷയ്ക്ക് ചേരാൻ അനുവാദം നൽകുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പാ 
കർശനമായി പാലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുളളതുകൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിനും അപ്രകാരമുള്ള വിദ്യാർത്ഥ 
ജിതരാകുന്നവരെ ക്ലാസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഈ നിയമം 
നികൾക്കു !ം പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുളളതിനാൽ മേലിൽ ഈ നിയമം കർശനമായി പാലിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. അപ്രകാരം പരിശീലനം തുടരാൻഅയോഗ്യരായി കരുതി നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട അപേക്ഷകർ വീണ്ടും 
പാിത്തംതുടരാനുള്ള അനുവാദത്തിനോപുതുതായ: സെലക്ഷനുവേണ്ടിയോ അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല . 

17. ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്നപക്ഷം നേഴസിംഗ” പറിശീലനം പൂർത്തിയായാൽ അഞ്ചു (5) സംവ 
സരക്കാലം ഗവൺമെന്റിനെ സേവിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുളള ഉടമ്പടി 30 രൂപ സ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ മതിയായ 
ജാമ്യക്കാരോടുകൂടി സ്കൂളിൽ ചേരുമ്പോൾ എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ജാമ്യക്കാർ മാറാറുത്തവും കുറ 
2,500 രൂപയുടെ സ്വത്തുളളവരും അഥവാ പതിമാസം 200 റു പയിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവരും യാതൊര 
ബാധ്യതകളും ശമ്പളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിരം ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും 10 കൊല്ലത്തിൽ കുറയാതെ ഇന് 
സർവ്വീസ് ഉളളവരും ആയിരിക്കണം, സ്വത്ത്ജാമ്യം വയ" ക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാമ്യക്കാർക്ക് 2,500രൂപയുടെ മറവ 
ബാധ്യതകളില്ലാത്ത സ്വത്തുണ്ടെന്ന് സ്ഥലം തഹരിദാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ ”കൂടെ ഹാജരാക്കേണ്ടതും, ഉദ്യോഗ 
സ്ഥൻമാരാണെങ്കിൽ സർവ്വീസ് വ്യവസ്ഥകളുടെയും ശമ്പളത്തിന്റെയും കാര്യം തെളിയിക്കുന്നതിലേക്ക്ബന്ധപ്പെട്ട 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെ സർട്ടിഫിക്കററും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിനുള്ളിൽ ഉടമ്പടി എഴുത 
പയ്ക്കാത്തവർക്ക് പരിശീലന ക്ലാസിൽ പവേദാനം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതും അവരുടെ ഒഴിവുകൾ മററുളളവറെ 
ക്കൊണ്ട് നികത്തുന്നതുമാണ്. ( പാരംഭ പരീക്ഷയിൽ രണ്ടുപാവശ്യം പരാജയപ്പെടുകയോ സ്വഭാവദൂഷ്യത്താലോ, 
കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയാലേം പിരിച്ചു വിടുകയോചെയ്യുകയാണങ്കിൽ അതാതിന്റെ ഗുരുലഘുത്വമനുസരിച്ച് 
ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്ന പിഴയോ, നഷ്ടപരിഹാരമോ നൽകുന്നതിനും അപേക്ഷകർ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. 
. 18. പരിശീലനകാലത്ത്വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 
19. പരിശീലനകാലത്ത 

ആദ്യത്തെ 

6 മാസക്കാലം സ്വന്തം താമസസൗകര്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും പിന്നീടുള 
e : ലം അവർക്കും നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ഹോസ്ററലിൽ താമസിക്കേണ്ടതാണ്. 
20. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 100 രൂപ വീതം സ റൈറപെൻറും 

പതിവർഷം 15 രൂപ 
യൂണീഫാറം അലവൻസും നൽകുന്നതായിരിക്കും. 

21. പഠനത്തിനിടയ്ക്കോ സേവനകാലത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ5 വർഷത്തിനിടയ്ക്കാ രാജിവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അവർ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതാണ് . 

22. സ്വഭാവദൂഷ്യത്താലോ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയാലോ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയേ 
സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺൻറ ആശുപ്രതികളിൽ നിയമിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല . 
- 23. ഡ്യൂട്ടിസമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നിശ്ചിത യൂണിഫാംതന്നെ ധരിക്കേണ്ടതാണ് . 

24. കേരളാ നേഴ്സസ് ആൻറ് മിഡ് വൈഫ്കൗൺസിലിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി 50 രൂപ 
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്ന് മററ് ഫീസുകൾക്ക് പുറമെ ഈടാക്കുന്നതാണ്. 

25. തിര ഞെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡ്യൻ നേഴ്സിംഗ 
കൗൺസിൽ തയ്യാറാക്കിയ സിലബസിനും അവയിൽ കാലാനുസൃതംനടപ്പിലാക്കുന്ന ഗതികൾക്കും വിധേയരായി 
പഠനം നടത്തേണ്ടതാണ്, 


റണ 
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may send the cost of tender form by M.O. specify 
ing the tender number . No other mode of remittance 
will be ac septed. 
T.D , Medical College, 

(Sd.) 
Alleppcy -5 . 

For Principal. 


സ്വീകര് 


ടെൻറർ നോട്ടീസ് 
സി 1-16594/83 . 

1983 സെപ്തംബർ 12 . 
ഇൻഡ്യൻ സീസറംസ്ഓഫ് മെഡിസീൻ ഡിപ്പാർട്ടു 
മെൻറിൻറെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തുളള എല്ലാ ആശു 
പതികള ലും 

ഡിസ്പെൻസറികളിലും ( പക തി 
ചികിൽസാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആഹാര സാധനങ്ങൾ, 
വിറകു , പലവക സാധനങ്ങൾ, അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട 
മററു സാധനങ്ങൾ എന്നിവ 1-4-1984 മുതൽ 31-3-1985 
വരെയുളള കാലയളവിൽസപ്ലെ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുളള 
കാൺടാക്ററർമാരിൽ 

നിന്നും സീൽവച്ച 

ടെൻ ർ 
കൊട്ടേഷൻ കാണിച്ചുകൊളളുന്നു . സീൽവച്ച ടെൻറർ 
കൊട്ടേഷൻരണ്ടു പ്രതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ആ ഫീ 
സർമാർ കോട്ടയ്ക്കൽ മാനസികാശു പ്രതി സുപ് 
എന്നിവർ 2-1-1984 പകൽ മൂന്നു മണി വരെ 
ക്കുന്നതും കോൺടാക്റ്ററുമാരുടേയോ അവരുടെഏജന്റ 
മാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽഅന്ന ദിവസം പകൽ 
3.30 - ന് ടെൻറർ പൊട്ടിക്കുന്നതുമാണ്. ടെൻററിനോ 
ടൊപ്പം 1-10-1982- നോ അതിനുശേഷമോ ഉളള സാധ 
വൻസി സർട്ടിഫിക്കറേറാ അഥവാ ഗസററ 

ആഫീസർ 
സാക്ഷിപ്പെടുത്തിയ ആയതിന്റെ പകർപ്പോഉണ്ടായിരി 
ക്കണ്ടതാണ്. ടെൻറർ ന ബന്ധനകൾ ആവശ്യമുളള 
സാധനങ്ങളുടെപട്ടിക ടെൻറർ ഫാറങ്ങൾ ഇവ ലഭിക്കുന്ന 
തിനു ആ യതിന്റെ വിലയൊടുക്കിയ ചെലാൻ രസീതു 
സഹിതംഅപേക്ഷിച്ചാൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള 
ആഫീസർമാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെൻ 
റിനെ സംബന്ധിച്ചുള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ജില്ല 
മെഡിക്കൽആഫീസർമാരിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും ഓഫീസ സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ടറിയാവുന 
താ . 
ഇൻഡ്യൻ സിസ്ററംസ ഡോ . സി . എ . രാമൻ, 
ഓഫ് മെഡിസിൻ, 

ഡയറക്റാർ, 
ഡയറക്റററേററ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


RE-TENDER NOTIFICATION 
No. 2-697182. 

19th September 1983 
Sealed tinders in duplicate in seperate covers for 
the supply of (1) Dictary articles and (2) Non 
dietary articles from 15-10-1983 or from such other 
date thatmay be fixed later to the Primary Health 
Centre Payangadi in Cannanore District The last 
date of receipt of tender is fixed as on 7-10-1983 upto 
3 p.in. 

2. A copy of the conditions of tender sch - dule of 
articles tender forms in duplicate and a copy of the 
agreement form can be had on application from the 
institution . Such application should be accompanied 
by two reccipted chalans one towards cost of tender 
forms and the other for the salctax there on remitted 
to any Government Treasury to the credit of the 
Kerala Government under the Head of account " 080 
Medical- A Allopathy ( + ) other receipts — 6 other 
items and " 040 salestax (b ) receipts under Sales tax 
Act-l- Tax Collection ." respectively together with 
Current Solvency Certificate in original (or attested 
copy) obtained from the Tahsildar concerned along 
with the non -encumbrances obtained on or after 1st 
October 1983. The cost of tender forms can be 
asecrtain d from the institution . The sale of tender 
papers will c mmence on 1-10-1983. 

3. Tender forms accompanied by conditions of 
tender, Schedule of articles and preliminary agreement 
will be sold to the intending tenderers only after noting 
their natues, year of tender and date of sale under the 
signatur: of the Head of institution and after affixing 
ufhce seal. Tenders submitted in the form sold to the 
tenderer from the institution for that tender shonld 
along be considered 

4. As per clause 22 of conditions of tender, the 
tenders should submit along with the tender the 
licence under PFA Rules 1955 obtained from the 
competent authority leaving jurisdiction over the 
area within which the institution in situated . 

5 . The tender should be submitted to the 
Medical Officer PHC Payangadi. 

6. Earli tender must be accompanied , beside 
the receipts of earnestmoney deposit equal to % of the 
total agregate value, minimum Rs. 30 by a solvency 
certificate incorporating encumurdnce certificate 
als in the prescribed form obtained on 

er after 
1-9-1983 duly signed by the Tahasildar or true copy of 
the same duly attested by a Gazetted Officer . In 
the obsence of the cncumbrances certificate from the 
Tahasildar, the sameobtained from the Sub Registry 
Office of the arca concerned should be produced . 

Office of the 
Primary Health Centre 

Dr. C K. Nair , 
P. O. Payangadi. 

Medical Officer. 


TENDER NOTICE 
No. Cl /487683 / TDMC. 

8th September 1983. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of minor equipments for the department of 
Biochemistry of this College. The tender No. cost of 
tender form etc. are detailed below : 

Tender No. vij83 . 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 10 plus S. T P. 50 . 

Duplicate - Rs. 2 plus S.T. P. 10. 
Tenders must be addressed to the Principal, T.D. 
Medical College , Alleppey - 688 005 and be supers 
cribed " Tender No. vi83_ -Minor Equipments for 
the Department of Biochemistry" . The date and 
time of receipt of tender is fixed as 4p. m . 
20-10-1983 and will be opened at ll a . m . on 
21-10-1983 . The last date of tender form is fixed as 
18.10.1983 . 

Tender forms and other details can be had from 
the undersigned on remittance of the cost of tender form 
in the College Office at Office hours on all working 
days. Those who wish to get the tender form by post 


or 
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PART III 

Proceedings of the Chemical Examiner to Government, Chemical Examiner s-Laboratory, Trivandrum 


No. E. 850/81/CE . 

25th November 1981 . 
Read:-Government letter No. 42152 /H2/81/Homedt. 19-10-1981 . 

The provisional seniority list of Chemical Examiner to Government and Joint Chemical Examiner to Government of Chemical Examiner s Labora 
tory Department as on 1-7-1981 as approved by Government as per letter read above is enclosed as Annexure to this office order. 

Incumbents may prefer appeals ifany within two months from the date ofpublication of this order in the Gazette with full justification in sup. 
port of their clinus together with copies of orders if any referred to in , such appeals . Ifno appeals are received by Government within the tiine allowed 
it will be presumed that the incumbents have accepted this list . Appeals if any received after the date will not be considered . 

ANNEXURE 
Provisional Seniority list of Chemical Examiner to Government and Joint Chemical Examiner to Government of the Chemical 

Examiner s Laboratory, Trivandrum as on 1-7-1981 


SI. 
No. 


Name 


Date of 
birth with 

native 
District 


Qualifications 


General 


Date of Date of 

Date of 
entry into appointment appointment 
Government to the Gaz- to the present 
service 

etted cadre grade or post. 
(5 ) 

(6 ) 

(7 ) 


Remarks 


Special 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


( 8 ) 


CLASS I OFFICERS 


Chemical Examiner to Government- 1 
1. K. Krishna Pillai 25-6-1936 

Trivandruin 


8-6-1961 


1-4-1974 


(1) M.Sc. Chemis 

try I CI. 
(2) L.L.B. 

II class 


(1) Account Test for Executive 2-3-1960 

Officers 
(2 ) Certificate in German 
(3) Six months training in the 

Forensic Science Lab . 

Bombay 
( 1) Training in the Indian In 

stitute of Public Admini 
stration , New Delhi 


Foint Chemical Examiner - 1 
1. Dr. K.Malathy 10-6-1936 


8-6-1961 


( 1) M.Sc. Chemis 

try II CI. 
(2 ) Ph. D. (Bioche 

mistry) 
( 3 ) Certificate 

(Nutrition ) 
(4 ) Diploma (Foren 

sic Toxicology) 


( 1) Account Test for Executive 8-1-1960 

Officers 
(2 ) Training in Pesticide ana 

lysis at the I.S.I. Central 

Lab., New Delhi 
(3 ) Training in Food analysis 

under the WHO exchange 
visitor programmc- 1980, 
in the USA in the follow 
ing institutions 


18-6-1977 

Appointed to the past 
as per GO . Rt. No. 
1300/77/Home dated 
13-6-1977 ; but allowed 
to continue on other 
duty as Chemical Exa 
miner to Govt . from 
15-1-1977 to 18-6-1977 .N . 


(2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


land 


(i) U.S. Environmental Pro 
tection Agency Beltsville, Mary 

(ii ) Centre for Environmen 
tal Toxicology, Michigan State 
University 

(iii ) Indian State Chemist s 
Pesticide Research Lab ., Purdue 
University 

II 
No. E. 850 /81/CE. 

25th November 1981 . 
Provisional seniority list of Class II, III and Class IV Officers of the Chemical Examiner s Laboratory Department as on 1-7-1981 as approved 
by the undersigned is enclosed as Annexure to this Office order . 

Incumbents may prefer appeals if anywithin two months from the date of publication of this order in the Gazette with full justification in support 
of their claims together with copies of orders if any referred to in such appeals. If no appeals are received in this office within the time allowed it will be 
presumed that the incumbents have accepted this list. Appeals if any received after the date will not be considered 


ANNEXURE 


N 


Provisional Seniority List of Class II, Class III, and Class IV Officers of the Chemical Examiner s Laboratory, 

Trivandrum as on 1-7-1981 
Date of 
SI. 

Date of 
birth 

Date of 
Qualifications 

Date of 
No. Name with 

entry into appointment appointment 

Remarks 

to the present 
native 

Government to the Gaze 
General 

Special 

Service 
District 

tted cadre 

grade or 

post 
(1) ( 2 ) (3 ) ( 4) 

(5 ) (6 ) (7) 

(8 ) 
GAZETTED OFFICERS 
Assistant Chemical Examiner - 4 
1. K. Hymavathy 12-5-1940 M. Sc. (Chemi 

(1) Account test for Executive 9-1-1961 19-2-1963 19-2-1963 
Amma Alleppey stry - I class) 

Officers 
( 2) Training in Sterile Solu 

tions Techniques at 
the King s Institute , 

Guindy, Madras . 
2. A. Krishna 13-10-1946 M. Sc. (Analytical Account test for Executive 9-1-1968 9-1-1974 9-1-1974 
moorthy 

Quilon Chemistry - I class 

Officers 

and I Rank ) 
3. N. Kumudesan 24-5-1947 M. Sc. (Chemi Account test for Executive 14-1-1972 6-6-1974 6-6-1974 
Quilon stry - II class) 

Officers 


Higher 


Remarks 


4. M. Ansari , 17-3-1937 . Diploma in Food Account test for Executive 13-11-1956 1-9-1976 to 1-9-1976 to 
Trivandrum Technology I class Officers 

3-1-1977, 3-1-1977 , 
University of 

18-5-1977 to 18-5-1976 to 
Kerala . 

17-6-1977 17-6-1977 
continuing continuing 
from 

from 

18-2-1978 18-2-1978 
Senior Superintendent - 1 
1. K. K. Sarojini 

30-10-1102 E. S. L. C. (1 ) Secretariat Manual. 18-1-1951 12-11-1980 12-11-193 ) 
(M. E .)/ Malayalam (2 ) Account test (Higher) 

Date of pro 
13-6-1927 

motion appo 
Kottayam 

intment to the 

present grade 
Date of Qualifications 

Date of Date of 
SI. Name Birth with 

entry into 

Appointment 
No. 

native General 

Special Government to thepresent 
District 

Service grade or post 
( 1 ) ( 2 ) (3 ) 

(4 ) 

(5 ) 

(6 ) 
NON -GAZETTED OFFICERS 
1 . N. D. Narayanan 24–4-1932 / E. S. L. C. 

12-2-1958 12-12-1962 
Nambiar 12-9-1107 Diploma in 

(M. E.) . Food Technology 
2 . A. Chandrasekha 8-2-1931) E. S.L. C. 

26-2-1958 26-12-1962 
ran Nair 3--3-1196 

Diploma in 

(M.E.) Food Technology 
3 . N. Thankappan 19-10-1930/ E. S. L. C. 

Orientation training for 11-2-1958 3-3-1963 
Nair 3-3-1196 Diploma in 

Para -medical personnel 
Food Technology 

Union Mission Tubercu 
losis Sanatorium , 
Madanapally 


(7 ) 


1 


· (M. E.) 


4 . 


M. K. Remani 


30-9-1949 


M. Sc . I class 


Account test for Executive 

Officers. 


4-4-1973 


4-4-1973 


Inter depart 
mental trans 

fer to the 
Chemical 
Examiner s 
Lab w . e. f . 
26-6-1963 F.N. 
(Vide order 
No. EB2 

110327 / 70 / 
DHS (1) 

dated 
19-6-1973 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


22-9-1948 


M. Sc . I class 


14-2-1976 


14-2-1976 


5 . 


Mariamma 

Abraham 


Account test for Executive 

Officers . 


(7) 
On leave 
without allo 
wances for 
5 years from 
11-11-1980 


6 . 


Saramina Cherian , 


Shorthand L. C. C. (Lower) 27-10-1952 


18-2-1978 


6-1-1103 

(M. E .)/ 
22-8-1927 


E. S.L.C. 

Diploma for 
Lab . Technician 


7 . 


M. V. Chitharanja 

Das 
T. Rajamohan 
(Deputation ) 


11-4-1955 
28-11-1952 


B.Sc. (Chemistry ) 
B.Sc. (Chemistry) 


28-2-1977 
10-6-1977 


22-9-1980 
9-12-1980 


8 . 


Provisional 
service of Sri 
T.Rajamohan 
from 10-6-1977 

to 11-7-1977 
has been regu 

larised as per 
order No. D 
Dis. ( E ) 838 / 

80/ CE dated 
17-7-1980 De 
puted for higher 

studies for 
2 years from 
8-9-1980 . 


9 . 


N. Balakrishna 

Pillai 


20-9-1952 


M. Sc. II class 


13-11-1978 


9-12-1980 


Training in Forensic Serology 
for a period of 3 months at 
the department of Serolo 
gist & Chemical Examiner 
to Government of India , 
Calcutta . 


27-1-1977 
30-12-1980 


23-12-1980 
30-12-1960 


12-1-1981 


12-1-1981 


10 . R. Geetha 

7-11-1954 M. Sc. II class 
11 . S. Sujatha 

1-6-1951 M. Sc . II class 
12 . M.Syamanthaka 

mony 1-10-1947 M. Sc. II class 
Serological Assistant - 1 (Vacant) 
Technical Assistants - 2 ( Now Vacant) 
Head Clerk Head Accountant- 1 
1 . G. Ravindran 26-5-1940 / S. S. L. C. National 

Nair 13-10-1115 Diploma in Commerce 


13-4-1973 


Typewriting (Lower and Higher ) 20-12-1962 
and Shorthand (Lower ) MOP and 
Account Test (Lower ) 


(M. E.) 


U. D. Clerk - 1 
K. Gopinathan 


S.S.L.C. 


14-6-1965 


13-4-1973 


Eg 
. 
7706 


20-6-1937 ) 
6-11-1112 
(M. E.) 


Typewriting (Lower ) Agriculture 
( Higher)MOP and Account Test 
(Lower ) 


Permanently 
absorbed to the 
C.E. . Lab w.o.f. 

6-11-1969 as per 
Govt. letter No. 

1871/H2/80 / 
Home dated 

18-6-1980 


19-12-1959 


Typewriting (Lower and Higher) 
English, Typewriting Malayalam 
(Lower) 


to 


1-7-1978 Inter departmental trans 

ter the c . E s . 
Lab. w . e. f. 28-1-1970 
as per Order No. 372 / 
69/CE dated 18-12-1969 


Typewriting English (Lower and 
Higher) Shorthand (Lower) 


31-5-1976 


18-3-1978 Pool System in Board of 

Revenue 


18-8-1972 


18-8-1972 


20-10-1953 


1-6-1973 


L. D. Clark - 1 
1. (Now vacant) 

U.D. Typist ( Timebound promotion )-1 
1. N. Bhasurangi 3-9-1939) S.S.L.C. 
Amma 

18-1-1115 

(M. E.) 
Clerk -Typist- 1 . 
1. (Now vacant) 

Confidential Assistant- 1 
1. V. Balakrishnan 15-10-1949 

S.S.L.C. 
L. D. Store-keeper- 1 
1. R. veendran 

9-8-1946 B. Sc.II. class 
Unnithan 

Glass Blower - 1 
1. K. Madhavan 26-9-19281 III Form English 
Pillai 

9-2-1104 

Middl . S. Ex . 

(M. E.) 
Laboratary Assistants-7 
1 R. Thankappan 

24-9-1932 / III Form 

9-2-1108 

(M. E.) 
2. K. K. Padma 7-10-1932/ S. S. L. C. failed 
nabhan Nair 

22-2-1103 

(M. E.) 
3. R.Arjunan 

24-7-1934 ) S.S.L.C. failed 
Chettiar 

9-12-1109 
4. R. Kamalasanan 30-8-1932) III Form 
Nair 

15-1-1108 

(M. E.) 
5. P. Sivasankara 27-4-19321 

Class VIMalayalam 
Pillai 

15-9-1107 

( M E.) 
6. K. Rama 

28-5-1943 S.S.L.C. failed 
chandra 

Panicker 
7. K. Vidyasagaran 

31-8-19411 Std . IX 
15-1-1117 
(M. E.) 


3-8-1957 


4-3-1963 


22-7-1959 


13-5-1968 


21-3-1960 


22-11-1968 


2-2-1960 
A. N. 


1-10-1970 


1-7-1956 


29-6-1973 


Attender Test 


3-4-1970 


1-5-1976 


13-5-1970 


1-4-1978 


(5) 


(6 ) 


( 7 ) 


Studied up to Std . II 


.. 


25-6-1966 


29-6-1973 


4-8-1973 


1-4-1978 


Studied up to Std . IX 
Studied up to 
class-111 


1-9-1962 


29-6-1973 


Studied up ot Std . X 


.. 


13-6-1974 


13-6-1974 


S.S.L.C. 
S.S.L.C. 


10-10-1979 
18-4-1980 


10-10-1979 
18-4-1980 


Nil 


2-12-1972 


(2 ) 

( 3 ) 
Junior Laboratory Assistant- 2 
1. G. Sarasamma 30-8-1938 / 

14-1-1114 

(M. E.) 
2. T. Gowrikutty 6-5-1941 

Packer- 1 
1. M.George 20-12-1938/ 

5-5-1114 

(M. E.) 
Frons- 3 
1. Kassimkunju 10-9-1938 / 

25-1-1114 

(M. E ) 
2 . 

19-4-1947 
3 . 

27-2-1947 
Bottle cleaneres- 5 
1. Kochappy 

4-5-1938 
Thankamma 
2. Kochukrishna 6-1-1934 / 
Nadar 

22-5-1109 

(M. E.) 
3 . B. Vijayamma 21-12-19431 

6-5-1119 

(M. E ) 
4. M. Mohammed 17-10-1119 
Haneefa 

(M. E.) 
5. T. Appu 

29-10-1118 

(M. E ) 
Lascar- 1 
1. T. K. Ayyappan 

20-4-1119 

(M. E ) 
Nightwatcher- 1 
1. P. Rajappan 

25-3-1945 
Bottle cleaner- Contingency - 1 
1 M. Lopez 

27-4-1924 


Studied up to 


2-1-1974 


2-12-1972 Ist appointment as part 

time contingent sweeper 
2-1-1974 Ist appointmentas part 

time contingent sweeper 
1-7-1976 

do . 


class V 


Stani ard IX 


1-7-1976 


Studied up to VII Std . 


9-8-1977 


Studied up to VIII Std . 


1-4-1978 


9-8-1977 1st appointment as part 
time sweeper 

from 
12-8-1976 to 8-8-1977 
1-4-1978 1st appointment as part 

time contingent sweeper 
from 28-9-1977 to 

31-3-1978 
3-11-1980 


Studied 
class 


up to IV 


3-11-1980 


3-6-1980 


3-6-1980 


S.S. L. C. 
(Failed ) 


Form III 


23-1-1971 


23-1-1971 


K. KRISHNA PILLAI, 
Chemical Examiner to Government. 


2... No, ILTV ( N) /11 


Gorement of Kerala 
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PART 10 


Industries Department 


(180 ) 


പായകൾ 
(1) 4 x 4 " പുൽപായകൾ 

24 എ സം 
( 2 ) 7 " x 9 " 

do . 

15 

11 
( 3) 11 x 18 do . (200 ) 32 

1 ) 
( 4 ) 11 " x 18 

do. 

32 
( 5 ) 11 + x 12 do. 

16 

11 
(6) 24 " x 45 " do . 

3 

13 
(7) പഞ്ഞിപ്പായകൾ ( കേടുവന്നത്) 27 

13 
ലേലത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
വർ നിശ്ചിത സമയത്തും സ്ഥലത്തും ഹാജരായി 
100 രൂപ (നൂറുരൂപ ) നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെക്കേണ്ട 


ലേലപരസ്യം 
നമ്പർ 140/76. 

1983 സെപ്റമ്പർ 13. 
ലിക്വിഡേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന c . (Ind) P 97-ാം 
നമ്പർ അയ്യപ്പൻകാവ് വിമൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സഹ 
കരണ സംഘം വക താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സംഘം 
ലിക്വിഡേററർ കുടിയായ ചിനുർ സീനിയർ 

കോ . 
ഓപ്പറേററീവ് ഇൻസ്പെക്ററർ ( വ്യവസായം) 
13-10-1983 വ്യാഴാഴ്ച കാലത്ത് 11 മണിക്ക് അയ്യപ്പൻ 
കാവ് ബാലവാടി പരിസരത്ത് വെച്ച് പരസ്യമായി 
ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. 

ഇന വിവരം 
ഫർണിച്ചർ 
(1) ഗോദ ° റേജ് ഷെൽഫ് (ചെറുത്) - എം 
(2) മേശ ( ഒരു വലിപ്പുളളത്) 

1 
(3) കയ്യുളള കസേര 

2 
( 4) കയ്യില്ലാത്ത കസേര 

2 
(5 ) ബഞ്ച്( കേടു വന്നത്) 
(6) തുലാസം 

1 സെററ് 
പുൽപ്പായ തറികൾ 
(1) പുൽപ്പായ അച്ചുതരം (140 ) 
( 2) തടുക്കപ്പൊയ അച്ചുമരം 
( 3) തറിക്കുളള മററു മരസാമാനങ്ങ 


താണ്. 


1 


3 


പ h 


ഏററവും കുടുതൽ തുകയ്ക് 

വിളിക്കുന്ന 
ആളിന്റെ പേരിൽ 

ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും 
സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ആൾ ഉടൻ മുഴുവൻ തുകയും തന്ന് 
സാധനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. 

ലേലം മാററി വയ്ക്കുന്നതിനും ആവശ്യമെന്ന് 
തോന്നുന്ന 

അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും 
ലിക്വിഡേററർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുളളവർക്ക് താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാ 
വുന്നതാണ്. 

( Sd.) 
Chittur . 

Senior Co-operative Inspector. 

(Industreis) 


9 നജം 


5 ) 


Reg. No. KLTVA 


Government of Kerala 

1983 
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PART III 
Judicial Department 


THE HIGH COURT OF KERALA 

NOTIFICATIONS 


I 


No. B1-16480 /83 . 

14th September 1983. 
In exercise of the powers conferred by section 
9 ( 3 ) of the Code of Criminal Procedure , 1973, the 
High Court of Kerala hereby appoints the persons 
mentioned in column (1) of the Schedule hereto 
attached to be Additional Sessions Judges to 
exercise jurisdiction in the Courts of Session 
mentioned against their names in column (2) thereof 
from the date of taking charge . 

SCHEDULE 
Name of Oficer 

Court of Session 
( 1 ) 

( 2 ) 
1. Sri . C. P.U. Farook Shafi 

Tellicherry 
T. Ramachandran 

Trichur 


II 
No. Bl-16480 /83. 

14th September 1983 
In exercise of the powers conferred by section 
9 (3 ) of the Code of Criminal Procedure, 1973 the 
High Court of Kerala hereby appoints the person 
mentioned in column (1 ) of the schedule hereto 
attached to be an Assistant Sessions Judge to exercise 
jurisdiction in the Court of Session mentioned against 
his name in column ( 2 ) thereof from the date ol 
taking charge. 

SCHEDULE 
Name 

Court of Session 
( 1 ) 

(2 ) 
Sri J. Devadanam . 

Trichur . 

By order, 
Cochin 

M. C.MADHAVAN , 

Registrar. 


ORDERS 

(1) 
No. 34-35546/81(2 ). 

29th August 1983 
Read:-1. The Kerala Criminal Judicial Service Rules, 1973 

2. High Court Order No. 34-35546 /81 (1) dated 18-1-1983 . 

The period of probation as JudicialMagistrates of the S :cond Class of the officers mention in column (2) 
of the table below is extended by the High Court under rule 12 of the rules read as first paper above till the dates 
shown against their names in column (5) for the reasons stated in column (6). 

The increment of those officers in the scale of pay of JudicialMagistrate of th : second class is stopped til 
they are declared to havesatisfactorily completed their period of probation . 
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Sl.No. 


Name and 
designation 


Table 
Date of Date from 
commence 

which probation 

is extended 
probation 
3) 

( 4) 
23-8-1979 23-8-1982 


Date till 

which 
probation is 
extended 


Reasons for 
extending 
the probation 


ment of 


(1) 


(2 ) 
Sri Thomas Stanley, K. J. 

JudicialMagistrate of the 
first class. Tirur. 


1 . 


(5) 
23-8-1983 E.A. 


( 6) 
Failure to 
acquire the test 
qualification 
rcquired unckr 
, rule 13 of the 
rules. 

do . 


2 . 


1-1-1981 


26-1-1983 


26-1-1984 F . N. 


Sri B. A. Viswambharan , 

Judicial Magistrate of the 

first class, Ottappalam . 
Sri K. K. Chandradas, 

Judicial Magistrate of the 
first class, Chalakudy. 


3 . 


1-1-1981 


20-1-1983 


20-1-1981 f . N. 


do . 


No. 34-35546/ 81 (1 ) . 

29th August 1983 . 
The High Court hereby declares under Rule 12 of the Kerala Criminal Judicial Service Rules, 1973 read 
with Rule 20(b) of the Kerala State and Subordinate Services Rules 1958 that the officers mentioned in column (2) 
of the table given below have satisfactorily completed their period of probation as Judicial Magistrates of the 
second class on the dates slown in column ( 4 ) thereof. 

Date of 

Date of satisfactory 
Sl. No. Name and Designation 

commencement of 

completion of 
probation 

probation 
(1) (2 ) 

(3 ) 
1 . Shri T. V. Mathews, 

23-8-1979 

1-8-1982 . N . 
Now Temporary Munsiff, 

Wadakkancherry . 
2 . Shri C. D. Anil, 

1-1-1981 

1-1-1983 f . N . 
Judicial Magistrate of the 
first class , Nedumkandam . 

By order, 

M. C. MADHAVAN , 
Cochin . 

Registrar. 
ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 

ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ 0 ലലം 
നമ്പർ സി. പി , 1 / 61i|81. 

100 
1983 സെപ്ററംബർ 19. 

തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കുർ മുമ്പായി 
രുപാ 

(നൂറുരൂപാ) നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവെച്ച് 
തിരുവനന്തപുരം സെൻടൽ ( പിസണിൽ സൂക്ഷി 

ലേലത്തിൽ പങ്കുകൊളളണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ തുകയ് ക്ക് 
ച്ചിട്ടുളള താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 1983 ഒക്റാബർ ലേലം വിളികേൾക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ 

കേരളാ 
മാസം 13- നു വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ജയിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ 

ഒാഫ് ( പിസൺസിന്റെ 
ആഫീസിൽ വച്ച് പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വിൽ കല്പനക്ക വിധേയമായി ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തു 
കുന്ന9ം, ആയത് കേരളാ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ 

ന്നതും, ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും കല്പന കിട്ടുന്ന 
ഓഫ് പീസൺസ അവർകളുടെ കല്പനയ്ക്കു 

മുറയ്ക്ക് ലേലത്തുകയും, , വില്പന നികുതിയും 
വിധേയമായി ലേലം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ഒടുക്ക സാധനങ്ങൾമാറിക്കൊളേളണ്ടതാകുന്നു .യാതൊരു 
എ 

കാരണവും കാണിക്കാതെ 

അസ്ഥിരപ്പെടു 
എണ്ണം 

ത്തുവാനും, സർക്കാരിനു ലാഭകരമായ മററു വിധത്തിൽ 
അരിചാക്ക 

1423 

സാധനങ്ങൾ വില്ക്കുന്നതിനും സെൻടൽ പിസൺ 
ഗോതമ്പുചാക്ക 

1039 

സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 
പഞ്ചസാരപാകമ 

66 ഗവൺമെൻറു വ മ സാധനങ്ങൾ ലേലം 

ചെയ്യുന്ന 
കാലിതീറം ചാക്ക 

230 

തിന് ബാധകമാക്കിയിട്ടുളള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
2758 

ഈ ലേലത്തിന് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതു 

സംബന്ധിച്ചുളള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ (പവ്വത്തി 
- ബാ 

ദിവസവും തിരുവനന്തപുരം സെൻടൽ പിസൺ 
ഫസായ സ്റാർട്ടർ 

94 

ആഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 
ചോക 

2 
ബൾബ 1314 

കെ . ററി . വേലായുധൻ, 
ററ്റ്യൂബ് 

75 തിരുവനന്തപുരം, 

സൂപണ്ട . 


ജനറൽ 


ലലം 


3 
4 


19 


ta3- 


1 


I 


arca 


area 


4th Oct , 1983) JUDICIAL DEPARTMENT 

105 
NOTIFICATIONS 

കോട്ടയം റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ആഫീസിൽനിന്നും 
കേരള എസചീററ് ആൻ ഫോർഫീച്ചേഴസ് ആക്ട് 

1964, 13 (1) വകുപ്പ് പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 
Nu . E -1833 83 . 

14th September 1983. 
In exercise of the powers conferred under section 

നമ്പർ ഡി-5126183. 

1983 ആഗസ്റ ° 25 . 
14 ( 1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 

ഇ ആഫീസിൻറ 

അധികാരാതിർത്തിയിൽപെട്ട 
(Central Act 2 of 1974), and in pursuance of the High 

കോട്ടയം വെസ്ററ് പോലീസ 
Court s Notification No. B2-48096/82 dated 2-9-1983 

സ്റേറഷനിൽനിന്നും 
and 9-9-1983, the Chief JudicialMagistrate,Kottayam , 

അന്വഷണത്തിൽ ഉടമസ്ഥരില്ലെന്ന് റി പ്പോ ർ 9 
hereby defines that the arcas shown in column .lof സഹിത . ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുളള താഴെ വിവ 
the schedule appended shall be the local area within 

രിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അവകാശികളായിആരെങ്കിലും 
which the Magistrates mentioned in column (1) may 
exercise all or any of the powers with which they are 

ഉളളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 
invested under the Code, from the date of taking മൂന്നു മാസത്തിനകം ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ സഹിതം 
charge. 

ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട ഹാജരായി ഏററുവാങ്ങി 
SCHEDULE 

കൊളേളണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ടി സാധനങ്ങൾ സർക്കാ 
Name and designation 

Local limits 

രിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നദൗളോ 
of the Magistrates. 

ടി ആൾ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ആളോ പരസ്യമായി 
II 

ലേലം ചെയ്ത്തുക സർക്കാരിലേയ്ക്ക്മുതൽകൂട്ടുന്ന 
1. Sri. L. Ramachandran Nair, The whole 

തുമാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയി 
JudicialMagistrate of the comprised within the 
First Class, Kanjirappally. jurisdiction of the രിക്കുന്നു . തപാൽ മാർഗ്ഗമായോ, അവധി കഴിഞ്ഞാ 

Court ofthe Judicial വരുന്നതായ . അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ലാനു 
Magistrate of the 

മാകുന്നു . 
First Class, Kanjirap 
pally, viz . the 

അപ്പൻഡിക്സ 
Police Station limits 
of Mundakayam , 

1. ചുകപ്പു നിറത്തിലുളളതും കൈപിടിയോടു 
E umeli, Manimala , 

കൂടിയതും VIP Travalite എന്നു എഴുത്തുള 
Ponkunnam and 

തുമായ സൂട്ടകെയ്സ് എന്നം-1. 
Pallickathodu . 

2. പഴയ സാരികൾ എ Eം -2. 
2. Sri. T. Kochumman , 

The 

whole 
Judicial Magistrate of the comprised within the 3. National Panasonic ഇനത്തിലുള്ളതും രണ്ടു 
Second Class, Erattupetta . jurisdiction of the 

ബാൻറാടുകൂടിയതുമായ ടാൻസീസററർ 
Court of the Judicial 

റേഡിയോ-l . 
Magistrate of the 
Second 

4. ഫിലിപ്സ് കമ്പനി നിർമ്മിതവും ഫിലാറ് 
Class , 

ഇനത്തിൽ ഉളളതുംമൂന്നു ബാന്റോടുകൂടിയതു 
Erattupetta, viz. the 
Police Station liinits 

മായ (ടാൻസീസററർ റേഡിയോ 1 . 
of Erattupetta and 

5 . ട പോസ_ ) 
Melukavu . 

5. ഗ്യാസ് സിഗറററു ലെറ്റർ -1 . 
II 
No. E -1833/ 83 . 

14th September 1983. 

7 . 

ഡയലോടുകൂടിയതും ചതുരാകൃതി 

യിൽ ഉളളതും Casio ഇനത്തിൽ ഉളളതും ചെയി 
In exercise of the powers conferred under 
section 190 ( 2) of tlie Code of Criminal Procedure, 

നോടുകൂടിയതുമായ റിസ്ററുവാച്ചം = 1. 
1973 (Central Act 2 of 1974 ) the Chief Judicial 8 . റോൾഡ് ഗോൾഡ് കെയിസും ചെയിനുമുളള 
Magistrate ,Kottayam hereby empowers theMagistrate 

citizen Quartz Crystonic റിസ്ററുവാച്ച് -l. 
mentioned below to take cognizance under section 
190 (1) of the said code of such offences as are 

9. സിററിസൻ ഇനത്തിലുളളതുംറൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ 
within his competence 

കറുത്ത 
to inquire into 

ഉളളതും സെൻറർ സെക്കൻറുളളതും 
try, from the date of taking charge . 

സ ° ടാപ്പോടുകൂടിയതുമായ റിസ്ററുവാച്ച് - 
1. Sri T. Kochumman , 
Judicial Magistrate of the 

( ഒപ്പ്) 
Second Class , Erattupetta . 

റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ 
Office of the Chief Judicial c.V. John, 

ആൻഡ് സബ്ഡിവിഷണൽ 
Magistiate , 

Chief judicial 
Kottayam . Magistrate . 

മജിസ als " . 

കോട്ടയംമ 
ഒറ്റപ്പാലം സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ g| sg ” കോടതിയിൽ നിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 

1983 സെപ്റ്റംബർ 12 . 
ഡി . 3795/83. 

ഈ കോടതിയുടെഅധികാരപരിധിയിൽ പെട്ട വിവിധ പോലീസ് സ്റേറഷനുകളിൽ നിന്നും തൊണ്ടിവകയായും, 
ആളില്ലാത്ത മുതലുകളായും ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുളള താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അവകാശികൾ ആരെ 
ങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ 3 മാസത്തിനകം ഈ കോടതിയിൽ 
അവകാശ രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരായി ഏററുവാങ്ങേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അവകാശികൾ ആരും ഇല്ലെന്നുളള നീക 
മനത്തിൽ സാധനങ്ങൾ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ കൂടുന്നതായിരിക്കും. നിശ്ചിത സമയ 
കഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന അവകാശ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


കറുത്ത 


- 01 
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സാധന വിവരം. 


പോലീസ് സ്റേറഷൻ 


സാധനത്തിന്റെ വിവരം 


ററം 
നമ്പർ 
(1) 
4/83 


ികം 
നമ്പർ 
( 2) 
22,83 


( 3) 
ഷൊർണ്ണൂർ 


5/83 


27/83 


ടി 


6/83 


ഉടമസ്ഥനില്ലാത്തത് റെയിൽവേ പോലീസ്, 

ഷൊർണ്ണൂർ 


3 


( 4 ) 
1 കുപ്പിവളകൾ എണ്ണം 

-10 
ശീലക്കുട പഴയത് എണ്ണം 
3 മുണ്ടിന്റെ കഷ്ണം 
4 നോട്ടുകൾ (ഭവിച്ച് ഉപയോഗ 
ശൂന്യമായത 

കുറച്ച് 
5 വിവിധ ഇനത്തിലുളള 
നാണ്യങ്ങൾ മൊത്തം 

രൂപ 
6 കീറിപ്പറിഞ്ഞ പഴ്സ 
1 സുമാർ 5 മീററർ നീളത്തിലുള 

ചൂടിക്കയർ 
2 പഴയ ശീലക്കുട 
3 പഴയ ബൽറ 
• 1 കറുത്ത നിറത്തിലുള 
സുട്ട കേസ 

സാ വാച്ച 
എ വറെഡി ടോർച്ച് 
4 ചെറിയ ടോർച്ച് 
5 ഹെയർ ഹീററർ 
5 പഴയ പാൻ 
7 പഴയ ഷർട്ട 
8 പഴയ ബനിയൻ 
9 പഴയ സാരി 
10 

ചെറിയ ചീർപ്പ്, 
11 ചുവന്ന നിറത്തിലുളള 

സൂട്ട്കേസ 
12 പുതിയ തുണി 

പീസ 
13 പഴയ ലുക് 
14 പഴയ ഹാർ 
15 പഴയ പൗഡർ ഡപ്പി 
16 പഴയ ചീർപ്പ് 
17 

പഴയ കണ്ണാടി 
18 

പഴയ ചീർപ്പ് 
19 

പഴയ ചീർപ്പ 
20 അറബി ഭാഷയിൽ ഉളള 

പുസ്തകം 
റബ്ബർ ഷീററുകൾ 

പഴയ നോട്ട്പുസ്തകം 
1 ചുററിക 
2 സ്പാനർ 
3 നീലനിറത്തിലുളള യൂണിഫോറം 
1 ജാക്കറ് 

( ബസിയർ 
3 സാരി 
4 പാവാട 

കയർ 
1 ലുങ്കി 
2 ബനിയൻ 
3, ഷർട്ട 
4 സൊദോവാച്ച 

എച്ച്. എം.ടി , റിസ്ററ് വാച്ച 
2 കെ. എസ്. ഇ . ബി . 

ഐഡൻറിററി കാർഡ 
ഹീറോ സൈക്കിൾ 
1 മുണ്ട് 
2 തോർത്ത 
3 രണ്ടുസെൽ ടോർച്ച 
4 

രണ്ടുരൂപ നോട്ട 
5 10 പൈസയുടെതുട 
6 രക്തപുരണ്ട കുപ്പിച്ചില്ല 

എക്കാലക്സ ടിന 


|111*1T17TTTTTTTTTTTTTTTTTT711 


7 |83 
8/83 
9/83 


ടി 
21,83 


18/83 


( ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 
ചെർപ്പുളശ്ശേരി 
റെയിൽവേ, 
ഷൊർണ്ണൂർ 
അഗളി 


10/83 


56183 


5 


11/83 


57183 


ടി 


12/83 


52183 


ഷൊർണ്ണൂർ 


13/83 
14183 


ഉടമസ്ഥനില്ലാത്തത 

222183 


ടി 


ഒററപ്പാലം 


TTTT111111111 


15,83 
17,83 


113/83 
ഉടമസ്ഥനില്ലാത്തത 


ചാലിശ്ശേരി 
ചെർപ്പുളശ്ശേരി 


35 രൂപ 


റവന്യൂ ഡിവിഷനൽ ആഫീസ , 

പ്പാലം, 


(ഒപ്പ്) 
റവന്യൂ ഡിവിഷണ് ആ ഫീസർ ആൻറ് 

സബ്ഡിവിഷണൽ മജിസ Pass . 


Reg . No. KL /TVAli 


Government of Kerala 
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PART H 


Marine Department 


forms 


TENDER NOTICE 
No. 01/1044/81 . 

5th September 1983. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing the nameofworks are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala hy the undersigned from the registered contractors of State of P.W.D. and P.H.E.D. upto 
4p, m . on the date noted against cachiitem . Tenders will be opened at 4.30 P. m .on the datesnoted against 
cach item . If the last date fixed for each item happens to be a holiday tenders will be received and opened on 
the next working day at the same time as fixed above. Late tenders will not be accepted . 
Tender Nameof work with P. A. C. 

Cost of 

Last date Category of Time of 
No. 

E.M.D. tender 

of receipt contractor completion 
of tenders 
up to 4 

p.m. 
Rs. 

Rs. 
( 1) (2 ) 

( 3) ( 4 ) 

(5 ) 

(6 ) (7 ) 
5 /EE / Erection of Flagınast- cum -signal 

° C 
83-84 station at Ponnani Port 400 10 plus S.T. 5-10-1983 

and 2 months 
Rs. 18,360 

plus A.S.T. 

above 
6 /EE/ Erection of Flagmast cum -sirgal 
43-84 station at Beypore Port - Rs.18,58 400 

do. 

do . 

do . 

do . 
7 /EL/ Fisheries Harbour at Beypore 
33-84 Providing side drain in between 

road and wharf at Fishery Harbour 
at Beypore - Rs. 24,599 

500 do . 6-10-1983 

do . 

do . 
8 /EE / Annual repairs to the Fender 
83-84 system at South Pier , Calicut for 1,200 25 plus S.T. 7-10-1983 

do . 

do . 
1983-84 - Rs. 57,961 

plus A.S.T. 
9 /EL / Rewiring and repairing of the 350 14 plus S.T. 

do . 

do . Four weeks 
83-84 Electrical system of the stat 

plus A.Ş.T. 
quarters at Beypore - Rs. 17,498 
10 /EE/ Development of Beypore Port 
83-84 Construction of Breakwaters at 

Beypore - Construction of a 2,200 50 plus S.T. 5-10-1983 do. 3 months 
guarage at Beyporc - Rs.1,05,798 

plus A.S.T. 
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(2 ) 

(3 ) (4 ) 

(5) 

(6) (7) 
11/EEJ Construction of Breakwater quarry 
83-84 at Pulikkal - Providing water 

supply arr.ngements at Deptl. 
quarry - Construction of a pump 
house, ground level water tank 

CY 
and providing water supply 1,000 

15 plus S.T. 5-10-1983 and 2 inonths 
facilities - Rs. 49,064 

plusA.S.T. 

above 
12.EE/ Construction of a guide wall in 

BY 
83-84 Bharathapuzha at Ponnani Port 5,950 50 plus S.T. 7-10-1983 

an 3 months 
(Re-tender) -Rs. 2,96,592 

plus A.S.T. 

above 
13 /EE / Construction ofa Rest Room over 
33-84 the Gate and Gate House at 550 15 plus S.T. 12-10-1983 

2 months 
Beypore wharf —Rs.26,261 

plus A.S.T. 

and above 
Tender documents and other particulars can be had from the office of the undersigned on all working days 
during office hours between 10.15 a.m. to 5.15 p.m. and up to ! p . m . on the dates noted above on application in 
writing and on payment of the value of documents (not refundabe) cither in cash or by money order. All other 
conditions are as usual in this Department. The tender documents will only be issued to the registered contractors 
ni Statc P.W.D. and P.H.E.D. and are not transferable . 

Office of the Executive Engineer , 
Harbour Engineering Department, 
Beach Road , 

K. K. RAVEENDRAN , 
Calicut- 1 . 

Executive Engineet . 


C 


കസാക്ക 
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PART III 


Department of Municipal Administration 


രമ ന് 


മുറിയുടെ 


കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ 

നോട്ടീസ 
-ടി 3-3655/83 . 

1983 ഒസപ്റ്റംബർ 20 . 
1962- ലെ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിററീസ് (അക്വിസിഷൻആൻ” (ടാൻസ്ഫർ ഓഫ്ഇമൂവബിയ 

a( പാപ്പർട്ടീസ്) റൂൾസം8 -ാം ചട്ടമനുസരിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ടീസ് 
കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കിഴക്കെ നടയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുളള ഷോപ്പിംഗ് സെൻററിലെ (ഗാണ്ട 
പ്ലോറിലെ മുറികൾ ബങ്കുകൾ എന്നിവ് അതാതിനു നേരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പേരുകാർക്കും അതാതിനുനേരെ 
ച്ചിരിക്കുന്ന തിരിച്ചു നൽകുന്ന പലിശയില്ലാത്ത ഡിപ്പോസിം, തുകയും പ്രതിമാസ വാടകക്കും വർഷത്തിലൊരി 

കാണ 
ക്കൽ പതിമാസ വാടക 5 % വർദ്ധിപ്പിക്കും വ്യവസ്ഥക്ക് വിധേയമായി ഉടമ്പടിയിൽ കാണിക്കുന്ന 
തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചുവർഷക്കാലത്തെ ക്ക് വാടകക്ക് നൽകുന്നതിന് 15-7-1983 - ലെ 2-ാം നമ്പറും 9-9-1983 - ലെ 
1 -ാം നമ്പറും തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനാൽ 
(പസിദ°ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . 
സീരിയൽ തിരിച്ചു നൽകുന്ന ലേലക്കാരൻ 

(പ്രതിമാസ 
നമ്പർ ബാങ്കിൻറ ഡെപ്പോസിറ് പേരും 

വാടക 
വിവരം തുക മേൽവിലാസവും 

ര u 
റൂം നമ്പർ 
(1 ) (2) ( 3) 

( 5 ) 
എ ക്ലാസ് റൂം സ് 
എ 1 45,000 ഗോവിന്ദൻ, കെ . സി . 

455 
കായിപറമ്പിൽ, 
ലോകമലേശ്വരം, 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ, 
2 എ 2 45,000 പി . എ .സുബൈർ, 

470 
പടിഞ്ഞാറെ വീട്ടിൽ, 
പി . ഒ , 

മാടവന, 
3 എ 3 45,000 കെ. ചന്ദ്രശേഖരമേനോൻ, 

450 
കൊറമംഗാട്ടു വീട്, 

കോണത്തുകുന്ന്, 2.0 . 
എ 4 45,000 ഇ . കെ . അബ്ദുൾ വഹാബ്, 

420 
എറമംഗലത്ത്, പി . ഒ , 

അഴിക്കോട്, 
5 എ 5 45,0co പി . എ . കുട്ടിക്കമ്മത്ത്, 

400 
പടിയത്ത്പുത്തൻകാട്ടിൽ, 

പി , ഒ ., മാടവന, 
6 

45,000 കെ , കെ .മുഹമ്മദ് ആലി 

365 
കടംപോട്ട് ഹൗസ്, 

പി . ഒ , ഏറിയാട്, 
7 എ 7 45,000 എ ഐ. ടി , അബ്ദുൽമജീദ്, 

420 
എം , ടി . ഹൗസ്, 
പൊന്നാനി നഗരം, പി . ഒ , 
പെന്നാനി. 
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(1 ) 


(2 ) 


(3) 


ബി 1, 


25,000 


2 


ബ 2 


25,000 


3 


ബി 3 


25,000 


4 


ബി .t 


25,000 


5 


ബി 5 


25,000 


6 


ബി 6 


25,000 


1 


.ബി 7 


25,000 


.8 


ബി18 


25,000 


9 


ബി19 


25,000 


10 


ബി 10 


25,000 


11 


ബി111 


25,000 


( 5) 
ബി ക്ലാസ് റൂംസ് 
എൻ, കെ , രവി , 

ച 85 . 
നാലുമാക്കൽ, 
നാരായണമംഗലം, പി . ഒ., 
പുല്ലൂററ്, തൃശ്ശൂർ... 
എം എസ്, വിജയൻ, 

.485 
മംഗലത്ത്, പിയ ഹോട്ടൽ. 
കെ . ഇസ്മയിൽ, 

500 
കറുകപ്പാടത്ത്, മാടവന, പി.ഒ. 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ, 
ടി , എ . ആണ്കുട്ടി, 

1500 
തണ്ടാശ്ശേരി വീട്, 
വലപ്പാട്, പി.ഒ , തശ്ശൂർ. 
ഐ . കെ . ഉണ്ണി, 

1500 
ഇത്തിത്താ വീട്, പി . ഒ , 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ, 
പി . മുരളീധരൻ, 

4460 
chം . ശിവരാമൻ, 
അൽപ്പിളളി വീട്, 
6 കാടുങ്ങല്ലൂർ 
കെ . പി . ദേവരാജൻ, 

4.40 
കായിപ്പറമ്പിൽ, ടി . കെ . എസ്. പുര 
പി . ഒ , കൊടുങ്ങല്ലൂർ. 
എ . കെ . ഭാസ്കരൻ, 

395 
മറപ്പാട്ട് ഹൗസ്, തിരുത്തൂർ, 
പി.ഒ,പുത്തൻവേലി, 
പി .ചന്ദ്രൻ, 

380 
പുന്നത്തറ, കരിച്ചാംകുളം, 

ലോകമലേശ്വരം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ. 
പി , എ . വിശ്വംഭരൻ, 

380 
പുന്നക്കുഴിഹൗസ്, 
പി , ഒ , കോതപ്പറമ്പം. 
പി . എ . അഷറഫ്, 

ഷ400 
പറമ്പത്ത്കണ്ടി, കോതപ്പറമ്പ്, 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ. 
സി , കെ . രാജൻ, 

.580 
ചുളളിയിൽ, പി . ഒ , കൊടുങ്ങല്ലൂർ. 
എ . എം . കെ . ചൊയ തീൻ, 

F 
എമ്പയർ ബെഡ്മാർട്ട്, 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ, 
സി ക്ലാസ് റൂം സം 
ചി , എസ്. ബാവ , 

675 
പി.പി , തുരുത്ത്, 
പീ , ഒ , കോട്ടപ്പുറം, 
പി , എം .മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി, 

500 
പുളിക്കലകത്ത്, പി.പി, തുരുത്ത , 
പ്.. കോട്ടപ്പുറം. 
പി , എ . അബ്ദുൾ കരീം, 

45 
പുളിക്കലകത്ത്, പി . ഒ കുണ്ടംകുളം. 
വ്. ആർ.സുബഹ്മണ്യൻ, 

520 
വലിയപറമ്പിൽ, 
പി , ഒ . ശാന്തപുരം. 
ക , കെ , മൊഹമ്മദ് സിദ്ദിക , 

545 
കറുകപ്പാടത്ത്, പി . ഒ . മാടവന. 
കെ . കെ . എം . റഷീദ്, 

560 
കറുകപ്പാടത്ത്. പി , ഒ. മാടവന, 
കെ . സി . എ ഹംദാസ്, 

605 
കൊച്ചിക്കാരൻ വടക്കേവീട്ടിൽ, 
പി . ഒ , മാടവന, 
വി . ആർ. പ്രഭാകരൻ, 

705 
വലിയാറ ഹൗസ്, 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ. 
വി , സി , ഭാസ്കരൻ, 

780 
വെഴുത്തായാത്തറ ഹൗസ്, 
പി , ഓ , പുല്ലൂററ് , 

( a ) 
കക്കയം , 


12 


ബി 12 


25,000 
25,000 


13 


ബി 13 


1 


സി 1 


7,500 


2 


സി 2 


7,500 


3 


സാദ 


7,500 


4 


സി 4 


7,500 


5 


സി 5 


7,500 


46 


സ 6 


1,500 


7 


സി 7 


7,500 


3 


സിൽ 


7,500 


: 9 


സ് 9 


3,70 


മുനിസിപ്പൽആഫീസ , 

കൊടുങ്ങല്ലൂർ, 
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PART 1 


Department of National Employment Services 


e are 


വി മസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന 

സഹായിക്കുന്ന ഗൈഡുകൾ 
അനുയോജ്യമായ ഒരു തൊഴിൽ തിര ഞ്ഞെടുക്കുക 
എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 
Eാഗാർത്ഥികളുടെ കഴിവിന്റെ യഥാർഥ വി 
യോഗം ( കമമായ ഉന്നമനം, കൂടുതൽ ശാനേ സാദ്ധ്യത 

ള ഒരു മാവി ഇവയെല്ലാം ഉദ്യാഗാർത്ഥി തിരഞ്ഞ 
ടു ന്ന തൊഴിലിനെ അ ശയിച്ചിരിക്കുന്നു . 

ശരിയായ തൊഴിലുകൾ തിര ഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന 
മായീൽ ഗൈഡുകൾ സഹായിക്കുന്നു . താഴെ കൊടു 
തിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ ഗൈഡുകളിൽ് 50 പൈസയിൽ 
*കാവ് സൗജന്യമായും മററുളളവ 

വിലയ്ക്കും 
--പ്ലോയ മെൻറ് 

എക്സലചേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് 
പാധവുന്നതാണ്. 

കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ സീരീസ 
T കരീയം സ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻ 

ടെക്നോളജി 
2 കരീയേഴ്സ് ഫോർ ഹൈഹയർ സെക്കൻററ 

സ്ക്കുൾ ലീവേഴ്സ 
3 കരിയേഴ്സ് ഫോർ 

സയൻസ 

ഗാഡു 
ാറം സ 
4 കരീയോസ 

ഫാർ ആർട്ട സ 

ആൻ 
കാരി സ ഗാഡ്വറൽ സ 
5 കരിയേഴ്സ് ഫോർ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഗാഡേ 

സ 

- ആൻ അലൈഡ 
men 

സയൻറി 
സംസ 

- 
6 കരീയംസ്ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസി 

കരീയഴസ് ഫോർ വിമൻ 
8 വാ യുവർ ഭാൺ എംപ്ലോയർ 
y oരു ഡസ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റം 
0 കരീം ഇൻ മെഡിസിൻ 

ആൻ 
അതെലഡം ഫീൽഡ്സ് 
II കരിയ സ " ഇൻ ( പ്രിൻറിംഗ 
12 സെല്ലിംഗ് ആസ് എ കരീയർ 
: കരീയ സ 

ഫാർ മനംന 

മെട്രിക്കുലേ 
മസ്ആഘം 

സഡാപ്പ ഒട്സ് 


14 ആർട്ട് ഫോർ എ ലിവിംഗ 
15 കരിയേഴസ ഇൻ കാറ്റിൽ ആ 

ലീയറിംഗേ 
16 മാത്തമാററിക്സ് ഫോർ എ കരീർ 
17 ഹെവി എർത്ത മുഖിംഗ് മെഷീനി 
eo 

- പ്പേഷൻസ 
18 ആഫ്റർ ഇൻറർമീഡിയാ വാട്ട 
19 കരിയേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫൻസ് സർവ്വീസ 
20 കരിയേഴ്സ് ഇൻ ജേണലിസം 
21 സ്ററാറ്റിസ്ററിക്സ് ഫോർ എ കരിയർ 
22 ഫോം സയൻസ ആൻ ഡയറീക സ 

ഫാർ എ 

കരിയർ 
23 കരിയേഴസം ഇൻ ഡാറ്റ പാസസിംഗ 

(കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷ്യപ്പേഷൻസ 
24 ലേൺ വെൽ യു എൻ 
25 എക്കണോമിക്സ് ഫോർ എ കരിയർ 
26 ആഫ്ററർ ബി , എസ്സി, വാട്ട 

കരിയർ പാംഫ ° ലററുകൾ 
1 ആക്ച്വറി 
2 അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ 
3 എയർകണ്ടിഷനിംഗ ആൻ 

റഫിയ1 
മെക്കാനിക്ക 
4 എയർ പൈലറ 
5 ആർക്കിയോളജിസPoo 
6 ആർക്കിടെക്റ 
1 ആക്സിലറി നഴ്സ് മിഡ് വൈഫ 
8 കമ്പനി സെക്രട്ടറി 
9 കമ്മഴസ്യൽ ആർട്ടീസ് 
10 ഡെൻറൽ ആക്സിലറി 
il 

ഡൻറൽ സർജൻ 
12 ഡഫറസ്മാൻ ( മെക്കാനിക്കൽ എത്ത 

- യറിംഗ്) 
13 ഫാമിലി ആൻ " ൽഡ " 

വർക്കർ 
14 ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ 
15 ൽ ഫിൻ 
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16 rീയാളജിസ്റ് 
17 ഹൽ വീസീററർ 
18 ഹൈവേ എഞ്ചിനീയർ 
19 ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിസ്ററ് 
20 ഇൻഷ്വറൻസ് ഏജൻ 
21 ലെംബറിയൻ 
20 പാൻമർ 
28 ഫാർമസിആസ് എ കരീയ 
24 ഫിസിക്കൽഎഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ 
25 ഫാർമസിസ്റ് 
26 പ്ലാനിംഗ് യുവർ കരിയർ 
: 7 പ്ലംബർ 
28 (പൂഫ്റീഡർ 
29 പണ്ണിക്ക ” ഹ ” എഞ്ചിനീയർ 
30 00 ഡിയോആൻ ടെലിവിഷൻ ക്നിഷ്യൻ 
9ി സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്റാർ 
32 ഷീറാ ” മെറ്റൽ വർക്കർ 
83 മെഷീൻ ( ഡില്ലർ ( മെററൽ) 
94 മെഷീൻ ഗൻഡർ 
35 മീറിയോാറാളജിസ്റ്റ 
96 മില്ലർ മെററൽ 
37 മീറ്ററാ 
38 മോൾഡേർ 
89 -യായ സീരി 
ാ സാഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാർഗനൈസർ 
41 പച്ചർ നേഴ്സറി എഡ്യൂക്കേഷൻ 


42 സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ 
43 അയൺആൻറ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ"( 9 
44 മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ 
45 ഓവർസിയർ ( സിവിൽ) 
46 വെൽഡർ 
47 വെറററിനറി സർജൻ 
48 സുവോളജിസ്റ്ററ 
49 മെനിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
50 ഇലകം(ടാണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ 
5) ടൂൾ ആൻ ഡെമേക്കർ 
52 കേബിൾ ജോയിൻറർ 
53 കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ 
54 ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ 
55 ആട്ടോമൊബൈൽഎഞ്ചിനീയർ 
56 സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ 
57 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 

ആൻഡ് പാകരൻ 
എഞ്ചിനീയർ 
58 ടൌൺ ആൻറ് കൺ ടീ പ്ലാനർ 
59 ടർണർ 
60 (6ാക്ററർ ഓപ്പറേറ്റർ 

6) ടൂറിസ്ററ് ഗൈഡ 
നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻ 

( ") 
ഡയറക്റാറാ , സാറാ വെക്കുക . 
തിരുവനന്തപുരം, 

ഗൈഡൻസ് ആഫിക. 
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PART III 


Department of Panchayats 


NOTIFICATIONS 


Ernakulam District in the meeting held on 
7-3-1983 . 
Office ofthe 

P. PARAMESWARAN, 
Deputy Director of Deputy Director of Panchayats. 
Panchayats, Ernakulam . 


(1) 
No. B -9992 /83. 

7th September 1983 . 
It is hereby notified under Rule 9 (2) of the Kerala 
Panchayats (Election of President and Vice President) 
Rules, 1963 that Sri N.V. Thomas, Nadakkavil House , 
Chuvannamannu P. O. has been duly elected as the 
President of the Pananchierry Panchayat in Trichur 
District in the meeting held on 30-8-1983 . 

(2) 
No. B -3210 /83. 

7th Seplember 1983. 
It is hereby notified under Rule 9(2 ) of the Kerala 
Panchayat ( Election of President and Vice President) 
Rules, 1963, that Sri Antony, Cherukadavil House , 
Muppathadom P. O. has been duly elected as the 
President of the Kadungalloor Panchayat in 


NOTIFICATION 
C2-283 /83 . 

3rd August 1983 . 
It is notified under Rule 9 (2 ) of the Kerala 
Panchayat (Election of President and Vice President) 
Rules 1963, that Sri K. Kaliappan, S/o Kali , 6th 
Miles One Lakh Housing Colony, Vannamada P. O. 
has been duly elected as the Vice President of the 
Kozhinjampara Panchayat in the existing vacancy on 
16-7-1983. 

Office of the 
Deputy Director of 

P. SREEDHARAN NAIR , 
Panchayats, 

Deputy Director of 
Malappuram . 

Panchayats. 


Proceedings of the Deputy Director of Panchayats , Kozhikode 
Order No. 279/83 /A 3 . 

6th April 1983. 
Read:-1. Resoluti n No. 138/82 dated 27-10-1982 of Valiyaparamba Panchayat. 

2. Letter No. 270/82 dated 20-11-1982 of Executive Officer, Valiyaparamba Panchayat. 

3. Letter No. B. 2000/82 dated 5-1-1983 of Taluk Panchayat Officer, Hosdurg . 

In exercise of the powers conferred under section 96, 97 and 98 of Kerala Panchayat Act, 1960 and the 
powers delegated to the Deputy Director of Panchayats in G.O.MS. 594/Lii/62/DD. dated 12-7-1982, approval 
is hereby given to Valiyaparamba Panchayat to the notification passed by the Panchayat as per its resolution read 
as Ist above regarding ihe enforcement of licensing of D & O Trades and Factories within the Panchayat area as 

P. PARAMESWARAN , 
Kozhikode . 

Deputy Director 
welconomie JOJO 
1960-61 A Njomberom my owes (1960-6 32-0. N °00 ) 96 2., 109 (2 )-2.33 Indoonaa 

agnJM . 
1960 -ae cang Jom prod.Polo 96-5 . a 1348. 1963-6 gang buwan ( oddano do somans 
വുമായ വ്യാപാരങ്ങൾ ക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചും വലിയപറമ്പ 
പഞ്ചായത്ത്, പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അതിന്റെ 22-6-1987 -ം തീതിയ 
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[Part III 


2 , 


78/ 82 -ാം നമ്പർ ( * മേയ പ്രകാരം വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് അതുത്തിക്കുളളിൽ താഴെ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുളള 
എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങൾക്കുംഓരോഇനത്തിനും താഴെ കാണിച്ച നിരക്കനുസരിച്ച് ലൈസൻസ് നൽകുവാനും, ഫീസ 
ചുമത്താനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു . 

കേരള പഞ്ചായത്ത്ആക്ടിലെ 109 -ാം വകുപ്പ്, 1963- ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് (ആപൽ5 രവും അ സഹ്യവുമായ 
വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് 
1960- ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്ആക്ടിലെ 97 -ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം താഴെ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുളള നിരക്കനുസരിച്ച് 
ടെലസൻസ് നൽകുന്നതിനും ഫീസ് ചുമത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു . 

അതുകൊണ്ട് വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത ആ ത്തിയിലുളള യാതൊരു സ്ഥലവും താഴെ പട്ടികയിൽ ഓരോ 
ഇനത്തിനും നേരേ പേർത്തിട്ടുളള പ്രകാരം അതാത് യുണിററും നിരക്കും അനുസരിച്ചുളള് ലൈസൻസ് ഫീസ് അടച്ച് 

യപറമ്പ്പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറിൽ നിന്നുളള താഴെ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞഓന്നോഅതിലധികമോ 
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈസൻസില്ലാതെയോ, അതിൽ പറഞ്ഞ നിബന്ധനയ്ക്കനുസരിച്ചല്ലാതെയുംഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാ 
പ്പെട്ടിട്ടുളളതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറാ പഞ്ചായത്തോ അതത് സംഗത പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ 
ആയ നിരക്കുകളും നിയമാവലികളും താഴെ കൊടുക്കുന്ന പൊതു നിബന്ധനയ്ക്കനുസരിച്ചല്ലാതെയും ഉപയോഗി 
ക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന് പൊതുജനങ്ങളുടെഅറിവിനായി ഇതിനാൽ ഇങ്ങനെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു . 

നിബന്ധനകൾ 
1 , വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് അതുത്തിയിലെ യാതൊരു സ്ഥലവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച പട്ടികകളിൽ 
പറഞ്ഞിട്ടുളള ഏതെങ്കിലുംഒന്നോ അത് ൽ കൂടുതലോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരസ്ഥൻ നൽകുന്ന 

ലൈസൻസോ അനുവാദമോ കൂടാതെയും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുളള വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസു നമില്ലാതെയും ഉപയോഗി 
ക്കുവാൻ പാടില്ലാതാകുന്നു . 

മേൽനയരത്തിലെ 9-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ആവിരക്തിയോ, മററ് ശക്തി യാ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായുളള 
ഫാക്ടറിയോ വർക്ക്ഷോപ്പാ, ജോലിസ്ഥലമോ, നിർമ്മിക്കുകയോ, സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന 
വലിയ 
പറമ്പ്പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിക്കായുളള ഫീസ്ഇതോടനുബന്ധിച്ച 2 ഉം 3 ഉം പട്ടികകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

3. ഈ പരസ്യം അവസാനമായിപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ചതിനുശേഷവും ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടർ അവർകളുടെ 
അനുമതിക്കു 

ധം ചെയ്തതിൽ പിന്നീട് 60 ദിവസത്തിനുശേഷം ബലത്തിൽ വരുന്നതാണ്. 
4. ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ വ്യാപാരത്തിന്റെയോ ഉടമസ 

ഉടമസ്ഥനോ കൈവശക്കാരനേം ആയതിന് അധികാര 
മുളള വ്യക്തിയോ അ താതാവശ്യത്തിന് അതാത് സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലും പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഓഫീസർക്ക് ഒരു ലൈസൻസിനോ ലൈസൻസ്പുതുക്കുന്നതിനോ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
5. ലൈസൻസിനുളള അപേ 

നിയമാനുസരണം കോടതി മു പതിച്ച് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
പായുന്ന സംഗതികൾ പൂരിപ്പിച്ച് അപേക്ഷകൻ ഒപ്പിട്ട് ബോധിപ്പി 

ണ്ടതാണ്. 
IT. 6. അപേക്ഷയോടൊത്ത് നിശ്ചിത ഫീസ 

മുഴുവനും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
7 . 

ഹോട്ടലുകളുടെയോ, റസ്റേറാറൻറിൻറയോ, ഭോജനശാലകളുടെയോ, കാപ്പിക്കടകളുടെയോ, ക്ഷൗരശാല 
കളുടെയോ ലൈസൻസ് നൽകപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ആൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയാ ആ യതിൽ (പവേ 
ശിക്കുവാനും സേവനംചെയ്യുവാനും ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ് 

8. ലൈസൻസ് നൽകപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഓരോ ആളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരസ്ഥ 
ൻറയോ മററ് പരിശോധനാധികാരികളുടെയോമുമ്പാകെ ലൈസൻസ് ഹാജരാക്കുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കു 
ന്നതും ലൈസൻസ നൽകപ്പെട്ട 

കിട്ടിയ ആൾ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
9. കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരസ്ഥന് അയാൾക്ക് യുക്തമെന്നുതോന്നുന്ന അതത് നിയന്ത്രണങ്ങളും നിബന്ധ 
നകള . അനുസരിച്ച് ഒരു ഉത്തരവു പ്രകാരം ലൈസൻസ് നൽകുന്നതോഅല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്ത 
മുൻനിറുത്തിയോ അഥവാ മററ മതിയായ - കാരണത്തിനാലാ ആയത എഴുതി റിക്കാർഡാക്കിയതിനുശേഷം 
ലൈസൻസ് നിഷേധിക്കാവുന്നതാണ്. 

10. ആനുപാതികമായ ലൈസൻസ് ഫീസ് വാങ്ങി ലൈസൻസ് നൽകപ്പെട്ട ചുരുങ്ങിയ കാലത്തയ്ക്ക് 
അടയ്ക്കാനുളള ഓരോ ലൈസൻസിന്റെയോ പെർമിഷൻറയോ കാലാവധി ലൈസൻസിലോ പെർമിഷനിലോ മററു 
വിധത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം ലൈസൻസ് നൽകപ്പെട്ട കൊല്ലത്തിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അവസാ 
നിക്കുന്നതാണ്. 

11. ഒരു കെട്ട്ടത്തിൻറയോ വ്യാപാരത്തിന്റെയോ കച്ചവടത്തിൻറയോ നടത്തിപ്പിൻറയോ ചുമതലയിലുളള 
ആളെമാററും.തിന് നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത ഫീസ് മുഴുവനും അടച്ച് ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കേ 
ാണ്, 

അതായത് അങ്ങനെയുളള മാററം (ട്രാൻസ്ഫർ വഴിക്കാണെങ്കിൽ ആർക്ക് "മാററം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ 
അയാൾ 2 കി. ഫീസടയ്ക്കേണ്ടതും അത്തരം മാററം ചെയ്യുന്ന ആൾ എഴുത്തുമൂലം സമ്മതിക്കേണ്ടതും അതിനും മാറ 
ഞിന്റെ അവസാനത്തിനു മുമ്പായിത്തന്നെആയത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

( b) ലൈസൻസ് നൽകപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ആളുടെമരണം മൂലമാണ് അത്തരം മാററമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ശേഷ 
മുളള അയാളുടെ നിയമ പ്രകാരമുളള് അവകാശിയെ ലൈസൻസ് നൽകപ്പെട്ട കാലത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും പണം ഒടുക്കു 
ന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. 

12 . ഈ പരസ്യ പ്രകാരമുളള നിശ്ചിത ഫീസ് 1.4.1982 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടു 
ന്നതാണ്. 

വിശദീകരണം 
അത്തരം മാററം വേണ്ട ഓരോ സംഗതിയലും ഒരു പുതിയ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതും യാതൊരു 
സംഗതിയിലും ഒരേ ലൈസൻസ് മറെറാരാളുടെ പേരിലേക്ക് മാററികൂടാത്തതുമാണ്. 

13. പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞഎന്തെങ്കിലും സാധനം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് പുഴുങ്ങുന്നതിനോ 
കിപ്തതക്കനുസരിച്ച് ആയത് ഗൃഹോപയോഗത്തിനാണെങ്കിൽ മാത്രംയാതൊരു ലൈസൻസും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം 
അടക്ക ചിക്കുന്നതിനോ അതാത് സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ നിശ്ചയിക്കുന്ന അതത് പരിണാമ 
ഇല്ലാര മകുന്നു . 


4th Oct. 1983] 
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( 


14. ചാക്കുകൾ ശേഖരിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പാക്കുകളും പൊതു സാമാനങ്ങളും കെട്ടുകളും 
ടിന്നുക ളും തുടം യവ അതതു സംഗതി പോലെ പൊളിച്ച് തുറന്നുവെക്കാതെ വരപ്പടിയായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യാപാരം 
മൊത്തവ്യാപാരമാണെന്ന്കണക്കാക്കുന്നതാണ്. 

15. ഒരു കെട്ടിടം ഒരേ ഉടമസ്ഥനോ ഒരേ കൈവശക്കാരനാ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞത് കൂടാതെയുളള ഒന്നിലധികം 
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരാവശ്യത്തിന് നിശ്ചയിച്ച ഏററവും ഉയർ 11 
ലെസൻസ് ഫീസ് മാതമേചുമത്തുകയുളളു . 

16. യന്ത്രങ്ങളുടെകാര്യത്തിൽ ആകെകുതിരശക്തി കണക്കാക്കുന്നതും ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും 
പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലായന്ത്രങ്ങളുടേയുംആകെകുതിരശക്തിയുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽമാ( തം ഫീസ 
ചുമത്തുന്നതാണ്. 
17. യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ 

സംഗതിയി 01 

യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 
( പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ വിജ്ഞാപനം അനുസ രിച്ച് ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ അത്തരം സാധനങ്ങളും ഉൽപ്പാദി 
പ്പിക്കുന്നതിനും (പ്രത്യേകം ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. 

18. കൊല്ലംഎന്നതിന് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം (ഏപീൽ 1 - ന് തുടങ്ങി ഉടനെ വരുന്ന കൊല്ലത്തിലെ മാർച്ച് 
31-3 തീയതി അവസാനിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം എന്നർത്ഥമാകുന്നു . 

Licence fee for Dangerous and offensive Trades 

SCHEDULE 


SI , 
No, 


Purpose 


Amount Levied 


( 2) 


(3) 
Rs. 
6 


2 


Nil 
- 5 
10 
15 


3 


4 


12 
6 


5 


3 


6 


17 
8 


2 
3 


6 


9 


6 


10 


3 


11 


Aerated waters - Manufacturing 
Abse Fibre and yarn - Storing packing cleansing, Pressing, or manufacturing by any 
process whatever except by manual labour 

Upto one ton ( Exempted) 

| From one to 3 tons 
Above 3 and upto 5 tons 

Above 5 tons 
Ammunition - Storing, packing. pressing, preparing or manufacturing by any 

process whatever . 
Arecanuts - Soaking of 
Articles made of flour - Baking, preparing keeping or storing for human consump 

tion (for other than domestic use ) 
Ashes---Storing, Packing pressing cleansing preparing or manufacturing by any 

prosess whatever -- dumping or sifting . 
Bamboostering for sale hire or manufacture. 
Biscuits ---Baking, preparing, keeping or storing for human consumption (for other 

than domestic use ) 
Blood - storing, packing, pressing cleansing, preparing or manufacturing by any 

prosess whatever. 
Bones storing, packing, pressing cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever . 
Bread -Baking, preparing, keeping or storing for human consumption (for other 

than domestic use) 
Bricks - Manufacturing 
Camphor - Packing , pressing, cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever or Boling. 
Candles - Packing, pressing , cleansing, preparing or manufacturing by any 

process whatever. 
Carpets - Macafacturing 
Cashewnuts - Storing, packing, preparing or manufacturing by $ny process 

whatever , 
Catgut - Packing, storing, pressing, cleansing, preparing or manufacturing by any 
| process whatever. 
Cement - Packing pressing, cleansing, preparing or manufacturing by any process 

whatever 
) Charcoal - Dumpings, sifting, selling, or storing. 
Chemical preparation - Storing , packing, pressing, cleansing, preparing or manu 

facturing by any process whatever. 
Chillies -- dried ) - Selling wholesale or storing for wholesale trade. 
Chillies - Grading by machinery, 
Chlorate mixture — Storing, packing, pressing, cleansing, preparing or manufactur 

ing by any process whatever. 
Cindess- Storing, packing, pressing, cleansing, preparing ormanufacturing by any 

process whatever . 


12 
13 


3 
10 


** 


6 


14 


15 
16 


6 
6 


6 


17 


12 


18 


12 
6 


19 
20 


21 
2 
23 


6 


6 


24 


6 
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(3 ) 


(1) 
25 
26 
27 


6 
3 


Nil 
12 
15 
20 
25 


28 


50 
Nil 

5 
25 
10 


29 
30 
31 
32 


6 


Nil 
Nil 
12 
15 
20 
25 

5 
50 

3 
2 


33 


34 


(2) 
Clothes dyeing 
Coal- Dumping, Sifting ,selling or storing 
Coconut fibre sorting, packing, pressing cleansing,preparing or manufacturing by 
any process whatever except manual labour. 

Upto one ten (exempted ) 
Above 1 ton and upto 3 tons (Inclusive) 
Above 3 tons upto 8 tons 
Above 8 tons and upto 17 (Inclusive ) 
Above 7 tonsand upto 83 (Inclusive) 
Every additional 33 tons or fraction thereof up to 167 tons (inclusive) 

Above 167 tons 
Coconut husks and cadjan leaves soaking of upto 50,000 (exempted ) 

From 50,000 to 5,00,000 
From 5,00,000 to 10,00,000 

Every 5,00,000 over 10,00,000 
Coconut shells -storing 
Coffee and Tea-shop - keeping of a A class 
Do. 

do 

B Class 
Coir yarn-storing, packing cleansing preparing ormanufacturing by 
any process whatever (by co-operative societies fully exempted .) 

By others upto 1 tonne 
From 1 to 3 tons 
From 3 to 8 tons 
From 8 to 17 tons 
From 17 to 33 tons (inclusive) 
Every additional 33 tons or fractions thereof (upto 167 tons inclusive ) 

Above 167 tons 
Combustible materials - storing for 

wholesale and for Retail trade 
Combustibles - Baking , preparing keeping or storing for human consumption 
(for other than domestic use) 

Condiments - Manufacturing 
Confectionary ---Baking or preparing for other than demestic use) 
Copra - Preparing or storing or selling upto 0.33 tons exempted 

From 0.33 to 2 tons 

Above 2 tons 
Cotton (Cotten refuse an cottom seeds) storing packing , processing , cleansing , 
preparing or manufacturing by any process whatever 

upto 0.33 tons 
from 0.33 to 2 tons (inclusive ) 

Above 2 tons 
Conducing cake— Storing, packing, pressing, cleansing , preparing or manufactur 

ing by any process whatever 
Dyes --Packing, pressing, cleansing,preparing or manufacturing by any process 

whatever 
Explosive - Storiag 
Fibre other than cocoanut fibre) selling , storing or manafacturing 

Upto 3 tons 
from 3 t 8 tons 
from 8 to 17 tons 
from 17 to 33 tons (inclusive ) 

Above 33 tons 
Fat - Storing , packing pressing cleansing preparing or manufacturing by any process 

whatever 
Fins -- Storing, packingspressing preparing cleansing or manufacturing by any 

process whatever 
Fire wood - Selling or storing 

Above 1 ton 
Fireworks --Storing packing , pressing, cleansing, preparing or manufacturing 

by any process whatever 
Fish - Storing packing pressing, cleansing preparing or manufacturing by any 
process whatever 

upto 100 k.gm. 
From 101 to 500 k.gm. 
from 501 to one ton (inclusive) 
and Above one ton 


6 
6 


35 
26 


12 
25 


37 


10 
15 


38 


3 


39 


40 
41 


6 
6 


6 
12 
20 


30 
50 


42 


6 


43 


6 


44 


upto 1 ton 


6 


45 


46 


SLO 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


Rs. 


47 


12 
20 


48 


49 
50 
51 
52 


6 
3 
12 


53 
54 


6 
12 


55 


12 


6 
6 
6 


56 
57 
58 
59 
60 
61 


6 


6 


62 


6 


12 

6 
12 


63 
64 
65 
66 
67 


F ish oil - Storing, packing, pressing, clransing, preparing or manufacturing by any 
process whatever 

upto 100 litres 
from 101 to 200 litres 
from 201 to 500 litres (inclusive) 

Above 500 litres 
Flex - Storing , packing, pressing, cleansing manufacturing by any process 

whatever 
Fleshing storing packing pressing, cleansing by any process whatever 
Flour - Packing, pressing preparing or manufacturing by any process whatever 
Fuel - Using for any industrial purpose 
Fulminate of Mercury - Storing, packing , pressing, cleansing, preparing or 

manufacturing by any process whatever 
Furniture - Making and storing for sale 
Gas- Storing, packing, pressing, cleansing, preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Ghee - Storing packing pressing cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Gold refining 
Grain - Selling wholesale or storing for wholesale trade 
Grain -- Husking bymachinery 
Ground nut - Selling wholesale or storing for wholesale trade 
Guiding and electroplating. 
Gin cotton - Storing packing, pressing cleansing, preparing or manufacturing by 

any process whatever 
Gunny Bags -- storing, packing pressing cleansing preparing or manufacturing by 

any process whatever 
Gum powder 

do . 
HairStoring, packing, pressing, dyeing or drying 
Hairdressing saloons- Keeping a shaving or hair cutting saloon 
Hay selling or storing 
Hemp - Storing packing, pressing , cleansing , preparing or manufacturing by 
any process whatever 

up to 3 tons 
from 3 and up to 8 tons 
from 8 and up to 17 tons 
from 17 and up to 33 tons (inclusive ) 

Above 33 tons 
Hides - Storing packing, pressing, cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Hoofs 

do. 
Horns 

do . 
Hotels - Keeping of a A Class 

Do. do . B Class 

Do. do . C Class 
Ice -- Manufacturing by any prccess whatever 
Joggery - Storing packing, pressing, cleansin.g, preparing or manufacturing by 

any process whatever 
Jute - Storing packing, pressing cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Kakhi- Preparing 
Lac - Storing, packing, pressing cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Lead - Melting or leading uterals 
Leather - Storing packing, pressing, cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Lemongrass oil - Manufacturing and storing 
Lime- (a) Storing 
(b ) Packing, pressing, cleansing, preparing or manufacturing by any process 

whatever 
Limeshere — Storing packing, pressing, cleansing, preparing or manufacturing by 

any process whatever 
Manure 

do . 


6 
12 
20 
30 
50 


68 


69 
70 
71 


5 
6 
3 
12 
6 

3 
12 


72 
73 


y 


6 


74 


75 
76 


6 


77 
78 


6 
6 


79 
80 


25 
12 
6 


12 


81 


82 


10 
12 
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(3 ) 


83 


Rs. 


15 


.. 


10 
3 


84 


12 


85 


Nil 

2 
5 


86 


6 


بي 


87 
88 


6 


89 


90 


91 
92 
93 
94 
95 


6 
6 
3 
6 
6 


6 


96 


25 


97 


( 2 ) 
Machinery - Using for industrial purpose except country chakken used for oil 

manufacture in the premises of oil workers (a) if wathed by steam , gas, 
oil, electricity engines not exceeding 15 H. P. 

For every additional 15 H. P. fraction thereof upto a maximum of 

Rs 125 
(b ) or worked by manual labour 
Manufacturing articles from which offensive use wholesome small fumes dust 

or noise arises. 
Matches storing, packing pressing, cleansing preparing cr manufacturing by 
any process whatever. 

Upto 3 gross (exempted ) 
From 3 to 10 gross (inclusive) 

Above 10 gross 
Meat - Storing packing, pressing , cleansing preparing or manufacturing by 

any process whatever 
Metals (including , precious metals, beating broking hammering casting etc. 
Molassus– Storing pressing, packing, cleansing, preparing or manufacturing by 

any process whatever. 
Nitro - compound - Storing, pressing, packing cleansing, preparing or manu 

facturing by any process whatever 
Nitro-glycerine-storing, pressing packing cleansing preparing or manufacturing 

by any processwhatever 
Nitro-mixture 

do . 
Affal 

do . 
Oil-storing , preparing or manufacturing 
Paddy-Bailing or husking bymachinery (for other than domestic use) 
Paper-packing pressing, cleaning, preparing or manufacturing by any process 

whatever 
Petroleum compounds-storing, packing, pressing cleansing preparing or manufa 
cturing by any process whatever 
Pitch -storing, pressing, packing cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Pottery 

do . 
Radio-Manufacturing Assembling, sencing and repairing 
Resin (including Rosin ) storing pressing packiog cleansing preparing or 

facturing by any process whatever 
Rock stone- Cutting or storing 
Rugs-storing pressing, packing, cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Sago.Manufacturing or distilling 
Salt-petre-storing, packing, pressing, cleansing , preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Seckai-powdering by machinery 
Shellac-storing, packing, pressing, cleansing, preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Silk -packing , pressing, cleansing, prepairing or manufacturing by any process 

whatever 
Skin -storing, packing, pressing , cleansing, preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Soap -packing , pressing, cleansing, preparing or manufacturing by any process 

whatever 
Spirits-storing,packing ,pressing, cleansing, preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Straw -selling or storing 
Sugar-packing pressing 
Sugar candy 

do . 
Sulphur-storing, packing pressing , cleansing , preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Surki 

do . 
Sweet meats-Baking or preparing for other than domestic use ) 
Tallow -storing packing, pressing cleansing preparing or manufacturing by any 

process whatever or melting 
Tar-storing nacking, pressing, cleansing, preparing or manufacturing by any 

process whatever 
Thatching meterials selling or storing 


98 
99 
100 


12 

6 
12 


manu 


6 
6 


101 
102 


12 
6 


103 
104 


6 
3 


105 
106 


6 


107 


12 


108 


20 


109 


6 


110 


111 
112 
113 
114 


4 
3 
12 
12 


115 
116 
117 


3 


6 


119 


119 


5 
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( 1 ) 


(3 ) 


120 


50 


121 


1 . 
25 
52 
100 
150 


122 


3 


123 


( 2 ) 
Tiles -Manufacturing up to 20,509 in a year 

For every additional 20,500 Rs. 5 up to a maximum of Rs. 125 
Timber-selling or storing up to 5 tons 

From 5 to 17 tons 
from 17 to 33 tons 
From 33 of 66 tons (inclusive ) 

Abuvo 66 tons 
Tobacco (including snuff. separattes, cigars and beedies) storing packing, pressing, 

cleansing preparing or manufacturing byany process whatever 
Turpenture -storing packing pressing, cleansing preparing or manufacturing by 

any process whatever 
Washing soiled clothes and keeping soiled clothes for purposes of working them 

and keeping worked clothes (other than domestic use ) 
Wool-storing packing pressing, cleansing, preparing ormanufacturing by any 

process whatever, dying and drying 
Yarn -Dying 

SCHEDULE II (ELECTRIC ) 

(See Rules 18 and 19) 
Horse Power of Installation 


4 


124 


3 


125 


126 


12 
6 


Maximum fec 
Chargeable 

Rs. 


Installation of rectificrs for cinema purposes of horse power 
Other Installation exceeding one horse power 
Other Installation exceeding one horse power but not exceeding five horse power 
Other Installation exceeding five horse power but not exccding ten horse power 
Other Installation s exceeding ten horse power but not exceeding 20 horse power 
Other Installation exceeding 20 lorse power but not exceeding 30 horse power 
Other Installation s exceeding 30 horse power but not exceeding 40 horse power 
Other Installation s exceeding 40 horse power but not exceeding 50 horse power 
Other Installations exceeding 50 horse power but not execeding 100 horse 

power 
Other Installation s exceediag 100 horse power but not exceeding 200 horse 

power 


1 
5 
15 
25 
40 
50 
75 
100 


Rs. 100 for 100 horse 
power and Rs. I for 
every additional 
horse power . 
Rs. 200 for 205 horse 
power and paise fifty 
for every additional 


Other Installations exceeding 250 horse power but not exceeding 500 horse 

power 


horse power . 


Other Installations exceeding 500 horse power 


Rs. 350 for 500 horse 
power and 

paise 
twenty five for every 
additional 
power subject to a 
inaximum of Rs. 450 


horse 


SCHEDULE III 


(Not given by Electric ) 


(See Rules 20 and 21) 
Horse Power of installation 


Maximum fee 
Chargeable 

RS. 


( 1) 


Installations for domsetic purposes, exceeding two horse power 
Other Installations not exceeding one horse power 
Other Installations exceeding one but not exceeding 5 horse power 


(2 ) 
0.50 
1.50 
7.50 
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(1 ) 
Other Installations exceeding fine but not exceeding ten horse power 
Other Installations excecdirg ten but not exceeding 20 horse power 
Other Installations exceeding 20 but not in exceeding 30 horse power 
Other Installations exceeding 30 butnot exceeding 40 horse power 
Other Installations exceeding 40 but not exceeding 100 horse power 
Other Installations exceeding 100 but not exceeding 200 horse power 


(2 ) 
22.50 
35.00 
60.00 
75.00 

100.00 
Rs. 100 for 100 
horse power and 
Rs. one for every 
additional horse 
power. 
Ks. 200 

for 200 
horse 

power and 
paise fifty for every 
additional horse 
power . 
Rs. 

350 for 500 
horse 

power and 
paise twenty five for 
every additional 
horse power subject 
to a maximum of 
Rs. 450 . 


other Installations exceeding 200 but not exceeding 500 horse power 


Other Installations exceeding 500 horse power 
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PART III 


Public Health Engineering Department 


TENDER NOTICE 
No. PHSC D3-3326 /83 . 14th September 1983. 

Competitive tenders in seperate sealed covers 
superscribing the name of work are invited by the 
undersigned for and on behalf of the Governor of 
Kerala from the registered contractors of P.H.E.D. 
Class A and B for the following work up to 
4 p . m . on 28-10-1983. The tender will be opened at 
4.30 p . m . on the same day . 

Tender No. - 6 /83-84 
Name of work with P. A. C.-R.W.SS. to 

Kallikkadu - Rs. 2,75,117 
E.M.D.-Rs. 5,550 
Cost of tender form - Rs. 50 plus 5 % S.T. 
Time of completion - 6 months 

Tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned on all working 
days during office hours from 10-10-1983 and up to 
I p . m . on 28-10-1983 on payment of the value of the 
tender form (not refundable) either in cash or by 
M.O. The tender documents will be issued only to 
the A Class and B Class registered contractors of 
this Department and are not transferable . All the 
conditions current/followed in the Kerala P. H. E. D. 
are applicable to this work also . If the due date of 
the tender turns to be a holiday thenext working day 
will be considered as the due date for the sales and 
receipt of the tender . 


TENDER NOTICES 
No. A3-2328/83. (1) 20th September 1983. 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
che name of work are invited for and on behalf of 
the Governor of Kerala by the undersigned from 
registered contractors of Public Health Engineering 
Department Classes A , B , C , for the following works 
up to 4p . m . on 5-10-1983 . Tenders will be opened 
at 4.30 p . m . on 5-10-1983. 
Name of work with P. A.C. - Maintenance of 

F.H.overhauling and repairs in various places 
under W. W 

Subdivision No. II 
Rs. 51,283 
E.M.D.-Rs. 1,025 
Cost of form - Rs. 25 plus S.T. plus A. S.T. 
Period of Completion - 3 months 

Tender forms and other particulars can be had 
from the Excutive Engineer s Office on all working 
days between 2-10-1983 to 5-10-1983 and upto 1p.m. 
on 5-10-1983 application in writing and on payment 
of the value of the documents (not refundable) either 
in cash or by money order. All other conditions are 
as Usual in the Kerala P.W.D. The tender docum 
ents will be issued only to the registered Contractors 
of the P.H.E.D. and are not transferrable. 

( 2 ) 
No. Al-2490/83 

19th September 1983. 
Tender No. 72/1983-84. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
che name of work are invited for and on behalf 
of the Governor of Kerala by the undersigned 
from registered contractors of Public Health Engineer 
ing Department Classes A , B , C for the following works 
upto 4 p . m . on 20-10-1983. Tenders will be opened 
at 4.30 p . m . on 20-10-1983 
Name of work with P. A. C. - Rural Water 

Supply Scheme to Athiyannoor Balarama 
puram accelerated scheme Balance works 
Rs. 2,42,300 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Public Health South Circle, 

Trivandrum . 


S.GOVINDAN POTTI, 
Superintending Engineer. 
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Earnest money - Rs. 4,850 
Cost of form - Rs. 50 plus S. T. plus A. S.T. 
Period of completion - 8 months 

Tender forms and other particulars can be had 
from the Executive Engineer s Office on all working 
days between 10-15 a.m.to 5-15 p.m. and up to 
1 p.m. on 20-10-1983 application in writing and on 
payment of the value of the documents (not re 
fundable) either in cash or by money order. All other 
conditions as usual in the Kerala P. W.D. 
The Tender documents will be issued only to the 
registered Contractors of the P.H.E.D. and are not 
transferrable 

M.M. MUSTAFA, 
Public Health Division , 

Executive Engineer . 
Trivandrum . 


TENDER NOTICE 
No. D1-1124 /83. 

17th September 1983. 
Sealed competitive tenders superscribing the name 
of the work are invited for and behalf of the 
Governor of Ker: sa from the registered contractors of 
Public Health Engineering Department upto 4 p . m . 
on 12-10-1983. 
Tenders 

will be opened in the presence of 
contractors at 4.30 p.m. on the same day. 
Name of work with P. A. C. - Maintenance of 

gravity main to Tellicherry protection work 

at Kali along the pipe line- Rs. 7,380 . 
E.M.D. 

1.-Rs. 1509 
Cost of tender form - Rs. 10 plus S.T. 
Time of completion - 1 month . 

Tender forms and other particulars can be had 
from the office of the undersigned on all working days 
during off.ce hours up to ſp.m. on 12-10-1983 on 
application in writing and on payment of the value of 
the documents (not -refundable) either in cash or by 
money order. All other conditions are as usual in 
the Kerala P.H.E.D. Tender documents will be 
issued only to the registered contractors of Public 
Health Engineering Department and are not 
transferrable. 

Office of the Assistant 

Executive Engineer, A. V. HARIDAS, 
W.S.P. Subdivision No. II, Asst.Executive Engineer . 

Keezhallur . 


1 per 


SHORT IENDER NOTICE 
No. A2/ 1606 /83 P.H.D. 9th September 1983 . 

Competitive tenders in separate sealed cuver 
superscribing the name of work are invited from the 
registered contractors of Class C and above in respect 
of item (1) of the P.H. Engineering Department and 
from repute 1 manufacturers and suppliers in respect 
of item ( 2 ) The tenders will be opened at 
4. 30 p . m . the last date of receipt of tender and 
other details are noted as below . 
SY . Name of work with 

E.M.D. 
No. P. 4. C. 

Rs. 
1. O.D.S. construction of Drain at 

Manichithodu store Cumpound 
Rs. 16,738 

350 
2. Supply of Diesel Engine Driven Pumb 

sets, 10 H.P. (2 Nos.) 5 H.P. (2 Nos.) 
Suitable for De-watering from the cent of 
trenches mounted on wheeled trolly the quoted 
-Rs. 74,000 

amount 
Cost of tender fors: 
Original -Rs. 15 plus S.T. plus A.S.T. for 

item No. 1 and Rs. 25 plus S.T. plus A.S.T. 

for item No. 2 
Duplicate - Rs. 2 plus S.T. plus A.S.T. for 

item No. 1 and Rs. 4 plus S.T. plus A.S.T. 

for item 2 . 
Last date ofsale of tender form - 1 

p.m. 
11-10-1983. 
Last date of receipt of tenders - 4 p.m. on 

11-10-1983 
Time of completion - 3 m nths for item No. 1 and 

2 months for item No.2 

Tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned on all 
working days during office hours from 26-9-1983 on 
payment of the value of the tender forms (not refun 
dable) either in cash or by money order. If the date 
fixed for the opening of tender happens to be a holiday 
it will be opened on the next working day . All other 
conditionsare as usual in Kerala P.H. Engineering 
Department. 


SHORT TENDER NOTICE 
No. A5-3479/83 . 

13th September 1983. 
Competitive tears in scaled covers superscribing 
the name of work are invited for and on behalf of 
the Governor of Kerala by the undersigned for 
the following work upto 4 p . m . op 19-10-1983 from 
the registered contractors of Public Health Engi 
neering Department class C and above . 

Tender No. 38/83-84 /EE/PHM . 
Name of work with P.A.C. - Temporary W. S. 

arrangement to Pumba and Chalakkayam 
during Sabarimala Festival . 1983-84 

Rs. 1,06,998 
E.M.D.-Rs. 2,150 . 
Cost of tender form - Rs. 50 plus S.T. 
Time of completion - 1 month 

Tender forms and other particulars can be had 
from the office of the undersigned on all working 
days during office hours from 30-9-1983 and up to 
1 p.m. on 19-10-1983 on application in writing and 
on payment of the value of the documents (not refund 
able) either in cash or by money order. All other 
conditions are as usual in the Kerala P. H. E. D. 
Tender documents will be issued only to the registered 
contractors of the Public Health Engneering Depart 
ment and are not transferrable. Tenders will be 
opened at 4.30 p . m . on 19-10-1983. 


on 


Office of the Executive Engineer, 
P.H. Drainage Division , 

Quilon . 


V.K. GEORGE , 
Executive Engineer . 


Office of the 
Executive Engineer, 
P.H. Division , 

Mavelikkara . 


P. RAMACHANDRAN NAIR , 

Executin : Engineer 


4th Ocr. 1983) 
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QUOTATION NOTICE 
No. A4-4184/82 . 

17th September 1983. 
Scalcd competitive quotations are invited for 
the supply of repair couplers suitable for HDPE 
pipes of various dia , as per the following details 
from reputed firms dealing in the line so as to reach 
the office ofthe undersigned on or before 4 p . m . on 
24-9-1983. The scaled cover should be superscribed 
" Quotation for HDPE repair couplers due 

on 
5-10-1983, 4 p . m . 

The quotation will be opened on 4.30 p . m . on 
the same date . 
The details such as price, taxes, time 

required 
for effecting the supply and other relevant aspects 
governing the supply should be clearly stated in the 
quotation . 

The rates should be firm for a period ofonemonth 
from the above date. Rates should be for delivery 
of the materials P.H. Subdivision Office 
compound, N. Parur . 

DETAILS ITEMS 
1 Repair couplers to suit 160 mm . O. D. HDPE 

Pipes — 40 Nos. 
2. Repair couplers to suit 110 mm . O. D. HDPE 

Pipes — 40 Nos. 
3. Repair couplers to suit 90 mm . O. D. HDPE 

Pipes-- 50 Nos. 


TENDER NOTICE 

No. 15 /83-84 
Mal. 2659/79 

29th August 1983. 
Competitive ter ders in scaled covers sup rscribing 
the name of work are invited from reputed for in the 
line for and on behalf of the Governor of Kerala by 
the undersigned for the following work up to 4 p. m , 
on 31-10-1983 . Tenderswill be opened at 4 30 . m . 
on the same day; Lump sum offer with their own 
design may also be considered . 
Name of work with P.A.C. - Cornprehensive water 
supply schere to 

1 hiruran 
gadi and Valiikkunnu - Construction of water 
treatment plantof capacity 3.6 MID - 
(150 M3/hr.) at Thirurangadi - Rs. 12.50 

lakhs. 
E.M.D.-Rs. 25,000 
Cost of tender documents - Original - Rs. 158.25 

Duplicate- Rs. 10.55 
Period of completion — 12 months 

Tender forms and other particulars can be had 
from the office of the undersigned on all working days 
during office hours from 28-9-1983 and up to 1 p m . 
on 31-10-1983 and from the Executive Engineer , 
P. H. Division , Malappuram up to 4 p. m . 
29.10-1983 on application in writing and on payment 
of the value of documents (not refundable) either in 
cash or by M. O. All other conditions are as usual in 
Kerala P. H.E.D. Tender documents will be issued 
only to reputed Engg. Firmsand are not transferrable . 

Office of the 
Superintending Engineer, 
Public Health Engineering 
(North ) Circle, 

K. ASOKAN, 
Calicut- 9 . 

Superintending Engineer 


on 


Office of the 
xecutive Engineer, 
P. H. Division , 

Alwaye. 


(Sd .) 
Executive Engira . 


Reg . No. KL / TV ( ) /12 


Goraamcart of Karuha 
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SHORT TENDER NOTICE 
No. DB. GL-1/83. 

3rd September 1983. 
Competitive tenders in sealed cover superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from registered 
contractors of P. W. D. Class C under this division 
and above for the following work up to 4p. m . on 
the date of tender noted below . Tenders will be 
opened at 4.30 p. m . on the same day . 

Teader No. - 6 /83-84 
Name of work with P. A. C. - Ihonnakkal 

colonisation scheme - Construction of pump 
house and water tanks for well Nos . 2, 4 , 5 , 

6 , 7 and 8 - Rs. 1,03,286 
E.M.D.-Rs. 2,100. 
Cost of tender documents - Rs. 50 plus S.T. 
Last date of receipt of tender -5-10-1983 . 
Time ot coupletion - 3 months. 

Teader forms and other particulars can be had 
irom the office of the undersigned on all working days 
during office hours from 5 days prior to the cate of 
tender on application in writing and on payment of 
the value of documents (not refundable ) either 
cash or by M.O. 

All other conditions are as current in the Kerala 
P.WD Tender documents will be sold only to the 
registered contractors of P.W.D. and 

are not 
transferable . 

Office of the 
Executive Engineer , 
Minor Irrigat on Division , G.GOPINATHAN, 
Trivandrum . 

Executive Engineor . 


SHORT TENDER NOTICE 
No. E /A3-100/82 . 

13th September 1983. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of the State of Kerala by the Assistant 
Executive Engineer , (B & R ) East Subdivision , 
Trivandrum from the registered contractors, of 
P.W. D. of all category for the following works up 
to 16 hours on 10-10-1983. The tenders will be 
opened at 16.30 hours on the same day. Any tender 
received after the time fixed on the due date is liable 
to be rejected . No schedule will be sold to D class 
contractors for item No. 10 . 
SL . Name of work with 

E.M.D. 
VO P.A.G. 

ks. 
(2 ) 

(3) 
Urgent bitumen patch repairs to 

Balaramapuram - Kattakkada 
road from 4/0 to 5 / 200km. 
Rs. 15.567 

350 
2 Urgent bitumen patch work at 

Vilavoorkal km . 4/200 to 6/00 
of Pappanamcode - Kolloor 
road - Rs. 15,619 

350 
3 Urgent bitumen patch work 

Peyad -Vellanad road from 

km . 4/0 to 6 /200 - Rs. 14,160 300 
4 Urgent bitumen patchwork to 

Valiyarathala Mukkampala 
moodu road from km . 0/0 to 
1 /200 - Rs. 12,533 

300 
5 Rectifying the damaged caused 

while laying drainage line by 
PH.E.D. on the road from 

Thakaraparambu to Power 
ho isc Junction --Rs. 14,500 

300 


to 


in 


olt 
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to 


466/0 


(2 ) 

(3 ) 
6 Annual maintenance of Manager 

quarters, Thycaud, Trivandrum 
for 1983-84 -Rs. 3,700 

100 
7 Annual maintenance of the 

Womens College building , 
Trivandrum for 1983-84 
Rs. 1,320 

650 
Annual maintenance of Transport 

Commissioner s Office for 
1983-84 - Rs. 4,103 

100 
9 Annual Maintenance of the 
Chemistry 

block in the 
Women s College, Trivandrum 
for 1983-84- Rs. 17,557 

400 
JO Annual maintenance of Guest 

House for the year 1983-84 
Rs. 27,750 

600 
Annual maintenance S. S. T. 

College for music for 1983-84 --- 
Rs. 15,180 

350 
12 Annual maintenance (of Govern 

ment Training College, 
Trivandrum for 1983-84 
Rs. 14,500 

300 
Cost of tender form - Rs. 10 plus S. T. each for 

item Nos . 1 to 5 , 9 , 11 and 12 , Rs. 5 
plus S.T. cach for item Nos . 6 and 8 and 
Rs. 15 plus S.T. each for item Nos. 7 

and 10 . 
Time of completion -- 1 Month from the date of 

order for item Nos . 1 to 5 and 7 , 15 days 
for item No. 6 , 8 , 10 to 12 and 30 days for 

item No. 9 . 
Tender forms and other particulars can be 
had from the office of the undersigned on all working 
days up to 13 hours on application in writing and on 
payment of the value of tender documents (non-refu 
ndable) either in cash or by M.O. All other condi 
tions are as usual to the Kerala P.W.D. Tender 
documents will be issued only to the registered con 
tractors of the P.W.D. and are not transferable . 


N.H. Subdivision Quilon up to 4 p . m . on 6-10-1983 
and tenders will be opened on the same day at 
4.30 p . m . 
Tender Name of work 

E.M.D 
No No. with P.A.C. 

ks. 
1. NHQ.10 / N.H. 47 - Maintenance 
1983-84 during 

1983-84 within 
Municipal limit in Quilon 
Section - Constructing 
masonry drain from km . 
493/075 493/230– 
Rs. 40,705 

850 
2. NHQ . 11/ Maintenance of NH . 47– 
1983-84 P. R. during 1983-84 

Providing 20 mm . thick 
chipping carpct with 
precoated seal coat from 
km . 465/500 to 
(Supplying and laying) 
Rs. 70,705 

1,450 
3. NHQ, 12 / Maintenance of N. H. 
1983-84 47 - P. R. during 1983-84 

Providing 20 mm . thick 
chipping carpet with 
precoated seal coat from 
km . 488/100 to 488 /600 
(Supplying and laying ) 
Rs. 70,493 

1,450 
4. NHQ.131 Maintenance of N. H. 
1983-84 47 - P . R. during 1983-84 

Providing 20 mm . thick 
chipping carpet with 
precoated scalcoat from 
km . 511/4 to 511/900 
(Supplying and laying) - 
Rs, 68,702 

1,400 
Cost of forms - Rs. 15 plus S.T. for item 

No. 1 and Rs. 25 plus S.T. cach for item 

Nos . 2 , 3 and 4 . 
Period of completion- 1 month for item No. 1 

and 2 months for item Nos. 2 , 3 and 4 . 
Tender forms and other particulars can be had 
from this Office on all working days between 10 a . m . 
on 1-10-1983 to 1 p.m. on 6-10-1983 on application 
in writing and on payment of the value of the 
documents (not refundable) either in cash or by 
money order. All other conditions are as usual in 
the Kerala P.W. D. The tender documents will be 
issued only to the registered contractors of the 
P. W. D. and are not transferable . 
National Highway 

Executive Engineer 
Division , Quilon . 


Office of the 

Assistant 
Executive Engineer, 
( B & R ) East Subdivision , 

Trivandrum . 


(Sd.2 


M. ABDUL LATHEEF , 
Asst.Executive Engineer . 


ലേലപരസ്യം 


TENDER NOTICE 


Nc. A7-5814,82. 

29th August 1983 
Competitive tenders in sealed cover superscribing 
the name of works are invied for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned (Executive 
Engineer ) from registered contractors of P.W.D. 
class " 

Cand above for the following works in 


കൊല്ലം നാഷണൽ ഹവ് mulmuondo 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ആഫീസിൽ നിന്നും 

JoomS. 12mm . 
mmad Al-27675. 

1983 MJ00 -mid 20 . 
നാഷണൽ ഹൈവേ 47- ന്റെ വിപുലീകരണത്തി 
m01 Boom 

econº എടുത്തിട്ടുളളതും 
km . 496/600 mj. km . 496/800 mj. 5.000 mu 10 
ചെയ്യുന്നതും കൊല്ലം മുനിസിപ്പാലിററിയിൽ പെട്ടതു 
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മായ താഴെ അനുബന്ധത്തിൽ പറയുന്നവൃക്ഷങ്ങളും E. M. D.-Rs. 750 

കെട്ടിടങ്ങളും അതാതു സ്ഥലത്തുവച്ച് അതിനെതിരെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി തീയതികളിൽ പകൽ 

Cost of tender documents - Rs. 25 plus S. r., 

11 
മണിക്ക് അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരസ്യമായി 

Rs, 10 plus S. T.for additional copy. 
ലേലം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലേലദിവസം Last date of receipt of tender - 5-IN -1983. 
അവധിയായി വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പവ്വത്തി Time of completion ofthe work - 45 days. 
ദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും ലേലത്തിന 

Tender documents and other particulars can be 
പങ്കുചേരണമെന്നുളളുവർ ലേല സമയത്തിനു മുമ്പായി 
അ ഞ്ഞും ” (500) രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ച് ലേല 

had from the office of theungersigned upto 1p.m.on 

the last date specified and the tenders will be opened 
ത്തിൽ പങ്കുചേരേണ്ടതാകുന്നു . കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക at 4.3.1 p. 1. on the same day in the presence of 
ലേലം വിളികേൾക്കുന്നയാളിന്റെ പേർക്ക് യുക്താനു those tenderers who are present. 
സരണം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതായി 
രിക്കും, 

The tender accepting authority reserves the right 

to reject any tender received without assigning any 
കുടുതൽ തുകയ്ക്ക് വിളികേൾക്കുന്നയാൾ ലേല 
സംഖ്യ മുഴുവനും നിലവിലുളള വിൽപ്പന നികുതി 

reason thereof. 
കളും അടക്കം മുഴുവൻ സംഖ്യയും ഉടൻതന്നെ കെട്ടി 

All other conditions are the same prevailing in 
വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

Department. 
ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം അറിയിച്ചാൽ 

K.I.P.L.B. Division No. VI, V. SAMBU POTTY, 
അന്നുമുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം ലേലവസ്തുക്കൾ 

Kottarakkara . 

Executive Engineet . 
മുഴുവനും സ്ഥലത്തു നിന്നും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതും 
ആയതിന വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ ആദ്യലേല ക്കാരനെ 
ഒഴിവാക്കി ലേലവസ്തുക്കൾ മുഴുവനും വീണ്ടും ലേലം 

ലേലപരസ്യം 
ചെയ്തു സർക്കാരിന് മുതൽ കൂട്ടുന്നതുമാകുന്നു . 

മാവേലിക്കര ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ ആഫ1 
പുനർലേലംമുഖാന്തിരം സർക്കാരിന്എന്തെങ്കിലും സിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ 

അറിവിലേക്കായി 
നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ആയത് ആദ്യ ലേലക്കാരനിൽ 

പരസ്യംചെയ്യുന്നത്. 
നിന്നും നിയമപകാരം ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു . No. A2-1013/ 79 . 

1983 സെപ്ററംബർ 15 . 
. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോ 

ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽനിന്നും പമ്പാ മണിമലയാറു 
ഗസ്ഥൻ അംഗീകാരത്തിന 

വിധേയമായിട്ടായി കളെ യോജിപ്പിച്ച് വളഞ്ഞവട്ടത്തുകൂടി തോടുവെട്ടുന്ന 
റിക്കും: 

തിനുവേണ്ടി ചൊന്നും വിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുളളതും 
ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ നിലവിലുളള എല്ലാ ലല് കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമായിട്ടുളളതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 
വ്യവസ്ഥകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കും. (ബണ്ടകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം മാ ( തം) 6 മുതൽ 15 
കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നാ 

വരെയുളള ബ്ലോക്കുകൾ 1983 ഒക്ടോബർ മാസം 16 -ാം 
കൊല്ലം N. H സെക്ഷൻ ആഫീസിൽ നിന്നോ 

തീയതി മുതൽ 1985് ഒക്ടോബർ മാസം 15-ാം തീയതി 
ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 

വരെ രണ്ടുവർഷക്കാലത്തേയ്ക്ക് കൂപ്പി ചെയ്യുന്നതി 

നുളള അവകാശം 1983 ഒക്ടോബർ മാസം 5 ാം തീയതി 
കമ ലേലവസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം 

പകൽ 11 മണിക്ക് ടി കട്ടിന്റെ തെക്ക അറത്തുളള 
- നമ്പർ വിവരം 

15-ാം ബ്ലോക്കിനു സമീപം വച്ച് മാവേലിക്കരെ ഇറിഗേ 
Mango Trec 

ഷൻ അസിസ്ററൻ എക്സിക്യട്ടീവ് എൻജിനീയറോ 
Main Trunk and main 

3 

അദ ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
branches 

2.238 പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതുംകൂടുതൽതുകയ്ക്ക 
and 

ലേലം വിളികേൾക്കുന്നവർക്ക് ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി 
Main branches useful for 

കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു . ലേലത്തിൽ പങ്ക്ചേരാനാഗ്രഹി 
firewood 

5 MT 

ക്കുന്നവര് ലേലത്തിനു മുൻപായി 50 രുപ നിരത്രവ്യം 

കെട്ടിവെക്കേണ്ടതും ലേലം പിടിക്കുന്നവർക്ക് നിരത 
ലേലസ്ഥലം- Km. 496 600-800 

ദവ്യം കഴിച്ചുള്ള മുഴുവൻ സംഖ്യയും ഉടൻതന്നെ അട 
ലേലത്തീയതിയും സമയവും - 26-10-1983 , 11 a.m. യ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . കൂടാതെ ലേലം പിടിക്കുന്നവർ 
നിരതദ്രവ്യം -500 രൂപ 

1983 ഒക്ടോബർമാസം 16-ാം തീയതിക്കു മുൻപായി 

ഓരോ ബ്ലോക്കിനും 60 രൂപാ വീതം ആലപ്പുഴ 
നാഷണൽ ഹൈവേ 

( ഒപ്പ്) ഡിസ്റ്റിക് 

കോ -ഓപ്പറേററീവ് ബാ കി ൻറ 
സബ്ഡിവിഷനാഫീസ്, 

അസിസ്ററൻ 

തിരുവല്ലാ | | ബാബാഫീസിൽ നിക്ഷേപിച്ചശേഷം 
കൊല്ലം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാവേലിക്കര ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ 
എൻജിനീയർ, ഹാജരായി നിശ്ചിത സ്ററാമ്പ് പേപ്പറിൽ എ ഗി 

ചെൻ വെയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . അതിനുശേഷംമാ ( തം 

വസ്തുവിൽ (പവേശിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു . 
TENDER NOTICE 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്ററിൽ നിന്നും സ്ഥലത്തു നിർമ്മിച്ചി 

ട്ടുളള ബണ്ടുകൾക്ക് ലേലക്കാർ യാതൊരു കേടുപാടു 
No.D7-1026/83 . 

27th August 1983. 

കളും വരുത്തുവാൻ പാടുളളതല്ല . ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൻറ 
Competitive-tenders in sealed cover superscribing നിലവിലുളള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 

ഈ ലേ 
the name of work are invited for and on behalf of ത്തിനും ബാധകമാകും. 
the Governor of Kerala by the Executive Engineer , കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തിരുവല്ലാ ഇ റി ഗേ ഷൻ 
K.I.P, L.B. Division No. VI, Kottarakkara from സക്ഷൻഓഫീസിൽ നിന്നാ മാവേലിക്കര ഇറിഗേ 
registered and eligible contractors of the P. W. D. for ഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ നിന്നോആഫീസ 
the following work up to 4 p. m . on 5-10-1983. ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
NameIof work with P A. C. - KIP TCIP. ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, ( ഒപ്പ്) 
LBC - Investigation of Kattayil Distributory മാവേലിക്കര, 

അസിസ്ററൻറ 
from ch . O to 2200m .-- Drilling Bore Holes 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
at the Aqueduct site - Rs. 72,145 

എഞ്ചിനീയർ. 
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വനും മതിയായ വിൽപ്പനനികുതി ഉൾപ്പെടെ കെട്ടി 
വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ലേലം അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവു 
കിട്ടി 20 ദിവസത്തിനകം ലേല സാധനങ്ങൾ നീക് 
സ്ഥലം വ ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. 

കേരളാ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുളള 
എല്ലാ ലേല നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായി 
രിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട 
ന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 
പി , ഐ . പി , സബ സി . സെബാസ്ററ്യൻ, 
1 : ഷൻ നമ്പർ 6 , 

അസിസ്റ്റൻറ് 
ചെങ്ങന്നൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


SHORT TENDER NOTICE 


TENDER NOTICE 
No. DB-540 /80. 

6th September 1983. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing. 
the name ofthe work are invited for and on behalf of 
the Governor of Kerala by the undersigned from 
registered contractors of P.W.D. class A , B , C and D 
for the following works except items 6 and C 
and above for the item 6 up to 4 p m . cn 11-10-1983 . 
Tenders will be opened at 4.30 p m . on the same day . 
St. Name of work with 

E , M D. 
Wo. P.A.C. 

Rs 
1. Annual maintenance ol I , B. at 
Thekkady - Rs. 5,950 

150 
2 , Do. do. P. W. D. I , B. at 
Kuttikkanam - Rs. 9,400 

200 
3 Do. do . 

Sales Tax group 
residential buildings Peermade 
Rs. 11 600 

250 
4. D. do. Govt. U. P. School, 

Pambanar 1983-84 - Rs. 11,500 250 
5. ഉം . 

do . CP M.Govt. High 

School, Peermade - Rs. 7,300 150 
6. Special repairs to Taluk Office , 

Peermade enclosseng side 

Verandha (Retender) -Rs. 22, 200 450 
7. Annualmaintenance of Public Office 

building, Peermade (Re-tender) - 
Rs . 12,200 

250 
8 , Special repairs to Govt. U.P. School, 
Karimthiri- Rs.7,300 

150 
Cost of forms - Rs. 10 plus S. T. each : 
Period of completion - Onc month 

Tender formsand other particulars can be had 
from (B & R ) Peermade Subdivision office on all work 
ing days from 4-11-1983 up to 1 p.m , on 11-10-1983 
on application in writing and on payment of the 
value of the documents (not refundable) either in cash 
or by money order. All other conditions are as usual 
in Kerala É. W.D. The tender documents will be 
issued only to the registered contractors of the 
P.W.D. and are not transferable . 
( B & R ) Subdivision , 

OOMMEN MATHEW , 
Peermade . 

Asst. Executive Engineer. 


Nc. DB-1 82 . 

12th September 1983. 
Competitive tenders in sealed Lovers uncribina 
the name ofworks are invited for and on tek alf of the 
Governor ofKerala by the undersigned from the regis 
tered contractors of P. W. D. for the following works 
up to 4 p.m.on 5-10-1983. Tenders will be opened 
on the same day at 4.30 pm . 
Tender Name of work win 

| E. 1 , 2 , 1 
No. P. A. C 

Ro. 
58 / AEE Annualmaintenance of Govt. 
1983 84 H.S. for Girls, Chengannur 
for 1983-84 - Rs. 6,535 

150 
: 9JAEE | Do. do, Govt. HI , S 
1983-84 for Boys Chengannur for 
1983-84 -Rs, 14,911 

: 00 
6 : AEE 

Do. do. U.P.S. Chen 
1983-83 

gannur for 1983-84 
Rs. 5,680 

150 
61 AEE Do. do. U.P.S. Peri 
1983-24 sseity for 1983-84 -Rs. 6,085 150 

Cost of tender forms- Rs. 10 plus S. T. each 
Time of completion - One month . 

Tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned on all working 
days during cffice hours and up to 1p.m. on 
5-10-1983, on application in writing and on payment of 
the value of documents (not refundable ) either in 
cash or bymoney order . Tender documents will be 
issued only to the registered contractors of P. W.D. 
and are not transferable . 

Office of the 
Asst. Executive Engineer, R.MURALEEDHARAN NAIR , 

P.W.D. ( B & R ) Asst. Executive Engineer. 
Subdivision , Chengannur . 


പമ്പാ 


- പമ്പാ 


പുനർ ലേലപരസ്യം 

ജലസന പദ്ധതിയുടെ സബ് 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ VI ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും പരസ്യപ്പെടു 
ത്തുന്നത്. 
No. AB -552182. 

1983 സെപ്ററംബർ16 . 
ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ 

- സെക്ഷൻ 
നമ്പർ 8 ചെങ്ങന്നൂർ അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയറുടെ 
സൂക്ഷിപ്പിലിരിക്കുന്ന 38645 കാലി സിമൻറ് ചാക്കു 
കൾ 1983 ഒക്ടോബർമാസം 29-ാം തീയതി പകൽ കൃത്യം 
11 മണിക്ക് നിലവിലുളള സർക്കാർ ലേല നിബന്ധന 
കൾ ക്ക് വിധേയമായി പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ 
സെക്ഷൻ നമ്പർ 8 ചെങ്ങന്നൂരിൽവച്ച് പി.ഐ. പി . 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ II എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറോ 
അദ° ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മററു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കു 
ചേരാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 
മുമ്പായി 775 രൂപ 

നിരതദ്രവ്യം 

ചെട്ടിവയ്ക്കേണ്ട 
താണ്, - ലേലം കഴിഞ്ഞാൽ 

ഏററവും 

കൂടുതൽ 
തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിച്ച ആൾ ലേല സംഖ്യ മുഴു 


TENDER NOTICE 
No. D4-181 , 

5th September 1983 . 
Competitive tenders in scaled covers superscribing 
the ner of the works are invited for and on behalf of 
the Governor of Kerala by the undersigned from 
registered contractors of P.W.D. classes A , B & C 
for the following work uplo 4 p.m. on the date 
noted below . Tender will be opened at 4.30 p . m . 


4th Oct. 1983) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
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Tender formsand other particulars can be had 
from this office from 6-10-1983 upto 1 p . m . on th : 
date of tender on application in writing and on pay 
ment of the value (not-tranfer .ble ) either in cash 
or bymoney order . Tender documents will be issued 
only to the registered contractor of P. W. D. All 
other conditions are as usualin P. W.D. 
M.V.I.P. Subdivision 

P. VARKEY THOMAS, 
No. III, Muttom , Assistant Executive Engineet . 


Sub 


on the date of tender . For works casting more than 
2 lakhs, the tender forms will be issued to the con 
tractors of class A & B only . 
Tender Nameof work with P.A.C. E.M.D 
No. 

Rs. 
125 /EE / Construction of staff quarters for 
1983-84 Veterinary Hospital Nedum 

kandom at Nedumkandom 
Rs. 3,20,000 

6,400 
126 /EE/ Constructing a compound wall 
1983-84 

for Jail Devicolam 
Rs. 1,08,650 

2,200 
127/EE / Construction 

of 

Goverment 
1983-84 Servants quarters- Rajbhavan at 
Devicolam - Rs. 73,500 

1,500 
128/EE/ Annual maintenance of A. M. 
1983-84 Road km . 85 to 160 for 1983-84 
Rs. 54,000 

1,100 
Cost of forins- Rs. 50 plus S. T. each for item 

Nos. 1 and 2 and Rs. 25 plus S. T. each for 

item Nos . 3 and 4 . 
Period of completion - 6 months for item No. I 

and 3 months for item No. 2 and 14 months 

for item No.4 
Date of tender -- 5-10-1983 

Tender forms and other particulars can be bad 
from (B & R ) Painavu- Idukki Division office on all 
working days from 29-9-1983 upto 1 p.m. on date of 
tender on application in writing and on payment of 
the value of the documents (not refundable ) either in 
cash or by money order . All other conditions are 
as usual in the Kerala P.W.D. The tender docu 
ments will be issued only to the registered contractors 
of the P.W.D. and are not transferable. 
B & R Division , 

GEORGE THOMAS, 
Painavu - Idukkı. 

Executive Engineer. 


SHORT TENDER NOTICE 
No. D1-1077/83. 

16th September 1983 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the nameof works are invited for and on behalf of the 
Governor ofKerala by the undersigned from registered 
contractors of P. W. D. Class D and above for the 
follswing work as per details shown below upto 
4 p . m . on 10-10-1983 Tenders will be opened at 
4.30 p . m . On the same day . 

Name of work with P. A. C. - Maintenance of 

completed irrigation structures - Repairs to 

Andhakara Arhi Regulater - Rs. 18,171 
E , M.D.-Rs. 400 
Cost of tender documents- Rs. 10 plus S.T. 
Time of completion - One month 

Tender forms and other particulars can be had 
from the office of the undersigned on all working days 
and up to 1 p.m. 10-10-1983 by application in 
writing and on payment of the value of the documents 
(not refundable ) either in cash or by money order. 
All other conditions will be as usual in the Kerala 
P.W.D. Tender documents will be issued only to 
the registered contractors of P.W.D. and are not 
transferable . 

Office of the 
Assistant Executive Engineer , 
M. I, Subdivision , 

V. E. THOMAS, 
Shertallai. 

Assistant Executive Engineer. 


TENDER NOTICE 


No. DB . 12/82. 

14th September 1983. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor ofKerala, by the undersigned from registered 
contractors for the following works . The tender will 
be received upto 4 p . m . on 12-10-1983 and opened 
at 4.30 p . m . on the same day . 
SI. Name of work with 

E.M.D. 
No. P. A. C. 

Rs. 
1. M.V.I.P. - Annual maintenance of 

MVIP Colony, Muttom for the year 
1983-84 - Rs. 12,200 

250 
2. M.V.I.P. - Improvements to the 

approach road to the submersible 
bridge near Malankara Dam 
Rs. 12,500 

250 
Cost of tender forms- Rs. 10 plus S. T. each 
Period of completion - One month from the 

date of handing over site for item 1 and 6 wecks 
from the date oflanding over site for item 2 


SHORT TENDER NOTICE 
No. AB3-5947 /81. 

5th September 1983 . 
Competitive tenders in scaled covers superscribing 
the name ofworks are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
registered contractors of the P.W. D. Class C and 
above up to 4 p . m . on 5-10-1983 . Tenders will be 
opened on the same day at 4.30 p.m. 

Name of work with P. A. C.-M. C.H. 

Alleppey - Rectification of damages to Lavatory 
series near cell ward and constructing a new 

septic tank - Rs. 41,963 
E. M. D.-Rs. 850 
Cost of tender documents- Rs. 15 plus S.T. 
Period of completion -- One month 

Tender forms and other particulars can be had 
from the office of the undersigned on all working days 
upto 1 p. m . on 5-10-1983 on application in writing 
and on payment of the value of the documents (not 
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refundable) either in cash or by money order . All 
other conditions are same 

as usual in the Kerala 
P.W.D. , Tender documents will be issued to the 
registered contractors only and are not transferrable. 

Office of the 

Executive Engineer, 
Bridges Division , 
Alleppey 

Executive Engineeer. 


(Sd. ) 


TENDER NOTICE 
No. DB . G1-90 /79. 

5th September 1983 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from 
the registered contractors of P.W.D. class " C " and 
above , for the 1st and last items and D and above 
for the remaining items of the following works. 
SI. Name of work with 

E. M.D. 
No. P.A.C. 

R. 
1. M.C. H. UNIT Ambalapuzha - Con 

struction of a semi- permanent shed for 
parking departmental vehicle 
Rs. 22,270 

450 
2. M. C. H. Alleppey - Construction of a 

Cycle stand for parking 36 cycles 
Rs. 11,320 

250 
3. T.D.M.C. Alleppey - Improvements to 

Ladies Hostal - Construction of a 
fencing with iron rods in the para 
pet space of the flat type quarters .- 
Rs. 6,425 

150 
4. T. D. M. C. Alleppey - Painting the 

wood works of various building and 
replacing the A.C. sheet roofing of 
recreation room.-Rs. 37,035 

750 
Cost of tender forms - Rs. 15 plus S.T. cach for 

item Nos. 1 and 4 and Rs. 10 plus S.T. cach 

for item Nos. 2 and 3 . 
Last date ofreceipt of tender — 5-10-1983 . 
Timeof completion - 1 month . 

Tender forms and other particulars can be had 
from the office of the undersigned on all working 
days up to 1 p.m. on the date ofreceipt of the tender 
form 5 days prior to that on application in writing 
and on payment of the value of documents (not 
re -fundable) either in cash or by money order . 
All other conditions are as usual in Kerala P.W. D. 
The tender documents will be issued only to the 
registered contractors of the P.W.D. and are not 
transferrable 
Hospital works 
Subdivision , 

V. M. VARKEY 
Alleppey . 

Assistant Executive Engineet. 


works. The tenders will be received up to 4.00 p.m. 
on 5-10-1983 and opened at 4-30 p.m.on the same day . 
Sl. Tender No.and Name of work with E.M.D. 
No. P.A.C. 

Rs. 
1. 13/83-84— P . V. I. P .-- Forming Thiru 

vapkulam distributory from ch . 
10 m . to 660 m including C. D. 
works - Rs. 15,37,000 

15,400 
2. 14/83-84 — P.V.I.P . - Constructing Karu 

malloor branch Canal from ch . 
1700 m . to 2485 m . including 
C. D. works - Rs. 10,60,000 

10,600 
3 . 15 /83-84 - P . V. 1. P. - Constructing 

Varapuzha branch cannal from ch . 
2266 m . to 2445 m . including C. D. 
works - Rs. 4,60,000 

9,200 
Cost of tender forms- Rs. 150 plus S. T. each for 

items 1 and 2 and - Rs. 50 plus S. T. for 

item 3 . 
Period of completion - 18 months for item 1 and 

12 months for items 2 and 3 . 
Category of Contractors-- A Class for items1 & 2 

& A & B class for item 3 . 
Division under which the work is executed 

P. V. I. P. Division No. 11 Alwaye . 
Tender forms and other particulars can be had 
from this office upto 1 p . m . on the date of tender and 
from the P.V.I.P. Division No. II, Alwaye 
up to 4 p . m . on the previous day of tender on appl 
cation in writing and on payment of the value 
(not refundable) either in cash or by M. O. Tender 
documents will be issued only to the registered 
contractors of P.W. D. and are not transferable . 
All other conditions are as usual in P. W. D. 
P. W.D., 

N. K. SADANANDAN , 
Projects Circle, 

Superintending Engineer . 
Muvattupuzha-686661. 


SHORT TENDER NOTICE 
No. D2-2249/83. 

2nd September 1983. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the 
registered contractors of P.W.D. of B and above for the 
following works . Tender will be received up to 
4 p.m. on 5-10-1983 and opened at 4.30 p . m . on 
the same date . 
SI. Name of work 

E.M.D. 
No. with P.A.C. 

Rs. 
1. M. V. I. P. - Construction of Quarters 
for the 

Project 

Circle 
Muvattupuzha - Constructing 6 Unit 

of Type I Quarters - Rs . 2,38,184 4,800 
2. Do. Do. Constructing 6 Unit 

of Type II Quarters in Plot No. I 
Rs. 2,96,400 

5,950 
3 . Do. Do. Constructing 6 Unit 

of Type II Quarters in Plot No. II 
Rs. 3,04,681 

6,100 
4. Do. Do. Constructing 5 Unit 

of Type III Quarters - Rs. 3,40,000 6,800 


TENDER NOTICE 
No. DB -1/78 . 

29th July 1983 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
wiec name of works are invited for and on behalf of 
the Governor of Kerala by the undersinged from 
registered P. W. D. contractors for the following 
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Cost of cender form - Rs. 50 plus S. T. each 
Period of completion - 9 months . 

Tender formsand other particulars can be had 
from the office of the undersigned on all working days 
one week prior to the date of tender and up to 
1 p.m. on the date of tender on application in writing 
and on payment of cost of documents (non -refun 
dable) either in cash or bymoney order. The tender 
documents will be issued only to the registered 
contractory only and not transferable . All other 
conditions are as current in the Department. 

Office of the 
Executive Engineer , 

A. AMBIKESAN ASAN , 
M.V.I.P. Division No. II, Executive Engineer. 

Kouthattukulam . 


Kerala P.W.D. for the works notedbelow upto 4.00 
p.m. on 11-10-1983. The tintors will b : op: 1 : 1 
at 4.30 p . m . 01 the sam : day . 
SL 

Name ofwork with E.M.D. 
No P. 4. C. 

R. 
1 Clearing from Railway 

waggon 
conveying and stacking cement at 
store - Rs. 2,33,640 

4,700 
2 Conveying cement by lorry to various 
places - Rs . 3,54,600 

7,100 
3 Conveyance of Steel rod . by lorry to 
various places - Rs. 1,14,230 

2,300 
Cost of tender document-Rs. 50 plus S.T.cach . 
Period of completion - 31-3-1984 
Category of coatractor eligible - B class for items 

1 and 2 and C and above for item 3. 
The tender documents and other particulars 
can be had from the office of the undersigaed 
up to 1 p.m. on the day of tender and on all 
working days during office hours from the date of 
publication , on top ication in writing and on payment 
of the cost of tender documents (non refundable) 
either in cash or by money order. All other condi 
tions are as usual in Kerala P. W.D. and current 
in the Department . The tender documents will be 
issued only to the registered contractors in 
P.W.D. and are not transferable . 

Office ofthe 
Executive Engineer, 
N.H.( Bridges) Division, JAMES JOHN ALAP AT, 
Kodungallur. 

Executive Engineet, 


1 


SHORT TENDER NOTICE 
No. DB- 1/83-84 . 

14th September 1983 . 
Competitive tenders in scaled covers superscribing 
thename of works are invited for and on behalf of 
the Governor of Kerala by, thc undersigned from 
registered contractors of P. W. D. for the following 
works up to 1 p . m . on 6-10-1983 . Tenders will be 
opened at 4.30 p . m . on the same day. 
61. Name of work with 

E.M.D. 
No. P.A.C. 

Rs. 
Urgent B. T. patch repairs to Arakap 
ady Mangalathumada road km . O to 
1/800 -- Rs. 37,000 

750 
2 Urgent repairs to Kombanad Paneil 
road km 1 to 4 - Rs. 19,000 

400 
3 Urgent bitumen patch repairs to 

M. C. road km . 227, 232, 233 and 
234 - Rs. 9,300 

200 
4 Do. Arakapady Mangalathunada 
km 2/0 to 3 /600 - Rs. 30,000 

600 
Cost of form - Rs. 15 plus S.T. cach for item 

Nos. 1 and 4 and Rs. 10 plus S.T. each for 

item Nos. 2 and 3 . 
Time of completion - one month 

Tender forms and other particulars can be had 
from the office of the undersigned on all working 
days up to 1 p.m.on 6-10-1983 on application in 
writing and on payment ofthe value of the documents 
(not refundable) either in cash or by money 

order. 
All other conditions 

are usual in the Kerala 
P.W.D. The tenders will be issued only to the 
registered contractors of the P.W.D and are not trans 
ferable. For items 1 and 4 only contractors of class o 
and above are eligible . 

M.K.KARUNAKARAN Nair , 
Perumbavoor. 

Asst. Executive Engineer. 


SHORT TENDER NOTICE 


No.7/ 83-84 
No.D1-1149 /83. 

13th September 1983. 
Competitive tenders in separate sealed covers 
superscribing the name of works are invited for and 
on behalf of the Governor of Kerala by the under 
signed from registered contracrors of P.W.D.category 

D and above for the following works up to 4.00 
p.m.on 11-10-1983 . 

The tenders will be opened at 
4.30 p . m . on the date of tender , 
Name of work with P. A. C. - Urgent prote 

ctive works and strengthening canal bund 
between km 0/000 & 2700 of Kallettumkara 

branch canal - Rs. 11,624 
E.M.D.-Rs. 250 
Cost of tender form - Rs. 10 plus S.T. 
Time of completion – 2 months . 

Tender forms and other particulars can be had 
from the Office of the Assistant Executive Engincer, Irri 
gation Subdivsion No. I, Chalakudi on all working 
days from 7-10-1983 to 1p.m. on the date of tender 
on application in writing and on payment of the 
value of tender documents in cash or by money 
order . (not refundable ) . The tender documents will be 


SHORT TENDER NOTICE 


No. D1.528 /82 . 

30th August 1983 . 
Competitive tenders in separate scaled covers 
superscribing the nameof works are invited for and on 
behalf of the Governor of Kerala by the undersigned 
from registered contractors of appropriate Class of 
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issued only to the registered contractors of the 
P.W.D. in production of their registration card . 
All other conditions are as usual in the P.W.D. 

Office of the 
Asst. Executive Engineer , Jose K. VARGHESE , 
Irrigation Subdivision , Asst. Executive Engineet. 

No. 1, Chalakudy. 


following works up to 4 p . m . on 6-10-1983 . Tenders .. 
willbe opened at 4.30 p. m , on the same day. 
SI. Name of work 

E.M.D. 
No. with P.A.C. 

Rs. 
Rewiring the Electrification of the 

Hospital Building Peechi 
Rs. 12,862 

300 
2 Rewiring the electrification in second 

class Rest House Peechi 
Rs. 7,274 

150 
Cost of tender form - Rs. 10 plus S.T. each. 
Time of completion - 30 days for item No. I and 

20 days for item No.2 
Tender forms and other particulars can be had 
from the office of the undersigned during office 
hours on application in writing and on payment of the 
value of the documents (not refundable) either in cash 
or money order . All other conditions are as usual in 
Kerala P. W. D. The tender documents will be 
issued only to the registered contractor of the P.W.D. 
and not transferable . 

Office of the 
Executive Engineer, P. K. KARUNAKARA MENON , 
Minor Irrigation Division , Executive Engineer 

Trichur. 


TENDER NOTICE 


TENDER NOTICE 
No.D1/5601/83. 

1st September 1983 . 
Competitive tenders in separate scaled 

covers 
superscribing the name of works are invited for and 
on behalf of the Governor of Kerala by the 
undersignea from registered P.W.D. contractors of 
category B and above for the following works upto 
4.00p.m. on 7-10-1983 . Tenders will be opened at 
4.30 p.m. on the same day 
SI . Name of work with 

E.M.D 
No. P.A.C. 

Rs. 
1 Urgent maintenance to the existing 

damaged sea wall at Munambam 
from ch . 1410 to 1550 m . for a 

longth of 140m.-Rs. 3,56,711 7,150 
2 Urgent maintenance to the damaged 

sea wall at ch. 10760 to 10860 m . 
and 10910 to 11020 m in 

Chellanam island - Rs. 4,52,875 9,100 
3 Urgentmaintenance to the existing 

old and damaged sea wall for a 
length of 110 m . from ch . 10270 
to 10380 m . at Kannamally in 

Chellanam Island - Rs. 4,88,573 9.800 
4 Urgent rectification works to the 

damaged sea wall from ch . 13:30 
to 13330 m . atNayarambalam in 

Vypcen Island - Rs. 1,23,943 8,500 
Cost of forms- Rs. 50 plus S. T. cach . 
Period of completion - 6 months 

Tender documents and other particulars can 
be had from the office of the undersigned on all 
working days from 30-9-1983 up to 1.00 p . m . on 
7-10-1983 and from the office of the Executive 
Engineer , Minor Irrigation Division, Ernakulam from 
30-9-1983 up to 4 p . m.fon 6-10-1983 on applica 
tion in writing and on payment of the value of the 
documents (not refundable) either in cash or by money 
order . The tender documents willbe issued only to 
the registered contractors of class noted and are 
not transferable. 

Office of the 
Superintending Engineer, 
Irrigation Central Circle , 

S. NARAYANA MENON, 
Trichur. 

Superintending Engineer. 


E.M.D. 


No. D4-343 /81. 

11th August 1983. 
Competitive tenders in scaled covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of 
the Governor of Kerala by the undersigned from the 
registered contractors of P.W.D. of the appropriate 
classes up 

to 4 p.m.on the date of tender . The tenders 
will be opened at 4.15 p.m. on the same day of 
receipt of tender. 
SY . 

Name of work with P.A.C. 
No. 

Rs. 
( 1) 

(2 ) 

( 3) 
1 . Construction of a road to Velimukku 
Harijan Settlement - Rs. 4,00,000 

8,000 
2. S.R .- (B.T . Renewal) to Kootti 

langadi- Vallikkapatta 
road 
km . 00 to 4 0 - Rs. 2,40,000 

4,800 
3. Do. to 

Kottakkal- Chappanan 
gadi road km . 7/0 to 8 /800 
Rs. 98,000 

2,000 
4. Do. 

to Malappuram - Parappa 
nangadi road km . 13/0 to 1570 
Rs. 1,53,000 

3,100 
5. Do. to 

Calicut - Palghat road 
km . 35/0 to 37/0 — Rs. 1,97,000 3,950 
6. Do. to Tirur- Malappuram road 

km , 17/0 to 20/0 — Rs. 2,38,000 4,800 
7. Do. to Mora yur - Arimbra 

Pookkottur road km . 00 to 4 /0 
Rs. 2,50,000 

5,000 
8. Do. to Morayur - Arimbra 

Pookkottur road km . 7/0 to 10/0 
Rs. 2.00,000 

4,689 


TENDER NOTICE 
No. D6-7902 /82. 

8th September 1983 . 
Competitive tenders in scaled covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the regi 
tered electrical contractors class C and above for the 
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A 
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(1) (2 ) 

(3 ) 
9. S. R. (B. T. renewal) Providing 20mm . 

chipping carpet to Chulliyode--Pook 
kottumpadam roadkm . 15/200 to 
18/200 - Rs. 1,63,000 

3,300 
10. Do. Providing 20 mm . chipping 

carpet to km . 68/0 
C.N.G. road - Rs. 3,00,000 

6,000 
11. Do Widening to carriageway and 

renewal of B. T surface km . 91/0 
to 9470 of C. N. G. road 
Rs. 3,00,000 

6,000 
12. Do. at k n . 94/0 to 98/0 of C.B.G. 
road . ( 

Ghat section ) 
Rs. 3,45,000 

6,900 
13. Do. at km . 98/0 ta 10270 of 

C.N G. road (Ghat Section ) 
Rs. 3,53,000 

7,109 
14. Do. to Manjeri- Elamkoor 

Wandoorroad km . 0/0 to 6 /600 
Rs . 3,33,000 

6,700 
15. Rectification and flood damages to 

N.S.S. College road km . 0/0 to 
1/400 B. T. tenewal and side 

protection work - Rs. 1,00,000 2,000 
16. S.R.- ( B.T . Renewal) to Areacode 

road . km . 510 to 
10/350 - Rs. 2,60,000 

5,200 
17. D ) . to Manjuri ---Olipuzha road 
km . 3/0 to 70 - Rs. 200,000 

4,000 
18. Do. 

km . 0/0 to 4/0 - Rs. 2,00,000 
to Manjeri - Kizhisseri road 

4,000 
19. Do. to Manjeri-- Kizhisseri road 

km . 4/0 to 8,0 - Rs. 2,00 000 4,000 
20. M. S. C. P. - Improvements 

Pookkottuchola - Ugrapuram road 

km . 0/0 to 3/140 - Rs. 3,21,000 6,450 
Cost of tender forms- Rs 50 plus S. Teach for 

item Nos. 1 , 2 , 4 to 14, and 16 to 20 and 

Rs. 25 plus S.T. each for item Nos. 3 and 15 . 
Time of completion - 6 months for item Nos. 1, 2, 

6 , 10 to 14 and 20 and 4 months for item 

Nos. 3 to 5 , 7 to 9 and 15 to 19 . 
Date of receipt of tender -- 5-10-1983 for item 
Nos 1 to 6 

and 12-10-1933 for item 
Nos . 7 to 12 and 19-10-1983 for item 

Nos . 13 to 20 . 
Tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned during office 
hours, on all working days seven day , prior to tender 
date and up to 1 p. m on tender date on application 
in writing and on payment of the value of documents 
(aot refundable) either in cash or by money order . 
All other conditions are as usual in the P.W.D The 
contractor should produce their registration card in 
original. 


SHORT TENDER NOTICE 
No. El-6895 /83. 

14th September 1983. 
Competitive tenders in separate sealed covers 
superscribing he name of work on each cover are 
invited for and on behalf of the Governor of Kerala 
by the Superintending Engineer, Si uvani Project 
Circle, Palghat from registered contractors of P.W D. 
as noted below fo the following works upto 4 p.m. 
on 10-11-1983. The tenders will be opened at 4.30 
p.m.on the same day. 
SI. Name of work 

E.M.D. 
No. with P. 4.C. 

Rs. 
1. K.P.I.P.-- Forming L. B. Main 

canal from ch . 52840 m . to 
53080 m.- including C. D. works- 
Rs. 11,20,000 

11,200 
2. K. I. P. - Forming . Kulappully 

distributory from ch . 6428m tó 
6700 n - including C. D. works 
Rs. 6,25,000 

10,000 
3. K. P. I. P-Constructing a 

Barrel 
U. T. at ch . 50650m of 
L. B. C.-Rs. 4,65,000 

9,300 
Cost of tender forms- Rs. 150 plus S. T. each for 

items 1 & 3 and Rs. 100 plus S. L. for item 2 . 
Period of completion - 10 months for items 1 and 2 

and 6 months for 3 . 
Class of contractors - A for Items 1 & 2 and 

A & B for item 3 . 
Tender forms and other particulars can be had 
from the following offices on all working days 
during working hours upto 1 p. m . on the last date of 
receipt of tenders on application in writing and on 
payment of the value of the tender documents (aon 
refundable ) either in cash or by money order. Teader 
documents will be issued only to registered contractors 
of P.W. J. and are non -transferrable . Tenders 
received late of without E. M. D. will be rejected . 
All conditions ar: as usual in the P.W.D. 
1. Superintending Engineer , 

Siruvani Project Circle , 
Palghat 

Upto 4 p . m . on the 
2. K. P. I. P. Division No. day before the last 

III., Cherplacherry and date of tender noted 

Division II Ottappalam . above . 
Siruvani Project Circle, 

(Sd.) 
Palghat-12 . 

Superintending Engineer. 


to 


SHORT TENDER NOTICE 


Office witne 
Executive Engineer, 
P.W.D., (B & R ). Division , G. K. RAMAKRISHNAN NAIR , 
Manjeri. 

Executive Engineer. 


No. 12- Tq/83. 

17th August 1983. 
Sealed tenders superscribing the name of work 
on respective tenders are invited by the Executive 
Engineer, M. I. Division , Palghat for and on behalf 
of the Governor of Kerala for the supply and eraction 
of pumpsets and motors for the undermentioned 
Schemes. Tenders shall beaddressed to the Executive 
Engineer, M. 1. Division, Palghat so as to reach him 
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not later than 4 p . m . on 12-10-1983 . renders will 
be opened at 4-30 p . m . on 12-10-1983 in the 
presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 
S. Tender No. and Name of Schema 
No. 
1. 69/1983-84 L.J. Scheme of Kakupady in Attap : 

pady Supply of pumpsets and motors (total 
Head 20m ; Discharge required 6000 /per 

minute for each pump). 
2. 70/1983-84 I. P.D. Peruvamba - Constructing 

cross bar across Mannnathodu at Bh :gavathy 
padamn in Peruvamba Panchayat - Supply of 
Pump sets and motors (total head Toom . 

Discharge required 1000 litres/minute) 
3. 71/1983-84 - D.R.W . Kozhinjampara - Improve 

ments to Tuairakanchalla Eri at ch.7660 m . 
of Moolathara R B C Supply of Pumpsets and 
motors (totalhead 30m . Discharge required 

85 litres/second ) 
4. 72 /1983-84 D.R.W. Kozhinjumpara - Forming 

and improving the tank sn Sy . No. 86 
Kunnamkathipathy Villige at ch 4200.n 
of Moolathara R. B. C.Supply of Pumpsets 
and motors (total head 42m . Discharge 

required 70 litre/Second for each pump). 
Intending tenderers may on application to the 
Executive Engineer, M.1. Division , Palghat obtain 
the required tender forms in which tenders should 
be submitted . Application for the tender form should 
be accompanied by a cash remittance of Rs. 10 
per set for the original tender fom including salestax 
and additional S. c . which is non refundab e under 
any circumstances . Cheques, Drafts and such other 
forms of remittance will be accepted 
towards the cost of tender forms. Tender 
forms wild rat 

sent by V. P P. 
Duplicate tender form will be issued of required on 
a value of Rs. 2.15 per setincluding S. T. or AST. 

Tender shall be accompanied by an agree 
ment executed on Kerala stamp faper for Rs. 3 
for which specimen form of agreement is given in the 
tender form itself. Stamp paper will be issued to 
firms. Out side Kerala on payment of an additional 
amount of Rs. 5.50 by M. o . in advance (Rs : or 
stamp paper and Rs2-50 for incident expenses) Sale of 
tender forms will commence at 10 am on 1-10- 983 
and closed at 4 p.m on 11-10-1983 . 


following works upto 4 p.m. on 5-10-1983 . Tenders 
will be opened at 4.30 p.m. on the same day. Item 
Nos. 1 to 3 are only for C class and above 
contractors. 
SI. Name of work with 

E.M.D. 
No. P. A. C. 

Rs 
1 . Urgent patch repairs to Palghat 
Pollachi road 

km . 17/0 to 
29 /992- Rs. 21,531 

450 
2. Urgent patch repairs to Nattukkal 

Velan ha alam road km . 0/0 to 
11/664Rs. 21,525 

450 
3 . Do. Chittur Vannamada road 

km . 1/228 to 12 /081 - Rs. 21,593 450 
4. Urgent patch repairs to Nattukkal 

Nadupru- Road km . 0/0 to 8 /582 
Rs. 12,451 

250 
5 . Urgent Patch repars to Thatta 

mangalam - Nattukkal Road km . 
6 0 to 14 /200 - Rs. 17,865 

400 
6. Urgent patch repairs to Velantha 

yalam - Kuppanda - Koundanur road 
km . 0/0 to 8/ 165 - Rs. 18,766 

400 
7. Urgent patch repairs to approach 

road I.S.D. Farm , Eruthenpathy 
km . 0/0 to 2 /600 - Rs. 6,240 

150 
8 Urgent patch repairs to Muthalamada 

railway station road km . 0/0 to 
5 /200 - Rs . 15,177 

350 
9. Urgent patch repairs to Nemmara 

Olippara road km . 0/0 to 11/833 
Rs. 10,124 

250 
Cost of tender documents - Rs. 15 plus S. T. cach. 

for items I to 3 and Rs. 10 plus S. T. each for 

items 4 to 9 . 
Period of completion - One month 

Tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned from five days 
before the tender uptop.m . on the tender day 
during working days and on worki..g hours. All 
other conditions are as asual in the Kerala P.W.D. 
The tender documents will be issued only to the 
registered contractors of the P. W. D. and are not 
transferable . 

Office of the 
Assistant Executive Engineer, 
P.W.D. (B & R , Subdivision , K. B. HARIDAS, 
Chittur (Palghat District). Assistant Executive Engineer . 


not 


be 


Office of the 
Executive Engineer , 
M.I. Division , P.Ighat. 


V.K. SUSHEELAN , 
Executire Engineer . 


TENDER NOTICE 
No. 11-93283. 

15th September 1983. 
Competitive tenders in separate sealed covers 
surescribing th : 140e of works are invited for and on 
behalf of the Government of Kerala by the under 
signca from registered contractors of t. W. D. for 
the following work up to 4p.m.on 5-10-1983 . 
tenders will be opened at 4.30 p . m . on same day . 

Name of work with P. A. - Malampuzha 

project- Repairs to the Compound Wall 
alround of Assistant Executive Engineers 
quarters No. 2 in camp area - Rs. 7,883 


SHORT TENDER NOTICE 
No. T. N. 10 /1983-84. 

7th September 1983 . 
Competitive tenders in sealed separate covers 
superscribing the name of works are invited for and on 
behalf of the Governor of Kerala by the undersigned 
from the registered contractors of P. W. D. for the 


The 
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E.MD.-Rs. 200 
Cost of tender documents - Rs. 10 plus S. T 
Time of completion — 2 months 

The trader termsand other particulars can be 
had from the office of the undersigned on all working 
days between 10 a.m.to 5 p m . from 29-9-1983 to 
4-10-1983 and from 10 a . m . to 1p.m. on 5-10-1983 
on application in writing and on ayment of value of 
documents (non refundable) either in cash or by 
money order All other conditions are as usual in 
the Kerala P. W. D. Tender documents will be 
issued only to the registered contractors of the P.W.D. 
and are no transferable. 

Office of the 
Asst. Executive Engineer, 
Head works Subdiv.sion , V. K. GOPALAKRISHNAN , 

Malampuzha . Asst . Executive Engings . 


TENDER NOTICE 
TN . NO, D2/UPR /83-84. 12th September 1983. 

Competitive tenders in separate sealed covers 
superscribing the name of work are invited for and on 
behalf of the Governor of the State Kerala by the 
undersigned from the registered P.W.D. contractors 
of appropriate Classes for the following works up to 
4 p. m . on 12-10-1983. The tender will be opened 
at 4.30 p . m . on the date of tender at the presence 
of the contractors at office . 
Description ofwork with P.A C. - Urgent Patch 

repairs to Palghat Pollachi Road between 

7/5 to 17 /0 - Rs. 8,588 
E.MD.-Rs. 200 
Cost oftender form -- Rs. 10 plus S. T. 
Period of completion - 1 month 

Tender documents and other particulars can be 
had from the office of the undersigned from three days 
before from the date of tender upto 1 p.m. on the date 
of tender. If the date of tender happend to be a 
holiday the tender will be conducted on the next 
working day without any further information . All other 
conditions are as usual in theKP. W. D. rules and 
regulations. Tender schedules willbe sold only to the 
P.W.D. registered contractors who bearsE.M.D. for 
the works to which they request on writing. The 
Con should note that the name ofworks should 
be got written in the E.M.D. 

Office of the 
• Asst. Executive Engineer, 

N. K.KAMALUDDIN , 
P.W.D. (B & R ) Subdivision, Asst. Executive Engineer . 

Palghat. 


registered contractors of P.W.D. classes C and 
above 

for the following works upto 4p. m . on 
5-10-1983. The tenders will be opened at 4.30 p.m. 
on the same date . 
Sl. Name of work with 

E.M.D. 
No. P.A.C. 

Rs . 
1 Ky. I. P. Rectification of food 

damages and extension of tail end 
distributory of Azhiyur Branch Canal 
from ch . 17100m . to 17112m. 
Rs. 36,000 

800 
2 Ky. I. F. Construction ofretaining 

walls from ch . 930m . to 990m . at 

Azhiyur Branch Canal - Rs. 1,54,000 3100 
3 Ky. I. P. Forming Nadakkuthazha 

Subdistributory from ch . 585m . to 
960m . including constructing CD. 
works --Rs. 1,41 000 

3,000 
4 Ky IP. Forming Nadakkuthazha 

Subdistributory from ch . 900m . to 
1080m constructing R.C.C 

open 
trough and Road 

Syphen 
Rs. 1,65 000 

3,300 
5 Ky. I. P Forming Nadukuthazha 

Ś bdistributor from ch . 1080m . to 
1530m . including constructing C.D. 
works - Rs. 1,70,000 

3 400 
6 Ky. I P. Forming Chorode distri 

butory 4360-4500m . - Rs. 196,000 4,000 
7 kv. 1. P. Forming Chorod .. distri 

butory 4500-4640m .-- Rs. 1,97,000 4,000 
Cost of tender documents - Rs. 50 plus S. T. each 

for all items except item No. I for 

which Rs. 15 plus S.T 
Class of contract - C and above 
Period of completion - 4 months 
From whom tender documents are available 

Executive Engineer, Ky . I. P. Division 

No. III, Badagara -5 
Tender documents will be sold from the office off 
the undersigned on all working days from 26-9-1983 
upto 1 p.m. on the last date of receipt of tender during 
office hours on application in writing and payment 
of the value of tender -documents (not-refundable ) 
either in cash or by money order, 

All other condities are as usual in Kerala 
P.W.D. Tende: tucuments will be issued only to 
registered contractus of P.W.D. and are not 
transferable. 

Juice of the 
Executive Engineer, 
Ky.I.P. Division No. III, 

T. K.GEORGE, 
Badagara -5 

Executive Engineer . 


TENDER NOTICE 


No. DB4/83 . 

5th September 1983. 
Competitive tenders in separate sealed covers 
superscribing the name of works are invited for and 
on behalf of the Governor of the State of Kerala by 
the Executive Engineer, Kuttiadi Irrigation Project 
Division No. III , Puthuppanam . Badagara -5 from the 


TENDER NOTICE 
No. Db/TN.8,83. 

25th July 1983 . 
Con petitive tenders in separate sealed covers 
superscribing the name of work and Tender Number 
on each cover are invited for and on behall the 
Gover 10 of theState of Kerala by the Superintending 
Engineer, Irrigation Circle, Calicut from registered 
contractors of P.W.D. for the following works up to 
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4p.m.on 5-10-1983. The tenders will be opened at 

registereil contractors of P.W.D. class C and above 
4.30 pm . on the same day in the presence of the for the following works up to 4 p . m . on 7-10-1983. 
such of the such of the tenderers or their authorised 

Tenders will be opened at 4.30 p . m . on the same 
representatives who may be presentat the time. 

day. 
Sl. Tender No. and Name of work with E. M.D. 

SI . Nameofwork with 

E.M.D. 
No. P.A.C. 

No. P.A.C 

Rs. 
Rs. 

1. K.K.D.I.P --2/83-84. Balance work 
1 5SEIK /83-84 

improvements to Chcemeni - kan 
A.S.E work ---Constructing sea wall 

kole road semigrouting the surface 
at Kollam beach in Ward No. IV of 

with hot bitumen Ist reach km , 
Quilandy taluk jor a length of 1000m . 

0/000 to 2/000 km.-Rs. 1,90.000 3,800 
Reach I for a length of 420m . at 
southern end with 2 return including 

2. K.K.D.I.P. - 3/83-84 do . do . 
approach road — Rs. 13,32,807 13,350 

2nd reach km . 2/000 to 4/000 km . 
Rs. 1,92,000 

3,850 
2 6SEIK /83-84 

3. K.K.D.I.P .-- 4 /83-84 do . 
Constructing a foot bridge across 

do . 

3rd reach km . 4,000 to 5/500 
the new cut connecting Keeranallur 
and Pooraparamba river (balance 

km.-Rs. 1,46,000 

2,950 
work ) -- Rs. 4,88,700 

9,800 

4. K.K.D.I.P. - 5 /83-84 do . do . 

4th reach km . 5/500 to 7/000 
3 7SEIK /83-84 

km.-Rs. 1,45,00 ) 

2,900 
F.C. works in Barathapuzha in 

5. K.K.D.I.P. - 6 /83-84 do . 
Ponnani taluk construction of groynes 

do . 
on the left bank ofBharathapuzha 

5th reach km . 7000 to 8/500 

km . Rs. 1,47,000 
upstream of Chammravattoin ferry 

2,950 
Rs. 13,77,000 

14,000 6. K.K.D.I.P. - 7 /83-84 do . do . 
Cost of tender documents -Rs. 150 plus S. T. plus 

6th reach km . 8/500 to 10/080 
surcharge on S.T. each for itcms 1 and 3 

km.-Rs. 1,56,000 

3,150 
and Rs. 50 plus S.T. plus surcharge on 

Cost of tender forms- Rs. 50 plus S. T. cach . 
.S.T . for item 2 . 

Time of completion - 5 months. 
Period of completion - 9 months for items 1 and lender forms and other particulars can be had 
3 and 6 months for item 2 . 

from the office of the undersigned on all working days 
Class of contrac.ors A for items 1 and 3 and A & B 7 days prior to the date of tender upto 1 p. m . on 
for item 2. 

tender date on application in writing and on payment 
From whom tender documents are available 

of the value of the tender forms (not refundable ) 
Office of the Executive Engineer, Irrigation 

either in cash or by money order . All other condi 
Division , Calicut for item 1 and Office of the 

tions are as current in P.W.D. The tender docu 
Executive Engineer, Irrigation Division , 

ments will be issued only to the registered contractors 

of the P.W.D. and are not transferable . 
Manjeri for items 2 and 3 . 

Office of the 
Tender formsand other particulars can be had 

Executive Engineer , N. M. THOMAS, 
from the office noted against each work on all working Kakkadavu Irrigation Project 
days and up to 4 p.m on the day previous to the last 

Executive Enginoor . 
date for receipt of tendar in application in writing and 

Division , Nileshwar. 
on payment of the value of the tender documents (not 
refundable ) either in cash or by money order. Tender SHORT QUOTATION NOTICE 
forms can also be purchased from the office of the 
Superintending Engineer, Irrigation Circle, Calicut up No. D1/619 /79. 

15th September 1983. 
to I p . m . on the last date for receipt of tender. 

Competitive quotations in sealed covers superscrib 
Tender documents will be issued only to be ing the nameofwork are invited for and on behalf of 
registered contractors of PWD. and are not 

the Governor of Kerala by the undersigned from the 
transferable. Late tenders will not be accepted . All registered contractors class C and above of the 
other conditions are as usual in the Kerala P.W.D. P.W.D. for the following works so as to reach the 
Office of the 

undersigacd by 4 p . m . on 6-10-1983 . 
Superintending Engineer, 
Irrigation Circle, K. SOMASEKHARAN NAIR , 

Name ofwork - Conveying cement from Cannanore 
Calicut 

and Tellicherry Railway Stations by lorry and 
Superintending Engineer . 

stacking at department store. 

Th quotationswill be opened at 4.39 p.m. on 

the same day. Quotation form and particulars of work 
SHORT TENDER NOTICE 

can be had from the office of the undersigned free of 

cost during working days from 7 days upto 1 p.m.cn 
No. D1-2207/82 (1) 

8th September 1983. 6-10-1983 on application in writing . All other 
Competitive tenders in scaled cover superscribing 

conditions are as usual in Kerala P.W.D. 
the nameof work are invited for and on behalf of the West Coast Roads, 
Governor of Kerala by the undersigned from the 

N. CHOKRU, 
Division , Tellicherry . 

Executive Engineer. 
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SHORT TENDER NOTICE 
No. DQ02 ) 22319,80 . 

1st Star 
Competitive lenders in searal cover su nascribing the name of works are inved for 3.11bir 
of the Govor ofKerala by die unters from the registered cuntractors of PW . ). for the 
following works as per details given inglesch Prnilers should be firin for a prol of our onths fron the 
last date of receipt oftender. 
Sl. Tender No. and Naruv Lord L ! duts and E.M.D. Cose of 
No. with f... o . 

Parind Cotnary of Name of 
of receip ! 

tentar completion contractor Dicisin anda 
of inder documstils 

work is ex.ce I. 
Ks. 

Ps 
(1 ) (2 ) 

(3) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) 

( 8 ) 
461: Esc / 1983-84 
Technical Education - Engineering 16.00 hrs. 10,000 100 plus S.T. 12 A Building 
College, Trivandrum - Constru 

months 

Divisioni, 
ction of an additional floor area 18-10-1983 

Trivandrum 
for Post Graduate Library and 
Class Room for Telecommuni 

cation Dept.-Rs. 8,46,373 
2. 47/SESC /1983-84 
Technical Education - Engineering 16.00 hrs. 7,400 50 plus S.T. 12 " A & B 

Buildings 
College, Trivandrum - Constru on 

months 
ction of a building for Post Gra 19-10-1983 

Trivandrum 
duate Library and Study - Balance 
works - Rs. 3,67,749 
3 

48 /SESC /1983-84 
Communication B & R Division , 15.00 hrs. 10,000 100 plus S.T. 18 

B & R 
Trivandrum - Balance length of 

on 

months 

Division , 
Valliyaruppancaud Road Thanni 18-10-1983 

Trivandrum 
moodu Silk Farm Section and 
Moonnanakuzhi Thembamoodu 
Section (Balance works) 

Rs. 6,11,668 
4. 49/SESC /1983-84 
Construction of Moozhikadavu 16.00 hrs . 

5,600 50 plus S.T. 18 A & B B & R 
Bridge in Nedumonkavu Kottara 

months 

Division 
Meeyannoor Road (Balance works ) 11-10-1983 

Quilon 
Rs. 2,79,357 
5. 50 /SESC / 1983-84 

Improvements to the road from 16.00 hrs. 7,000 50 plus S.T. 12 A & B B & R 
Athirunkal to Punnamoodu Second on 

months 

Division , 
Stage- Rs. 3,47,992 11-10-1983 

Quilon 
6. 51/SESC / 1983-84 
General Education - Sainik School, 16.00 hrs . 7,850 50 plus S.T. 18 A & B 

Buildings 
Kazhakuttom - Construction of on 

months 

Division , 
main building block B Tower 12-10-1983 

Trivandrum 
portion Balance works 

Rs. 3,90,503 
7. 52 /SESC / 1993-84 
Construction of a bridge at Potta 16.00 hrs . 

10,000 100 plus S.T. 12 A M.C. 
mel Ferry in Mavelikara Sabari. 

months 

Division , 
mala Road (Balance works) 18-10-1983 

Kottayam 
Rs. 9,95,908 
8. 53/SESC /1983-84 
Improvements to Kallara Hospital 16.00 hrs . 

4,750 50 plus S T 

A & B B & R 
Road- (Balance work )-Rs. 2,35,948 on 

months 

Division , 
12-10-1983 

Trivandrum 
9. 54 /SESC / 1983-84 
Department of Tourism - Kerala 16.00 hrs . 6,600 50 plus S.T. 10 

A & B Buildings 
Hous , Kanyakumari Additional 
on 

months 
"Accommodation facilities and re 18-10-1983 

" rivandrum 
modelling - Rs. 3,29,433 


on 


on 


5 


Division , 
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on 


(1) 

( 2 ) 

(3 ) (4 ) 

(5) 

(6 ) (7 ) (8 ) 
10. 55 /SESC | 1983-84 
Medical College , Trivandrum 16.00 hrs . 10,000 100 plusS.T. 12 

A Buildings 
Extension of Paediatric Block atta 

months 

Division , 
ched to S.A.T. Hospital- Constru 18-10-1983 

Trivandrum 
ction of a building - Rs. 6,58,678 

The work should be completed within the time of completion specified in column 6 counted from the date of 
selection notice . Tender documents can be had during office hours from this office up to 13.00 hours on the last 
date of receipt of tender of the respective works and also from the office of the concerned Executive Engineers 
on all working days up to 16.00 hours on the day previous to the last date of receipt of tenders of the respective 
works, on application in writing and on payment of the value of documents (not refundable) either in dash or by 
money order. Tenders will be opened at 16.30 hours on the last date of receipt of tenders for the respective works. 

All other conditions are as usual in Kerala P.W.D. Tender documents will be issued only to the regis 
tered contractors of the P. W. D. and are not transferable. Cash if enclosed with the tender will not be 
accepted as E.M.D. Bank draft produced towards E. M. D. should be endorsed and duly stamped . 

Office of the 
Superintending Engineer , 

M. ABDUL RAHIMANKUTTY , 
( B & R ) South Circle, 

Superintending Engineer . 
Trivandrum 


SHORT TENDER NOTICE 

No. 17/83 
No. DBTender/83. 

17th September 1983 
Competitive tenders in scaled covers superscribing the nameofworksare invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from the registered contractors of classes noted against each and for the 
following works upto 4 p.m. on the date noted against each . Tenders will be opened at 4.30 p . m . on the 
same date . 
Sl. Name of work with P. A. C. 

E.M.D. Cost of Time of 

Class of Date of 
No. 

forms completion contractors 

receipt 

of tender 
Rs. Rs. 
(1) (2 ) (3 ) (4 ) 

(5 ) (6 ) 

(7) 
Maintenance of roads in Palai B & R 

subdivision - Supply of materials 
for N.M.R. patch work for Palai 
Kozha road 5,745 to 15/625 km. 
Rs. 11,516 

250 10 plus S.T. 

3 months D & above 6-10-1983 
2 Lo. do . Ettumanoor Vaikom 
road 0/0 to 4/00 km.-Rs. 5,626 150 

do . 

do . do . 

do . 
3 Do. do . M.C.Road 166/0 to 
187/885 km.-Rs. 12,180 

250 do . 

do . do . 

do . 
4 Do. do . road from 112th mile 

M. C. road to lst mile K. R. 
road portion 0/0 to 11/063 km . - 
Rs. 9,786 

200 do . 

do . do . 

do . 
5 Maintenance of M. D. R. in Palai 

B & R subdivision - Urgentrepairs to 
K. R. Road 3/600 to 5600 km . 
Rs. 9,000 

200 do. 

do . 

do . 7-10-1983 
6 Do. Urgent 

repairs to 
CherpunkalMarangattuppally road 
3/920 to 7/079 kin.-Rs. 13,000 300 

do . 

do . do . 

da. 
7 Do. 

Urgent 

repairs to 
Ramapuram Marika Road 0/0 to 
8/0 km.-Rs. 25,000 

500 

do . C & above do . 
8 Do. Urgent repairs to 

Poovathunkal-Kurichithanam road 
0/0 to 2/200 km .-- Rs. 12,000 250 

D & above 
9 Maintenance of M.D. R. in Palai 

do . 
subdivision for 1983-84 - Urgent 
repairs to Omalloor Elackad road 
0/0 to 6/900 km .-- Rs.20,000 400 do . 

do . 1 )-10-1983 


do . 


do . 


do . 


do . 
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( 1) 


( 3 ) 


(5) 


(6 ) 


(7 ) 


10 


300 


10 plus S.T. 


3 months 


D & above 


10-10-1933 


11 


200 


do . 


do . 


do . 


do . 


12 


250 


do . 


do . 


do . 


do . 


13 


300 


do . 


do . 


do . 


11.10-1983 


14 


250 


do . 


do . 


do . 


do. 


15 


200 


do . 


do . 


do . 


do . 


16 


450 


do . 


do . 


C & above 


do . 


17 


450 


do . 


do . 


do . 


12-10-1983 


18 


100 


5 plus S.T. 


1 month 


D & above 


do . 


19 


(2 ) 
Maintenance of Urgent repairs to 

Vayala -Koodalloor road 0/0 to 

3/455km . - Rs. 13,000 
Do. Urgent repairs to M. C. road 

deviation ojoto 2/232 km . - 
Rs. 9,000 
Do. Urgent repairs to Koodalloor 
Market to Vayala road 0/0 to 

2/400 km.-Rs. 10,050 
Do. Urgent repairs toMarangattu 

ppally Uzhavoor road 0/0 to 

41800 km.-Rs. 15,000 
Do. Urgent repairs to Andoor 

limit road 0/0 to 2/475 km. 

Rs. 10,050 
Do. Urgent repairs to Vayala 

Vempally road 0/0 to 2/400 km. 

Rs. 9,000 
Do. O.D.R.- Urgent repairs to 
Elanji Uzhavoor 

road via 
Alapuram 0/0 to 8/569 km. 

Rs. 22,000 
Do. Urgent repairs 

to 
Ramapuram Kondadu Kooda 
palam Areekara road 00 to 

5/0 km . -Rs.20,029 
Maintenance of roadsin Palai sub 

division for 1983-84 supply of fire 
wood - N.M.R . patch work under 
B & R section , "Kuravilangad - 

Rs. 4,779 
Maintenance of M.D.R. in Palai 

subdivision for 1983-84 - Supply of 
patch work materials to Poonjar 
Kootickal road 0/0 to 10/0 km . - 

Rs. 13,267 
Maintenance of roads in Palai sub 

division for 1983-84 – Urgent 
repairs to Vilanguparakadavu 
Wazhamattom road 00 to 

6/270 km -Rs. 9,921 
Do. Urgentrepairs to Edamattom 

Thidanad road 0/0 to 2/450 km. 

Rs. 12,050 
Do. Urgent repairs 

Kummannoor Koodalloor road 

0/0 to 4/200 km.-Rs. 12,933 
Do. Urgent repairs to Palai 

Kozha road 2/6 to 6/0 km . - 

Rs. 15,027 
Do. Urgent repairs to Palai 

Ramapuram road 500m . in Ist km . 

and 9th ka.-Rs.4,996 
Do. Urgent repairs to Plassanal 

Pravithanam road 310 to 

7/500 km.-Rs. 15,011 
Do. Urgent repairs to Prayar 
Kadaplamattom road 0/0 to 

3/400 km.-Rs. 11,872 
Do. Urgent repairs to Rama 

puram Pizhaku road 0/0 to 

4/0 km.-Rs. 11,985 
Do. Urgent repairs to approach 
road to temporary bridge at 
101/200 km . of M.E. High way 
(Palai Ponkunnam road) 
Rs. 9,141 


300 


10 plus S.T. 


2 months 


do . 


12-10-1983 


20 


200 


do . 


do . 


do . 


do . 


21 


250 


do . 


do . 


do . 


do . 


22 


to 


. 


300 


do . 


do. 


do . 


13-10-1963 


23 


350 


do. 


do . 


do . 


do. 


24 


100 


5 plus S.T. 


do . 


do . 


do . 


25 


350 


10 plus S.T. 


do . 


do . 


do . 


26 


250 


do . 


do . 


do . 


do . 


27 


250 


do. 


do . 


do . 


14-10-1983 


28 


200 


do. 


do . 


do . 


do . 
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(1 ) (2 ) 

(4 ) 

(6) 

(7 ) 
29 Maintenance of Urgent repairs to 

Pravithanam Church oad Ojo to 
1/400 km.-Rs. 20,325 

450 10 plus S.T. 2 months C & above 14-10-1983 
30 

Annual maintenance of Police 
quarters at Palai 

for the year 
1983-84 - Rs. 11,047 

250 do . 

do . D & above 

do . 
Tender forms and other particulars can be had from the office of the undersigned on all working 
days upto i p . n . on the tender date on application in writing and on paya ent of the value of the 
documents (not refundable) either in cash or bymoney order. All other conditions are as usual in the Kerala 
P. W. D. The tender documents will be issued only to the registered contractors of P.W.D and are 
not transferable . 

Office of the 
Assistan . Executive Engineer, 

K. HANIBALL DOMINIC , 
P.W.D. B & R Subdivision , Palai. 

Assistant Executive Engineer . 


and 


1,100 


SHORT TENDER NOTICE 
No. D7-4727 81. 

9th September 1983. 
Competitive tenders in sealed cover superscribing the name of works are invited for 
on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from the registered contractors of the P. W. D. 
Cless B and above for item No. 1 and Class Cand above for the other items up to 4 p . m . on the dates 
noted against each work . Tenders will be opened on the same day of receipt at 4.30 p . m . 
SI. 

Name of work with P. A. C. E.M.D. Cost of tender Last date of Period of 
No. 

documents 

receipt of 

completion 

tender 
Rs. 

Rs. 
1. Remetalling and surface dressing to Panachikkal 
chira road km . I to 4 - Rs. 2,88,334 

5,800 50 plus S.T. 12-10-1983 3 months 
2. Special repairs to Government H.S.Meladoor 
Rs. 1,10,458 

2,250 50 plus S.T. 5-10-1983 

do, 
3. Special repairs to Avanur road - Rs. 53,099 

25 plus S.T. do . 

do . 
4. Harijan Welfare - Construction of a Communi y 

Hall at Ponnore Harijan colony in Tholur 
Panchayat, Trichur District (Re-tender) 
Rs. 1,00,058 

2,050 50 plus S.T. do . 

9 months 
5. Maintenance of Thyagaraja H. S. Alagappa 
nagar- Rs. 47,286 

950 . 15 plus S.T. do . 

2 months 
6. Special repairs to Government U. P. School, 
Perinjanam - Rs. 39,587 

800 15 plus S.T. do . 

3 months 
7. Maintenance of Trichur Kuttippuram road 15/0 
to 34/500 for 1983-84 - Rs. 56,829 

1,150 25 plus S.T. do . 

2 months 
8 Maintenance of Dazhyannur road for 1983-8 : 
Rs. 46,909 

950 15 plus S.T. do . 

2 months 
9 S.R. to School Building attached to Govt. 
H.S. Erumapetty - Rs. 65,000 

1,300 25 plus S.T. do . 

4 months 
10. Maintenance ofKarupadanna road - Rs. 49,286 ,000 15 plus S.T. do . 

2 months 
11. Construction of quarters for Residential Medical 
Officer, Irinjalakuda - Rs. 88,493 

1,800 25 plus S.T. do . 

4 months 
12. Annualmaintenance for Chalakudy - Anamalai 

road for 1983-84 - Reach km . 0 to 20 
Rs. 42,000 

850 15 plus S.T. da . 

3 months 
13 Do. Reach km . 21 to 40 - Rs. 42,000 

850 15 plus S T do . 

do . 
14 Do. Reach km . 41 to 60 - Rs. 42,000 850 

15 plus S.T. do . 

do . 
15 . Do. Reach km . 61 to 88 - Rs. 58,000 1,200 

25 plus S.T. do . 

do . 
Tender documents and other particulars can be had from the office of the undersigned on all working days 
upto 1.00 p . m . on the tender date on application in writing and on payınent of the value of documents 
(not refundable). The tender documents will be issued only to the registered contractors of Class specified and 
are not transferrable . 

Office of the 
Executive Engineer, 
P.W.1). (B & R ) Division , 

Trichur-680 020 


K. 1. JOHNY, 
Executids Engineer . 
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SHORT TENDER NOTICE 
No. 52-5338 /83 

27th August 1983 . 
Competitive tenders in separate scaled covers superscribing the name of works on the cover are invited 
tor and on behalf of the Governor of Kerala by the Superintending Engineer, Siruvani Project Circle, Palghat 
from registered contractors of P.W.D. for the following works upto 4 p. m . on 4-10-1983. The tenders 
will be opened at 4.30 p . m . on the same day . 

Cost of 

Period of Class of 
$ 1 Nane of work with P.A.C. 

E.M.D. tender 

of under 

complain contractor 
.NO 

forms 
Rs. 

Rs. 
1. C.P.P.Rcmodelling Nallepilly branch 

canal from ch . 4000 m . to 4770 m . 
including C. D.works - Rs. 4,20,000 

50 plus S.T. 4-10-1983 3 weeks A & B 
2. C.P.P. - Remodelling Nalleppilly branch 

canal from ch.4770 m . to 5810 m . 

including C. 11. works - Rs. 4,75,000 9,500 50 plus S.T. 4-10-1983 3 wecks A & B 
3. C. P. P. - Remodeling Chandanapuram 

branch canal from ch. 1200 m . to 
1800 m . including C. D. works 
Rs. 3,84,000 7,700 50 plus S.T. 4-10-1983 3 weeks 

A & B 
4. C. P. P. - Remodelling Chandanapuram 

branch canal from ch . 1800 m . to 
2860 m . including C. D. works 
Rs. 2,15,000 

4,300 50 plus S.T. 4-10-1983 3 weeks A & B 
Tender forms and other particulars can be had from the following offices on all working 
days during working hours against an applications in writing and on payment of the value of the tender documents 
(non -refundble) cither in cash or by money order . Tender documents will be issued only to the registered 
contractors of P.W.D. and are not transferable . In case the last date of receipt of tenders is declared a holiday , 
the sale of tender documents at the office of original shall be closed at 1 p. m . on the next working day . 
Tenders received late or without required E. M.D.willbe rejected . All other conditions are as usual in the 
P. W. D. 
1 Superintending Engineer, 

Up to 1 p . mu . on 4-10-1983. 
Siruvani Project Circle , 

Palghat. 
2 The Executive Engineer, C.P.P. Up to 4 p . m . on 3-10-1983. 

Division , Chittur . 
Sirvani Project Circle, 

R. SANKARA RAMAN , 
Palgbat-12. 

Superintending Engineer . 


SHORT TENDER NOTICE 
No. D2- Tq/83-81. 

29th August 1983. 
Competitive tenders in scaled covers superscribing tho name of the works are invited for and on behalf of the 
Governer of Kerala by the Executive Engineer , Minor Irrigation Division , Palghat for theworks noted below 
from the registered contractors of class Cand above up to 4 p m . on the dates noted against each works. 
Tenders will be opened at 4.30 p . m . on the same day. 
der No. Name of work with P. A.C. E.M.D 

Cost of tender Date of Time of 
documents 

tender completion 
Original Duplicate 
Rs. Ry. Rs. 

Months 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7) 


3,250 


50 plus S.T. 5 plus S.T. 


5-10-1983 


6 


(2 ) 
73 /1983-84 M.I. Class II works - Improvments 

to Vellarodichella tank in Pudusscry 

Panchayat- Rs. 1,60,080 
74 /1983-84 M.I. Class II works ---Improvements 

to Mudakkadakulam in Mundur 

Panchayat - Rs. 1,71,020 
75/1993-31 M.I. Class 11 works --Constructing 

a weir across Payyathodu west Gooli 
kadavu in Agali Panchayat in 
Attappady- Rs. 1,98,411 


3,450 


50 plus S.T. 5 plus S.T. 


5-10-1933 


6 


4,000 


50 plus S.T 


5 plus S.T. 


5-10-1983 


6 
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( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) (4 ) (5 ) 

(6 ) (7) 
76 /1983-84 M.I. Class 11 works- Constructing 

a weir at Nakkuppathiyoor in Agali 

Panchayatin Attappady -Rs. 1,55,961 3,150 50 plus S.T. 5 plus S.T. 5-10-1983 G 
77/1933-84 M.1 . Class II works - Constructing 

a weir across the thodu at Choottara 
in Pudur Panchayat in Attappady 
Rs. 1,97,296 

3,950 50 plus S.T. 5 plus S.T. 5-10-1983 
78 /1983-84 MI. Class II works- Constructing 

a wcir across the thodu at Swarna 
gadha in Pudur Panchayat in Attap 
pady - Rs. 1,95,337 

3,950 50 plus S.T. 5 plus S.T. 13-10-1983 6 
79/1933-84 MI. Class II works - Constructing 

a weir across the thodu at Manchi 
kandi in Pudur Panchayat in Attap 
pady - Rs. 1,95,421 

3,950 50 plus S.T 5 plus S.T. 13-10-1983 6 
80 /1983-84 M.I. Class II works - Constructing 

a wcir across the tho du at Bommiam 
pady in Pudur Panchayat in Attap 
padi - Rs. 1,98,582 

4,000 50 plus S.T. 5 plus S.T. 13-10-1983 6 
81/ 1983-8 + M.I. Class II works -- Constructing 

a weir across the thodu at Jellipara 
in Agali Panchayat in Attappady 
Rs. 1,92,022 

3,350 50 plus S.T. 5 plus S.T. 13-10-1983 
32 /1983-84 M.I. Class II works ---Constructing 
a cross bar cum bridge across 

Peru 
mali stream in Agali Panchayat in 
Attappady — Rs. 1,58,568 

3,200 50 plus S.T. 5 plus S.T. 13-10-1983 6 
83 /1983-84 M.I. CI- II works - Repairs con 

structing the C.D.works to the canal 
of Nukkupathyweir in Agali Pancha 
yat in Attappady - Rs. 70,721 

25 plus S.T. 2 plusS.T. 13-10-1983 
Tender forms and other particulars can be had from the office of the Executive Engineer, Minor Irri 
gation Division . Palghat on all working days and up to 1 p.m. on the date of tender on application in writing 
and on payment of the value of the tender documents Tender documents will be issued only to the registered 
contractors of the Kerala P.W.D. ard are not transferrable. All other conditions are as usual in the Public 
Works Department. 

Office of the 
Executive Engineer, 
Minor Irrigation Division , 

V. K. SUSHEELAN , 
Palgha . 

Executive Engineer 
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MEMO OF CHARGES 
No.E4-2481/81 . 

20th September 1982 . 
1. That you Sri.R. P. Salim while working as 
L. D. Clerk , office of the District Registrar, Idukki 
applied for leave without allowances for five years 
from 29-9-1981 to take up employment abroad in 
Behhrain . But the Government in their Order No. 
4625 /D3/82 /TD. Taxes (D ) Department Trivandrum 
dated 10-3-1982 have rejected the leave applied for 
and directed to proceed against you for having availed 
of the leave without prior sanction and for absenting 
yourself from duty without proper leave. 

2. You are required to show cause whiy 
disciplinary action as contemplated in Rule 13 ( 2b) 
State Government) of the Kerala Civil Services classi 
fication , Control and Appeal) Rules 1960 should 
not be taken against you . If no explanation is 
received within 30 days from the date of publication 
of this memo it will be taken for granted that you 
have no explanation to offer and the matter wil be 
proceeded with as per rules. 

3 . A statement of allegation based on which 
above charges are framed against you is attached . 
District Registrar Office, 
Idukki at Collectorate, | K. KARUNAKARAN, 
Kottayam . 

District Registrar. 


055927-ാം 

നമ്പർ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിററായി 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ (ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച 
ടി ഫിക്സഡ ഡിപ്പോസിററ രസീത 

ജാമ്യം 
സ്ഥാപിച്ച ഈ ആഫീസിൽ 4 -ാം പുസ്തകം 128 -ാം 
നമ്പരായി ജാമ്യപതം രജിസ്( ററാക്കി 61 ഫിക്സഡ 
ഡിപ്പോസിറ ” രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചി 
രിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കിപ്രതങ്ങളെല്ലാം കമ 
( പകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് ആ ഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ 
യഥാകാലം തും ദഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും 
ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടു 
ത്തിയതിൽ ചി ററാ ളു കൾക്കോ 

ഗവൺമെൻറിനോ 
യാതൊരു തുകയും മുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതാ 
യിട്ടില്ലെന്ന എനിക്കു 

ബോ 8° ധ പ്പെ ട്ടി 5 22 ആം 
ആകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ജ്യ ബാദ്ധ്യതയിൽ 
നിന്നും വിടുർത്തി മുമ്പന് തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിൽ 
ആർക്കെങ്കിലും -ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം പരസ്യം 
ഗസാറിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസ 
ഞിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചു 
കൊളേളണ്ടതും ആയതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ 
ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

(2) 

1983 മേയ് 22. 
ലൈഫ ഇൻഷ്വറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് 
ഇൻഡ്യ സ്ററാഫ കോ -ഓപ്പറേററീവ് ബാങ്ക് ലിമി 
ററഡ് നമ്പർ 3314 മുമ്പു നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 
28 /78 -ാം നമ്പരായി വരോല രജിസ്ററർ ചെയ്ത 
7-9-1978 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച 30-9-1932 -ാം തീയതി 
അവസാനിച്ച് 5,000 രൂപ മുതലുളള ( പതിമാസ ലേല 
ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്കായി ചിട്ടിമുതലിനു സമമായ 
5,000 രൂപ മുമ്പൻ 25-8-1978 - ൽ എഫ്. ടി . സി . 
055928-ാം നമ്പർ ഫിക്സഡ 

ഡിപ്പോസിററായി 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ടീ 
ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിററ് രസീത് ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് 
ഈ ആഫീസിൽ 4 -ാം പുസ്തകം 128-ാം നമ്പരായി 
ജാമ്യപി തം രsീസ്( ററാക്കി ടി ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോ 
സിറ” രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കു 
ന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങ Cം എല്ലാം മ . 
( പകാരം ആഡിറ്റ് ചെയ്യിച്ച ആഡിന് സർട്ടിഫി 
കാം യഥാകാലം ഈ ! ആഫീസിൽ ഫയൽചെയ്തിട്ടു 
ച്ചതും ടി ചീട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ 
തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചി ററാ ളു ക യ hാ , ഗവൺ 
മെൻറിനോ യാതൊരു തുകയും മുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാ 


പട്ടം എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്ററാരാഫീ 
സിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

(1) 

1983 മേയം 22 . 
ലെഫ ഇൻഷ്വറൻസ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ 
ഇൻഡ്യ സററാഫ് കോ -ഓപ്പറേററീവ് ബാങ്ക് ലിമി 
ററഡ് നമ്പർ 3314 മുമ്പു നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 
27 /78-ാം നമ്പരായി വരോല രജിസററർ ചെയ്ത 
7-9-1978 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച 7-9-1982-ാം തീയതി 
അവസാനിച്ച 5,000 രൂപ മുതലുളള ( പതിമാസ ലേല 
ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേകടായി ചിട്ടി മുതലിന് സമമായ 
5,000 രൂപ മുൻപൻ 25-8-1979- ൽ എഫ്, ടി . സീ . 
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പുതി 


കണ്ടതറയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള ചെയ്ത്1979 മാർച്ച് മാസം 11 -ാം തീയതിആരംഭിച്ച് 
തുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യ ബാദ്ധ്യയിൽ 1982 vie |മാസം 16 -ാം തീയ) ബി അവസാനിച്ച 
നിന്നും വിടുർത്തി മുസന തിനെ കൊടിക്കുന്നതിൽ 5,000 രൂപ മുതലുളള ചിടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് 
ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം 2 -ചരസ്യം 

മുമ്പൻ ചിറയിൻകീഴ താലൂക്ക സബ " ( ഷറി 
ഗസനിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു 

. സേവിംഗ 

ബാങ്കിൽ ചിട്ടി മുതലിനു സമമായ 5,000 
eouിനകം 8 9 തഫ്സ് 3 thാധൂലംbuiാധിപ്പിച്ച രൂപ "1-3-1979 - ൽ 001868 -ാം നമ്പരായി നിക്ഷേപിച്ച് 
കൊളളു e നും അതിനു ശേഷം വരുന്ന ശംഷപങ്ങളെ ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 1979 ൽ മാർച്ചു 
ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

മാസം 1 -ാം തീയതി 4 -ാം പു സ ത ക ഞ 1 ൽ 

18-ാം നന്വറായി ജാമ്യപ്രതം ര ജി സ് ( ററാ ക്കി 
പട്ടം, എക്സഫിഷ്യം ചിട്ടി രജിസ്ററർ 

ടി ഡിപ്പോസിററ് രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യമായിഏൽപ്പി. 

ച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്രതങ്ങല്ലാം കമ 
തിരുവനന്തപുരം: ചിട്ടി രജിസ (ററാരാഫീസിൽ 

- കാരംനാഡീറു ചെയ്യിച്ച് ആഡിററു സർട്ടിഫിക്കറ് 
നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്, 

യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും 

ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നി 
1983 ആഗസ്ററ് 2 . 

രിക്കുന്നമായി കാണിച്ച് ജാമ്യ .6 "ധ്യത പിടുർത്തി 
തിരുവനന്തപുരം കടകംപളളി സർവ്വീസ സഹാക നിക്ഷേപത്തുക 

നിരികെ കിട്ടണമെന്ന മുൻപൻ 
രണ സംഘം ( ക്രിപ്തം) ന സർ 3515 - നു വേണ്ടി സി കനുാപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
ഡൻറ് കടകംപളളി വില്ലേജിൽ ടി കരയിൽ കിഴക്കേ ഈ ആഫീസിലുളള റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ 
കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ കഷ്ണൻ അവർകൾ 

ചിരാള്ക്കാ ഗവൺമെൻറിനോ ചിട്ടി സംബന്ധമായി 
കെ . സുധാകരനും, ടീ സം ഘം സെകട്ടറി കടകംപളളി യാതൊആ തുകയും ഈ ടാ ? ക ണ ത യീ ട്ടി ലെ ന 
വില്ലേജിൽ പുളളി മുറിയിൽ മേലേ പുത്തൻ വീട്ടിൽ 

എ ന 1 4 u 

ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളത മായാൽ ടി 
വേലുക്കുട്ടി നായർ അവർകൾ പുതൽ സുന്ദരേശൻ നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യബാധ്യതയിൽനിന്നും വിടർത്തി 
നായരുംമുമ്പു നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1979-ാമാണ്ട മുൻപന് തിരിയെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
ജൂൺമാസം 13 -ാം തീയതി 31 -ാം നമ്പരായി വരിയോല അ് 122പia , ആയത പരസ്യം ഗസാറിൽ 
രം സ്റ്റർചെയ്ത്1979-ാമാണ്ട് ജൂൺമാസം 17-ാം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം 
തീയതി ആരംഭിച്ച് 1983-ാമാണ്ട്ജൂലൈ മാസം ഒന്നാ ഇ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള 
മതം ഞായറാഴ്ച അവസാനിച്ച 5,000 രൂപ മുതലുളള തും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനി 
ചാട്ടിയുടെഉറപ്പിലേക്കായി മുമ്പൻ ചിട്ടി മുതല ന ക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
സമമായ 5,000 രൂപ ! 1979- മാണ്ട ജൂൺമാസം 11-ാം 

(ഒപ്പ്) 
തീയതി തിരുവനന്തപുരം ഡിസ ( ററിക്റ് കോ - ഓപ്പ 

പോത്തൻകോട്, 
റേററീവ് ബാങ്കിൻറ പേട്ട ( ബാബിൽ 11338/ 32178 

എക്സഫി ഷ്യോ ചിട്ടി രജിസ്ററർ. 
79-ാം നമ്പരായി , D , അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ 

വിതുര ചിട്ടി രജിസ്( ററാർ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ചെയ്ത" ടി രസീത് അടവായി ഈ ആഫീസിൽ ഏൽ 

പരസ്യം ചെയ്യുന്ന മഴ . 
പ്പിച്ച് 1979- നാണ് ജൂൺ മാസം 13 -ാം തീയതി 4 -ാ 

(1) 
പുസ്തകം 234-ാം നമ്പരായി ജാമ്യപിതം രജിസ്ററർ 

1983 മേയ് 21 
ചെയ്തുതന്നിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി 

1048 -ാം നമ്പർ വിതുര സർവ്വീസ് സഹകരണ 
ങ്ങൾ എല്ലാം യഥാകമം. ആഡിററ ചെയ്യിച്ച് ആഡിറ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്” യഥാകാലം . ഈ ആഫീസിൽ ഹയ ൽ 

ബാങ്കിനുവേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് വിതുര വില്ലേജിൽ 

കോട്ടയ കം മുറിയിൽ കല്ലാർ കാളനിയിൽ കുമാർ 
ചെ യ്യ ച്ചിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി കൊടുത്തു 

വനം വിട്ട ൽ ശങ്കരപ്പിളള മകൻ സി . സദാശിവൻ 
തീർക്കാനുളള സകല തുകകളും കൊടുത്ത് തീർത്തിരി 

നായർ മുമ്പ് നീന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1974.2ാണ്ടും 
ക്കുന്നതായി കാണിച്ച് കി ഡിപ്പോസിറ തുകജാമ്യ 

മാർച്ച്മാസം 14-ാം തീയതി 14 -ാം നമ്പരായി വരിയോല 
ബാദ ത യിൽ നിന്നും വിടുതിമുന. ന് തിരെ 

രജിസ്ററർ ചെയത് 1974-ാമാണ്ട” മാർച്ച്മാസം 20 -ാം 
കിട്ടണമെന്ന് ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും 

തീയതി ആരംഭിച്ച 1977-ാമാണ്ടി യ മാസം 7 -ാം 
ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി ഈ ആഫീസിലെ 1 ാം 

തീയതികൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന 1,500 രൂപ മുത 
കൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ഗവൺമെന്റിലേക്കോ മറ്റു | ലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേയ്ക്കായി ചിട്ടി മുതലിനു 
ം ick to കാക്കോ യ തൊരു വിധ മായ 7 കളം കൊട 

സമായ 1,500 രൂപ മു ൻ നെടുമങ്ങാട് സബ് ട് 
ത്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടാല്ലായെന്ന് എനി. * 111 * u 

റിയിൽ 197+++ 0മാണ്ടം മാർച്ച് മാസം 12-ാം തീയതി 
വ i S ള താക ാലും ടി ഡിപ്പോസ് ററുക ജാമ്യ 
ബാധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർത്തിമുവ് 

18 -ാംനമ്പരായി | D 
T.S.A. 

അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്പോ 
ിൽ, 

സിറചെയ്ത് ടി രസീത് ഈ ആഫീസിൽ അടവായ 
കൊടുക്കുന്നബിൽ രകൃർക്കെങ്കിലും മൊബപമുളളപക്ഷം 
ആയ : പ ht Sം !# m ( 14ൽ പ്രസിദ്ധ ടു ന്ന 

ഏൾപ്പിച്ച് 1974 -ാമാണ്ട് മാർച്ച്മാസം 14-ാം തീയതി 

4 -ാം പുസ്തകം 13 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യം കിസററർ 
തായി തൽ ഒരു മാസത്തിനക പോകൂലി1 12 
ആ വ്: സി ബാധിപ്പിച്ചുകൊളേ TP + 91% 7: നു ശപ 

ചെയ്ത് തന്നിട്ടുളളതുംടിചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്രത 

ാൾ എല്ലാം കമ പ്രകാരം 
വർ ന ന ക്ഷോ . 26 2 :: നി സ : രir തുമാകുന്നു . 

തരഡിററ് ചെയ്യിച്ച് 
ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കാണ് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ 
ക . Terb , 

ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി 
തീ രുവനന്തപു . ചിട്ട (M) W് • റാൻ , 

കൊടുത്തത് ആകാനുള സകല തുകകളും കൊടുത്തു . 
തീർന്നിരിക്കുന്നതായികാണിച്ച് ടി ഡിപ്പോസിറ തുക് 

ജാന്യ r pe *ധര യിൽ നിന്നും വിടുർ 1 മനനം തിര്യ 
പാത്തൻ കാട " എക്സഫീഷ്യാ ചിട്ടി രജ ru "( ററാ 

കിട്ടണമെന്ന് ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും 
റാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നത്. 

s | ചിട്ടി സംബന്ധമായി ഈ ആഫീസിലെ കാർഡു 
1963ജൂൺ 2. കൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാ ൻമാർക്കോ, 

| ഗവൺ 
മെറ്റില മാ 

യാതൊരുവിധ്യ തുകയും കൊടുത്തു 
തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ 0 ൽ തോന്നിയിൽ തീർക്കാനില്ലാ എന്ന്എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടുളളത് 
വി ; 11 പുന്നയിക്കുന്ന മുറിയിൽ സ്ഥാപിക്ക മാക ജാലും ടി ഡിപ്പോസിറനം തുക സാധ്യബ ats ധ്യത 
പ്പെട്ടിരിക്കുംഎന്ന് തോന്നയ്ക്കൽ സർവ്വീസ സഹകരണ യിൽ നിന്നും വിടർത്തിമുമ്പന് തിരിയെ കൊടുംകുന്ന 
സം 8ിപ്തം നമ്പർ 1754 മന്യം നിന്ന് ഈ 
ആംഫ് ttu1:ം 1187 - ൽ 5 -ാം 

തിൽആർക്കെങ്കില :) ? ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം 131 യത് ഈ 
(നവരാ tt ജീസ്tand 

പരസ്യം ഗറി (പ്രസിദ്ധപ്പെടുന്ന തീയി 
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.മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം രോഗലം, ഈ ആഫീസിൽ 

ബോധിപ്പിച്ചു -കാശാണ്ടതും ethി vut nഷ് ക വർ ( 1 
ആർകപ g tൗനിർ h irone timinati മാർ . 


ാത 


1983 ൽ " 21 , 
1043 -ാം നമ്പർ വിതുര സർവ്വീസ സകൾ ന 
ബാനിനുവേണ്ടി പ്രസിഡൻ വിതുര വിലയിൽ 
കോട്ടയ്ക്കകം മുറിയിൽ തളച്ചീ കുറവാരുകോണത്ത 
വീട്ടിൽ ഷൺമുഖംപിളള മകൻ സി . എസ് ശശികുമാർ 
മുൻപുനീർ 9 നൂഡ്സിൽ 1978- ലാണ് ഫെം വരി 
മാസം 6 -ാം തീയതി 1 -ാം നമ്പരായി വരോല രജിസ്ററർ 
ചെയ്ത് 1978-ാമാണ്ട" ഫെബ്രുവരി മാസം 6 -ാം തീയതി 

ആരംഭിച്ച് 1981-ാമാണ്ട എപിൽ - മാസം 7 -ാം 
ം തീയതി കൊണ്ട്അവസാനിക്കുന്ന5,000 പ മുതലു 

ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്കായി ചിട്ടി എന്ന് സാരമായ 
5,000 രൂപ മുൻപൻ നെടുമങ്ങാട് സബ് ട്രഷറിയിൽ 
1978-ാമാണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം 14-ാം തീയതി000495-2 . 
നമ്പരായി I . D. അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത 
ടി രസീത് ഈ ആഫീസിൽ 

അടവായി ഏൽപ്പിച്ച് 
1978-ാമാണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം 6 -ാം തീയതി 4-ാം 
പുസ്തകം42 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു 
തന്നിട്ടുളളതും ടീ വീട്ടിയുടെ ബാ ഒ ? പത്രങ്ങളെല്ലാം 
യഥാക്രമം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടിഫി 
ക്ക് യഥാകാലം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി 
സ മ ബ ന • ധ മ ാ യ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള 
സകല തുകകളും കൊടുത്തു തീർത്തിരിക്കുന്നതായി 
കാണിച്ച് ടി ഡെപ്പോസിറ” തുക ജാമ്യ സാദ്ധ്യതയിൽ 
നിന്നും വിടുർത്തി മുമ്പനം തിരികെ കിട്ടണമെന്ന 
ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടി 
സംബന uo: യി ഈ ആഫീസിലെ റിക്കാർഡുകൾ 
തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ച് ററാളൻമാർക്കോ ഗവർമെൻറി 
ലേക്കോ യാതൊര വിധമായ തുകകളും കൊടുത്തു. 
തീർക്കാനില്ലായെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യം വന്നിട്ടുളള 
താകയാലും ടി ഡിപ്പോസിററു തുക ജാമ്യബാദ്ധ്യത 
യിൽ ന്നും വിടുർത്തി മുമ്പന് തിരികെ കൊടുക്കു 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത് 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതീയതി 
മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം ഈ ആഫീസിൽ 
ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനു ശേഷം വരുന്ന 
ആകേ പ്ളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

(3 ) 

1983 മേയം 21 . 
1048-ാം നമ്പർ വിതുർ സർവ്വീസ് സഹകരണ 
ബാങ്കിനുവേണ്ടി (പ്രസിഡൻറ വിതുര വില്ലേജിൽ 
കോട്ടയ്ക്കകം മുറിയിൽ കല്ലാർ കോളനിയിൽ കുമാര 
ഭവനം വീട്ടിൽ ശങ്കരപിളള മകൻ സീ . സദാശിവൻ നായർ 

ഈ ആഫീസിൽ 1975 മാണ്ട് ജനുവരി 
മാസം 9-ാം തീയതി 6 -ാം നമ്പരായി വര്യോല രജിസ്ററർ 
ചയത 

1973 ജനുവരി domu. 15 -ാം തീയതി 
ആരംഭിച്ച 1976-ാമാണ്ട മാർച്ച് മാസം 7 -ാം 
തീയതി കൊണ്ട അവസാനിക്കുന്ന 3,500 രൂപ 
മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്കായി ചിട്ടി 
മുതലിന് സമമായ 3,500 രൂപ മുമ്പൻ നെടുമങ്ങാട് 
സബ് ട്രഷറിയിൽ 1973-ാമാണ്ടം ജനുവരി മാസം 4 -ാം 
തീയതി SA . 1765 -ാം നമ്പരായി F. D. അക്കൗണ്ടിൽ 
ഡിപ്പോസിററ് ചെയ്ത് ടി രസീത് ഈ ആഫീസിൽ 
അടവായി ഏൽപ്പിച്ച് 1973-ാമാണ്ട് ജനുവരി മാസം 
9 -ാം തീയതി 4 ാം പുസ്തകം 3 -ാം നമ്പരായി 
ജാമ്യം 

രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തന്നിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി 
യുടെ ബാക്കി 

പങ്ങളെല്ലാം യഥാകാംഎഡിററ 
ചെരിച്ച് യഥാകാലം ഫയൽചെയ്തിട്ടുളതും ടിപിട്ട 
സംബന്ധമായി കൊടുത്തു തീർക്കാനുളള സകല തുക 
കളും കൊടുത്തു തീർത്തിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ടീ 
ഡിപ്പോസിന് മുക ജാമ്യ വാദ്ധ്യതയി ൽ നിന്നും 
വിടുർത്തിമുമ്പനം തിരികെ കിട്ടണമെന്ന് ഈ ആഫീ 
സിൽഅപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചീട്ടി സംബന്ധ 
മായി ഈ ആഫീസിലെ റിക്കാർഡുകം തിട്ടപ്പെടുത്തി 


നിതിൻ ചി വാ മ ന മാ ർ ഷാ ഗവ fr ൻറീ ,ലോകാ 
യാസ വിചകാൻ ആകും hts1 1 11ാ 
ന ചോ ? ന 

എനിക്കു) ബാല്യ! • വന്ന് താക 
ാലും ടി ഡിപ്പോസിറ തുക 9:" ne " തന്നിൽ 
നിന്നുംപിനin1 മു വന് തി കാ നീൽ 
രകളിലും അry ... 3.ക.സം അജിത 
പരസ്യം 

ഗ : 1: ict പ് : e ധം :- "- 1750 നീ 
മുതൽ ഒരു മാമിനർ 4: ഖ മുല ഈ ആഫീസിൽ 
ബോധിപ്പിച്ചു : 1 . അവിദഗ്, 11 ന 
ക പ ള ഗവ: #rrent ക 

എൻ. ( 1: 3വസേന ആഗാദി, 
വിതുര. എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ് ററാർ. 

ഇരവിപുരം ചിട്ടി രജിസ്ററാഫീസിൽ നിന്നു . 
പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

(1) 

13c3മുല്ല2 
2294-ാം നമ്പർ മയ്യനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ 
സംഘം ക്ലിപ്തത്തിനു വേണ്ടി സെക്രട്ടറി ജി . ശ്രീധരൻ 
മുന്നാൾ നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 3-1-1981 - ൽ 20 -ാം 
നമ്പരായി ത ല വ രോഗ ല 

രജിസ്റർ ചെയ്ത് 
10-4-1981 ൽ ആരംഭിച്ച് 5-4-1903 - ൽ ഒരവസാനിച്ച 
5,000 രൂപ മുതലുളളചിട്ടിയുടെഉറപ്പിലേക്കായിരുന്നാൾ 
3-4-1981- ൽ 5,000 രൂപ കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ 
T.F.D. 0231 -ാം നമ്പർ രസീതും പ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ച് 
ഈ ആഫീസിൽ 3-4-1981 - ൽ IVം പുസ്തകത്തിൽ 
74 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യപിതം രജിസററർ ചെയ്ത് ടി 
ഡിപ്പോസിറ” രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്നതും ടി ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ എല്ലാം 
നിയമ പ്രകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച്ആഡിററ് സർട്ടിഫി 
ക്കററ യഥാകാലം ഈ ആഹാസീൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടു 
ഉളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം 
തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ടി ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത 
വിടർത്തിനിക്ഷേപത്തുക തിരികെ കിട്ടണമെന്ന്മുന്നാൾ 
അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി 

ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ 
ഗവൺമെൻറിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു 
തുകയുംമുന്നാളനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് 
എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടീ നിക്ഷേപ 
തുക ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർത്തി മുമ്പന് 
തിരെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആ ക്ഷപമുളള 
പക്ഷംആയത് ഈ പരസ്യംഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന 
തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 
ം മഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അ തി ന 
ശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്ത തു 
മാകുന്നു . 


മുമ്പു നിന്ന 


1983 ആഗസ്റ്റ് 1 . 
വടക്കവീ വില്ലേജിൽ വടക്കേവിള ചേരിയിൽ 
തുണ്ടിൽ വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനീ രത്ന 

മുന്നാൾ 
നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1981-ാമാണ്ട 58 -ാം നമ്പരായി 
വര്യാല രജിസ്റർ ചെയ്ത്1981-ാമാണ് ഡിസംബർ 
മാ സം പതിമൂന്നാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 1983-ാമാണ്ട 
മേയ് മാസം 25 -ാം തീയതി അവസാനിപ്പിച്ച 20,000 രൂപ 
മുതലുളള ചിട്ടിയുടെഉപ്പിലേക്ക് ചിട്ടി മുതലായ 
20,000 

കാലും ഡിസംഗിച്ചു. റ (ട്രഷറി 
atv വ ംഗ സം ബാങ്കിൽT. F. D. 672 -ാം നമ്പരായി 
നീകോപിച്ച് കിട്ടിയ 040626ം നമ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ് 
ജാമ്യം സ ഥാപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 1991-ാമാണ് 
ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതി 1y-ാം പുസ്തക 
ത്തിൽ 281.9, നമ്പരായി ജാത്യപ്രതം രജിസ്ററർ ചെയ്യിച്ചി 
ടുളളതും ടി കിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്രങ്ങളെല്ലാം കമ 
പകാരം ആഡിot * ചെയ്യിച്ച് ആഡിറ് സർട്ടിഫികറ് 
യഥാകാലം ഈ ആഫീസീൽ ഫയൽ ചൊ , തിട്ടുള്ളതും 
ചിട്ടി സംബന്നമാ *1 ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർന്നിരി 
ക്കുന്നതായി ക ാ ണ ി ച്ച ടി ജാമ്യ 

ബാദ്ധ്യത 
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[PART III 


ജാന്യബാധ്യത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന ആർക്കെ 
ങ്കിലുംഅക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസ 
ററിൽ 

പപ്പായുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മണി 
നകം ഈ ആ ഫീസിൽ രേഖാമൂലം ാധിപ്പിച്യ 
കൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ 
പ്പററി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

സി , എൻ. സദാനന്ദൻ, 
ഇരവിപുരം. 

ചിട്ടി രജിസ ( ററാർ , 


വിടുർത്തി കിട്ടുന്നതിന്മുൻപൻ അപേക്ഷിച്ചിരി 
ന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടു 
ത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ഗവ io ) നാ ട് ചിട്ടി 
സം ht) ന്ധമായി യാതൊരു തുകയുംതുന്നാളിൽ നിന്നും 
ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടു 
ഉതുമാകയാൽ ടി ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത അവസാനിപ്പിക്കു 
ന്നതിന 

ആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷേപമുളപക്ഷം ആയത് 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി 
മുതൽ ഒരു മാസ ത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 25ാം 
ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന, 
ആ ക്ഷ പ ഞങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു . 

( 3) 

1983 മേയ് 13 . 
കൊല്ലം വില്ലജിൽ കൈക്കുളങ്ങര പേരിയിൽ 
ഹാരീസ 

മൻസിലിൽ കാസീംപിളള ഖാലിദുകുഞ്ഞു 
മുമ്പ് നിന്ന 

ഈ ആഫീസിൽ 39,81 -ാം നമ്പരായി 
തലാവര്യാല രജിസ്റർ ചെയ്ത 23-8-1981- ൽ 
ആരംഭിച്ച് 13-3-1983- ൽ അവസാനിപ്പിച്ച് 10,000 രൂപ 
മുതലുളള ( പതിമാസ ലേല ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പി ലേ 
യ്ക്കായി ചിട്ടി മുതലിന്റെ ഇരട്ടി തുക വിലപിടി 
പ്പുളള ഇരവിപുരം വില്ലേജിൽ സർവ്വ 4457-ൽപ്പെട്ട 
മുപ്പത്തഞ്ചു സെൻറു വസ്തുവകകൾ ജാമ്യം സ്ഥാ 
പിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 21-8-1981- ൽ 1 -ാം പുസ്തകം 
4031 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യപിതം രജിസ്ററർ ചെയതി 
ട്ടുളളതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്രതങ്ങളെല്ലാം കമ 
( പകാരം ആഡിറ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടിഫി 
ക്കററ് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തി 
ടുളളതും ചിട്ടി 

സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം 
തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച 
വസ്തു വകകളിലാള ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടർത്തി 
കി ട്ട ന ക മ ന മുമ്പൻ ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായി ഈ 
ആഫീസിലുള്ള റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ 
ചിററാളൻമാർക്കോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറിലേക്കോ 
ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാം താരു തുകയും മുമ്പ 
നിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് 

എനിക്കും 
ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടീ വസ്തുവകകളുടെ 
ജാമ്യബാധ്യത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ആർക്കെ 
ങ്കിലും ആക്ഷേപമുളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം 
ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന 

തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചു 
കൊളളണ്ടതും അതിനു ശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ 
പ്പററി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

(4 ) 

1983 ഏപ്രിൽ 6 . 
വടക്കേവിള വില്ലേജിൽ വടക്കേവിള ചേരിയിൽ 
കാനേഷ് കോട്ടേജിൽ ഗോവിന്ദൻ മകൻ കുട്ടപ്പൻ മുന്നാൾ 
നിന്നു ഈ ആഫീസിൽ 19-6-1981- ൽ 31 / 81 -ാം ന വരായി 
തലവരോല രജിസററർ ചെയ്ത് 21-6-1981-1 
ആരംഭിച്ച് 21-1-1983 - ൽ അവസാനിച്ച്10,000 രൂപ മുത 
ലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് മുന്നാൾ ചിട്ടി മുത 
ലിന്റെ ഇരട്ടി ക വിലപിടിപ്പുളള വടക്കുവിള 
വില്ലേജിൽ സർവ്വ 1701 -ൽപ്പെട്ട് പ i. രാ 
വസ്തുവകകൾ ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച ഈ ആഫീസിൽ 
19-6-1981 - ൽ 1-3 . പുസ്തകം 3083-ാം 

നമ്പരായി 
ജാമ്യപതം രജിസ്ററർ ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടിയുടെ 
ബാക്കിപത്രങ്ങളെല്ലാം. ( കമപകാരംആഡിററു ചെയ്യിച്ച് 
ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ 
ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടു 
കളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യ 
സ്ഥാപിച്ച - വസ്തുവിലുളള | Eon 

ബാദ്ധ്യത 
വിടുർത്തി കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പൻ ഈ ആഫീസിൽ രേഖാ 
മുലം താപ കരിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
റികൾകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിറാളൻമാർക്കാ 
നാനാനം , സിനോ ടി നാം നാരു തുകകളും 
മുന്നാളനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന്എനിക് 
ബോദ ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകയാൽ ടി വസ്തു വകകളുടെ 


ശാസ് താം കോട്ട ചിട്ടി രജിസ്റാ രാഫീസിൽ 
നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

1983 ജൂൺ8 , 
2594 -ാം നമ്പർ ക രി മന്താ ടൂ വാ 

സ ർ പ്രീ സ് 
സഹാർണബാങ്കം ക്ലിപ്തത്തിനുവേണ്ടി ടി ബാങ്കു 
സെകട്ടറി കുന്നത്തൂർ 

താലൂക്കിൽ 

ശാസ്താം കോട്ട 
വില്ലേജിൽ പെരുവേലിക്കരെ മുറിയിൽ മരത്തിൽ 
കണ്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒ . ജോർജ് തലയാൾ നിന്ന് 
ശാസ്താംകോട്ട ചിട്ടി രജിസ്( റാറാഫീസിൽ 1978- ൽ 
7 -ാം നമ്പരായി തിവാര്യാല രജിസ്ററർ ചെയ്ത 
1978 നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 1982 
ഫെബുവരി 5 -ാം തീയതി 

അവസാനിച്ച 10,000 
രൂപ മുതലുളള പതിമാസലേലചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പി 
ലേക്കായി ചിട്ടി മുതലിനു സമമായ 10,000 രൂപ 
കുന്നത്തൂർ സബ്(ടഷറി സേവിംഗ്സ ബാങ്കിൽ 
27-10-1978- ൽ T. F , D. 47 ( 4) R , T. No. 004116-ാം 
നമ്പരായി നിക്ഷേപിച്ചുകിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റു 
ജാമ്യപ്പെടുത്തി 31-10-1978- ൽ ഈ ആഫീസിൽ 4-ാം 
പുസ്തകത്തിൽ 74 -ാം നമ്പരായി 

ജാ മ്യ 2 3 / ടി 
രജിസ്ററാക്കി ടി ഡിപ്പോസിററു രസീത് ജാമ്യ 
മായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുളളതും, ടി ചിട്ടിയുടെ ബാലൻസ 
ഷീററുകൾ കമ്പകാരം ആഡിറം പെയ്യിപ്പിച്ച് 
ആഡി സർട്ടിഫിക്കറ° ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ 
ചെയ്തിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ എല്ലാ 
ഇടപാടുകളും തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ടി ജാമ്യ 
ബാദ്ധ്യത വിടുർത്തി നിക്ഷേപത്തുക തിരെ കിട്ടണ 
മെന്ന് - തലയാൾ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടി 
സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 
ചിററാളുകൾക്കോ, ഗവൺമെൻറിനോ ടി ചിട്ടി വകയിൽ 
യാതൊരു തുകയും തലയാളിൽ നിന്നും 

ഈടാക 
തായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബാധ്യം വന്നിരിക്കു 
തുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ടി ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത് 
യിൽ നിന്നും വിടുർത്തി തലയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന 
തിൽ ആർക്കും8ിലുംആകേ ഉപക്ഷ . ഈ പാസ്യം 
ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫ 
സിൽ 

മർ ഖാ മു ലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും 
അതിനു ശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പററി 

ഗൗന് 
ക്കുന്നതുമാകുന്നു . 


ശാസ്താംകോട്ട. 


ചിട്ടി രജിസ്ററാർ . 


അഞ്ചാലുംമൂട് എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി - രജി 
സ് (ററാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

(1) 

1983 മേയം 16 . 
തു ക്കടവൂർ വില്ലേജിൽ കോട്ടയ്ക്കകത്തു ചേരി 
യിൽ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്ന 1361 -ാം 
നമ്പർ പെരിനാട് സി . കെ. പി . വിലാസം സർവ്വീസ 
സഹകരണ ബാങ്ക ക്ലിപ്തം മുന്നാൾ നിന്ന് ഈ 
ആഫീസിൽ 1978 - ൽ | 14 -ാം നമ്പരായി രജിസ്ററർ 
ചെയ 9-10-1978 - ൽ തുടങ്ങി 1-1-1982 - ൽ അവ 
സാനിച്ച 5,000 രൂപ മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പി 
ലക മുമ്പൻ കൊല്ലം ഡിസ "( ററിക് റ് (ട്രഷറി 
സവിംഗ്സ ബാങ്ക അക്കൗണ്ടിൽ T. F. D. 491 


4 h Oct • 1983 ) 
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നമ്പർ 00: 592 -ാം നവരായി ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോ പിനായിരം രൂപ മുതലുളള ( പതിമാസ ലേലച്ചിട്ടി 
- സിറ ” രസീത് ( പകാരം ചിട്ടി മുതലിനു സമമായ യുടെഉറപ്പിലേക്ക്മുന്നാളുകൾ ചിട്ടി മുതലിന്റെ ഇരട്ടി 
5,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് 

സംഖ്യയായ ഇരുപതിനായിരം രൂപായ ക ചവറ 
ആഫീസിൽ 1978- ൽ 4 -ാം പുസ്തകത്തിൽ 74 -ാം വില്ലേജിൽ സർവ്വ 6326 - ൽ 1-09 ലറൽ 3 സെൻറും 2-3 , 
നമ്പരായി ജാമ്യപത്രം രജിസ്റ്റർ ചെത് ടി ലററർ 13 സെൻറും 3766- ൽ 234 സെൻറും വസ്തുക്കൾ 
ഡിപ്പോസിറ് രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പി ജാത്യം സ്ഥാപിച്ച് ഈ ആ കസിൻ ° 1979 നവംബർ 
ച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളെല്ലാം 17-ാം തീയതി 1 -ാം പുസ്തകത്തിൽ 4609ം നമ്പരായി 
കമീപകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിററു സർട്ടി ഫി ജാമ്യപ്പതംരജിസ്ററാക്കിച്ചിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടിയുടെ 
ക്കററ് യഥാകാലം ഈ ദൗഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തി ബാക്കിപത്രങ്ങളെല്ലാം കമ( പകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് 
ട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെ ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കററ " യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ 
ടുത്തിയതിൽ ചിററാളൻമാർക്കോ ഗവൺമെൻറിനോ ഫയൽ ചെ ° തിട്ടുളളതും, ചിമി സംബന്ധമായ ഇടപാ 
ട് ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു തുകയും മുമ്പനി: ടുകളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ఇద్య 
നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യ ബാദ്ധ്യത വിടർത്തി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പൻ അപ 
പ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി 

നിക്ഷേപത്തുക 

ജാമ്യ ച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബ "uuum varavu ... ൾ 
ബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടർത്തിമുമ്പന് തിരികെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോഗവൺമെൻറിനോ 

കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം s1 ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു തികയും മുന്നാള 
ആയ ത ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന കളിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക 
തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി ജാമ്യ വസ്തു വക 
രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ച കൊളള 1 തും അതിനുശേഷം കളിലുളള ബാധ്യത അവസ്- -- റുന്നതിൽ മാർക്കെ 
വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പററി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാ തു ങ്കിലും ആക്ഷേപമുളള പക്ഷം ആയത് ന 

പരസ്യം 
മാകുന്നു . 

ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തന്ന തീയതിമുത ൽ ഒരു 
( 2 ) 

മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ച 
കൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന 

ആപൽ; 
1983 മേയ് 16. പ്പററി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
തക്കടവുർ വില്ലജീൽ കോട്ടയ്ക്കകത്തു ചേരി 

C , N. ബാലകഷ്ണപിള്ള, 
യിൽ സ്ഥാപിച്ച ( പവർത്തനം ന ട ത ി വ രു ന്ന ചവറ, 

എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി ജിസററാർ , 
1361 -ാം നമ്പർ ദി പെരിനാട് സി , കെ , പി , വിലാസം 
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക മുന്നാൾ 

നിന്ന് ഈ 
ആഫീസിൽ 1979 - ൽ 1 -ാം നമ്പരായി 

രജിസ്ററർ ഓച്ചിറ എക്സഫിഷ്യാ ചാടി രജിസ ( ററാരാഫീ 
ചെയ്ത 6-2-1979- ൽ ആരംഭിച്ച് 3-5-1982 - ൽ സിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 
അവസാനിച്ച 4,000 രൂപ മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ 

1982 ഡിസംബർ 7 . 
ഉറപ്പിലേയ മുമ്പൻ കൊല്ലം ഡിസ്ററിക് 

പുതുപ്പളളി വില്ലേജിൽ പുതുപ്പളളി വടക്കും 
ls ഷം സവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 25-1-1979 - ൽ മുറിയിൽ ചെറുവളളി പുത്തൻ വീട്ടിൽ വാസുദേവ 
T. D. R. 520 No. 007624-ാം നമ്പരായി ഫിക്സഡ് പണിക്കർ വിശ്വം രേൻ തലയാൾ നിന്ന് ഈ ആ ഫീസിൽ 
ഡിപ്പോസിററ ” രസീത് (പകാരം ചിട്ടിയുടെമുതലിന് 1979 - ൽ 8 -ാം നവരായി വരോല രജിസ്ററർ ചെയ്യിച്ചു 
സമമായ 4,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് 3-8-1979- ൽ ആരംഭിച്ച് 8-11-1982 - ൽ അവസാനിപ്പിച്ച് 
ഈ ആഫീസിൽ 1979 - ൽ 

4 -ാം പുസ്തകത്തിൽ 5 -ാം 15,000 രൂപ മുതലുളള പതിമാസ ലേല ചട്ടിയുടെ 
നമ്പരായി ജാമ്യപ്രതം രജിസ്റർ ചെയ്ത ടി 

ഉറപ്പിലേക്ക കരുനാഗപ്പളി സബ് ട്രഷറിയിൽ 
ഡിപ്പോസിറ് രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചി 12-7-1979 - ൽ ഒടുക്കി T. F, D , 88179 No. 005154-ാം 
രിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്ര്തങ്ങളെല്ലാം കമ നമ്പരായി ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ ” രസീത് 
പകാരംആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ വാങ്ങി ഈ ആഫീസിൽ 

ഏൽപ്പിച്ച് 30-7-1979- ൽ 
യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും . 4.9ം പുസ്തകത്തിൽ 73-ാം നായി ജാമ്യകച്ചീട്ട 
ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി രജിസ്ററാക്കിയിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടിയുടെ കണക്കു 
-യതിൽ ചിററാളൻമാർക്കോ ഗവൺമെൻറിനോ 

ടി കളെല്ലാം കര പ്രകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിറ് 
ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു തുകയും മുമ്പനിൽ ന ർട്ടിഫിക്കററ് ഈ ആഫീസിൽ യഥാകാലം ഫയൽ 
നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന്എനിക്ക് ബോധ്യ ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ സകല ഇടപാ 
പ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ 

ടി നീ കേ പ • ക ജാമ്യ ടുകളും തീ ർ ന്നി രി ക്കു ന്ന തറ നി കാണിച്ച് ഭാര്യ 
ബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർത്തി മുമ്പനം തിര്യ ബാദ്ധ്യത വിടുർത്തി . നിക്ഷേപ സംഖ്യ തിരിച്ചു 
കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർകെ കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പ് അപേക്ഷിച്ച്നീക്കുന്നതും ടി 
ആയത് ഈ പരസ്യം - ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന 

ചിട്ടി സംബന്ധമായ ചികാ.ത tonട്ടപ്പെടുത്തി 
തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം ജ യതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ബൺമെൻറിനോ മുമ്പനിൽ 
ആ ഫ 1 സ് 1 ൽ ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേ ണ്ടതും അതിനു നിന്നുംയാതൊരു തുകയും [0ൗടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് 
ാഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പററി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാ എനിക്ക് ബോദ്ധ്യം വന്നിരിക്കുന്നതുമാകയാൽ 
ടി 
അതുമാകുന്നു - 

ജാമ്യ ബാദ ° ധ്യത വിടുർത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെ 
(ഒപ്പ്) 

ങ്കിലും ആക്ഷത്തോളപക്ഷ , നിത് പരസ്യം 
അഞ്ചാലുംമൂട്. 

ചിട്ടി രജി സ്ററാർ. ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന 

തീയതി 

മുതൽ രു 
മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധ് 
പ്പിച്ചുകൊളള ം അ തിനു 33 ഷ വാ ന്ന ആക്ഷേപ 

ങ്ങളെപ്പററി ഗൗനിക്കുന്നത്ല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
ചവാ 

എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്ററാരാ 
ഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം 6)പയ്യുന്നത്. 

എക്സഫീഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്ററാർ . 
1983ജൂലൈ 4, 

ആലപ്പുഴ എക്സഫിഷ്യാ ചട്ടി ലജ്സ ° ററാരാഫീ 
ചവറ വില്ലേജിൽ ചവറ മുറിയിൽ അളളമ്പാട്ടു 

സിൽ നിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നത്. 
വടക്കതിൽ വീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി അബദൽക്കരീം 

(1) 1099 ആഗസ്റ്റ് 25 . 
മുതൽപേർ മുന്നാൾ നിസ ഈ ഫീസിൽ 1979- ൽ 

ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ കൈതവന 

- മുറിയിൽ 
35 -ാം നമ്പരായി തലവരോല രജിസ്റർ ചെയ ത അരുമ്പുരുക്ക് വീട്ടിൽ മാർട്ടിൻ വർഗീസ് തല യാന് നിന്ന 
1979 നവംബർ 17-ാം തീയതി ആരംഭിച്ച 1983 

ഈ ആഫീസിൽ 

12/1976 -ാം നമ്പരായി - രജിസ്ററർ 
4 ജ ന വ രി 10-ാം തീയതി 

അ വ സ മ ന ന = 1 ച 

ചെയ്ത് 1976 ഡിസംബർ 10 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച 


ഓച്ചിറ, 
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19 ) ജനുവരി 5 -ാം തീയതി അവസാനിച്ച 20,000 രൂപ 
0 പട്ട്യുടെഇപ്പീലോക്ക് തലയാൾ ആലപ്പുഴ 
ഡിസറാം. ഷോയിൽ 1976 ഡിസംബർ 7 -ാം 
തീയതി No. (11534664 -ാം നമ്പർ സ്ഥിര നിക്ഷപ 
രസീതിൻ പ്രകാരം ചിട്ടി മുതലിന് സമമായ 20,000 രൂപ. 

. - " - " - പി.ററ് ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് 
ഈ ആഫീസിൽ 1976 ഡിസംബർ 8 -ാം തീയതി 4-ാം 
പാന്തകം 258 . നാനാ ജാമ്യപതം രജിസ്ററാക്കി 
ടി നിക്ഷേപ രസീത് ഈ ആഫീസിൽ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്രതങ്ങ ളെല്ലാം 
[ யை உமை. eng ഡിററ്ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടി 
ഫിക്കറ്റ് യഥാകാലം ഈ ആ ഫീസിൽ പ യ ൽ ചെയ്തി 
S181 o le1 ന ന മ യ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം 
തീർന്നതായി കാണിച്ച് ഭാര്യം സ്ഥാപിച്ച് നിക്ഷേപ 
അടൻ മലുളള ബാദ്ധ്യത വിടർത്തി കിട്ടണമെന്ന 

ievin 2 tv ആനതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
റ്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളൻമാർക്കാ 
വൺമെൻറിം നാ യാതൊരു തുകയും മുൻപനിൽ 
നിന്നും ഈടാകേഇതാ യിട്ടില്ലെന്നും എനിക്കും ബാധ്യ 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ ടി നിക്ഷേപതുക ഭാര്യബാ 

തിൽ നിന്നു .പത്തിമുമ്പന് തിരെ കൊടു 
ക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള പക്ഷംആയത് 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി 
ലും രം പേരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ് രേഖാമൂലം 
c ബാധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന 
അ കേ ര ങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്ന തല്ലാത്ത തും ആ കുന്നു . 


(3) 

1983 ആഗസ്റ്റ് 26. 
ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ ആലപ്പുഴ മ പ റ ) യി ൽ 
മുല്ലയ്ക്കൽ വാർഡിൽ പിച്ചു അയ്യർ ജംഗ്ഷനുസമീപം 
പടീകിഴക്കേതിൽ പി , ജി , ഡാനിയൽ ന ലയായ നിന്ന 
ഈ ആഫീസിൽ 1980- ൽ 4.9ം നമ്പരായി തലവരിയോല 
രജിസ്ററർ ചെയ്തു 1980-ാമാണ്ട് ഹെബുവരി 25 -ാം 
തീയതി ആരംഭിച്ച 1983 ഏപ്രിൽ 15 -ാം തീയതി അവസാ 
നിച്ച 25,000 രൂപ മുതലുളള ( പതിമാസ ലേലച്ചിട്ടിയുടെ 
ഉറപ്പിലേയ്ക്ക് മുൻപൻ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ് 
കാവാപ്പറേററീവ് ബാങ്കിന്റെ ആലപ്പുഴ ബാഞ്ചിൽ 
FD . 120/79 80-c , നമ്പർ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ് 
രസീത ( പകാരം ചിട്ടി മുതലിന് സമമായ 25,000 രൂപ 
നിക്ഷേപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 1980-ാമാണ്ട് ഫെബ്രുവരി 
മാസം 25 -ാം തീയതി 4-ാം പുസ്തകം• 55 -ാം നമ്പരായി 
ജാമ്യപതംരജിസ്ററാക്കി 67 ഡിപ്പോസിററ് രസീത് 
ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ 
ബാക്കിപത്രങ്ങളെല്ലാം ( കമിപകാരം ആഡിറ്റ് ചെയ്യിച്ച് 
ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ 
ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാ 
ടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യ 
ബാദ° ധ്യത വിടുർത്തി ട് നിക്ഷേ .. ക തിരെ 
കിട്ടണമെന്ന് മുന്പൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി 
സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിപ്പെടുത്തിയ തിൽ 
ചിററാളുകൾ ക്കാ ഗവൺമെന്റിനോ ടി ചിട്ടി സംബ ന്ധ 
മായ യാതൊരു തുകയും മുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ട 
തായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കാ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാ 
കയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക 

ജാമ്യ ബാദ്ധ്യതയിൽ 
നിന്നും വിടുർത്തി മുൻപന് തിര്യ കൊടുക്കുന്നതിൽ 
ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത 

| ഈ 
പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബാധി 
പ്പിച്ചു കൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപ 
ങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

എ . എസ്. സെലിൻ, 
ആലപ്പുഴ. എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്ററാർ. 


( 2) 

1983 സെപ്ററംബർ 1 . 
അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ ആര്യാട് തെക്ക്വില്ലേജിൽ 
തെ ക്കനാര്യാട മുറിയിൽ ശൈവ നിവാസിൽ സു ! ബഹ്മ 
ണ്യനാചാരി മകൻ തങ്കപ്പനാചാരിയും ടിയാന്റെ ഭാര്യ 
ട യ ൽ അമ്മുക്കുട്ടി അമ്മാളും ആ ലയാ ൻമാരായി ഈ 
ഞ ഫീസിൽ 1980 - ൽ 18 -ാം നമ്പരായി രജിസ്ററർ 
ചെന ത 18-12-1980മുതൽ ആരംഭിച്ച് 9-5-1983- ൽ 
അറ.സാനിച്ച 15,000 രൂപ മുതലുളള ചിട്ടിയുടെഉപ്പി 
ge കം ” മുമ്പൻമാർ ചിട്ടി മുതലിന്റെ ഇരട്ടീത്തുകയായ 
30,000 സൂപായ ”aun" ആര്യാട് തെക്ക് വില്ലേജിൽ സർവ്വ 
277]1 സി 4- ൽ 24 ( സൻറ് പുറയിടവും ടിയിൽ സർവ്വ 
: +|i8 ബി യിൽ 7 സെ 106 ചതുരശ ലിംഗസ 
പുരയിടവും അതിലുളള Anic . W. 34 215-3 , 7 വർ 
കെട്ടിടവും കുടി ജാമ്യം സ ഥാപിച്ച് ഇ. ആ ഫീസിൽ 
1992 ഡിസംബർ 17 -ാം തീയതി 1-ാം പുസ്തകത്തിൽ 
4376 -ാം നമ്പരായി ജ:മുപതംരജിസ്ററാക്കിയിട്ടുളളതും 
ചിട്ടിയുടെ ബാക്കിപതത, Co എല്ലാം കമപക രം 

ഡിറ്റു ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടിഫികംററ യഥാ 
കാലം ഈ ആ ഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി 
സംബ ന്ധ മായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്ന 
തായി കാണിച്ച് വസ്തുവകകളുടെ 
ബാധ്യത വിടുർത്തി കിട്ടണമെന്ന്മുമ്പൻമാർ -അപ 
ക്ഷിച്ചിരിക്കു ന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ 
തി ട്ട പ്പെ ടു ത്തി യ തി ൽ ചിററാളൻമാർക്ക 

വന് 
മെൻറിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ യാതൊരു 
തുകയുംമുമ്പൻമാരിൽനിന്നുംഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് 
എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടീ വസ്തു 
വകകൾ 

ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും മുമ്പ്മാർക് 
വിടുർത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപ 
മുളളപക്ഷംആയത് ഈ പർസും ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടു 
ക്കുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 
രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം 
: മനു. ക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 


ടി 


ഭാജ്യ 


മാരാരിക്കുളം ചിട്ടി രജിസ്ററാരാഫീസിൽ നിന്നും- 
പരസ്യംചെയ്യുന്നത്. 

1983 സെപ്ററംബർ 5 . 
ആര്യാട് വടക്കു വില്ലേജിൽ പെരുന്തുരുത്തി 
മുറിയിൽ ചേർന്ന നാട്ടു വീട്ടിൽ കെ . എൻ. ബാലകൃഷ്ണ 
പണിക്കർ തലയാളായി ഈ ആഫീസിൽ 1978- ൽ 2178-ാം 
നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1978 -ാമാണ്ട" എപിൽ 
മാസം 5 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 1982-ാമാണ്ടം മാർച്ച് 
മാസം 5 -ാം തീയതി അവസാനിച്ച 10,000 രൂപ മുതലുളള 
ചിട്ട്യുടെഉറപ്പിലേയ്ക്ക്മുമ്പൻ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ററീ 
ക on 11 ഷറിയിൽ 1978-ാമാണ്ട ഏൽപിൽ മാസം 1 -ാം 
തീ യതി FDR . No. 01568824-ംനമ്പർ ഫിക്സഡ 
ഡിപ്പോസിറ ” രസീതും പ്രകാരം ചിട്ടി മുതലിന് 
സമമായ 10,000 രൂപ് നിക്ഷേപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 
1978-ാമാണ്ട ഏ . പിൽ മാസം 3 -ാം തീയതി 4 -ാം 
പുസ്തകം 42 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യപതം രജിസ്ററാക്കി 
ടി ഡിപ്പോസിററ് രസീത് ഇവിടെ ജാര്യമായി ഏൽപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കിപത്ര ങ്ങൾ എല്ലാം 
( കമപ്രകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടിഫി 
ക്കാം യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തി 
ട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർ 
ന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യബാധ്യത പിടുർ അത്തി 
ടി നിക്ഷേപത്തുക തിരികെ കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പൻ 
അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർ. 
ഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ഗവൺ 
മെൻറിനോ ടീ ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരുതുകയും 
മുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് 
ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി നി കപത്തുക. 
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മാന്യബാദ്ധ്യതയിൽനിന്നുംമുമ്പന് തിരികെ കൊടുക്കു 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയത് ഈ 
പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധി 
പ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനു ശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപ 
അള് ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

എസ്. കേശവൻനായർ, 
മാരാരിക്കുളം, 

ചാട്ടി രജീസ്( റാർ. 


കോട്ടയം എക്സിഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ ( ററാ ശാഫീ 
സിൽ നിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നത്. 


പുസ്തകം 


ടീ 


1983 ആഗസ്റ്റ് 8 . 
കോട്ടയം വ . ൽ താഴത്തങ്ങാടി കരയിൽ പാറ 
പ്പറമ്പിൽ ( ശീധരന്റെ അനന്തന്റെ തലയാൾ നിന്ന് 
യുണററഡ് ഇൻവെസ്ററ്മെൻസ കോട്ടയ , 
എന്ന വിലാസത്ത ൽ ഈ ആഫീസിൽ 21-8-1980 - ൽ 39-ാം 
നമ്പരയി തലവര്യാല ര ജി സ റ ർ ചെയ്ത 
10-9-1980- ൽ ആരംഭിച്ച് 10-2-1983- ൽ അവസാനിപ്പിച്ച 
22,500 രൂപ മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് ചിട്ടി 
മുതലന് സമമായ 22,500രൂപയുടെ ഇരട്ട് ആ കയായ 
45,000 രൂപയ്ക്ക് മുൻപൻറ വക് കോട്ടയം വില്ലേജിൽ 
സർവ്വ 1271514- ൽ 5 സെൻറ് സ്ഥലവും തന്ന ലി 
ര്പ്പ് പുതിയ കെട്ടിടവും ചായങ്ങളും 

ജാമ്യമായ 
സ്ഥാപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 1980- ൽ 1-2 , പുസ്തകം 
311 മുതൽ 313 വരെ വശങ്ങളിൽ 2948 -ാം ന പരായി ജാമ്യ 
പ്രതം രജിസ്ററാക്കിവച്ചിട്ടുളളതാകുന്നു . ടി ചിട്ടി 
യുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളെല്ലാം ( കമ പ്രകാരം ആഡിറ് 
ചെയ്ത ഫയൽചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധ 
മായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നതായി "കാണിച്ച് 
ജാമ്യവസ്തുവിൻമേലുളള ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത വിടുർത്തി 
കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി 
സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ 

തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ 
ചിററാളുകൾക്കോ ഗവൺമെൻറിനോ ചിട്ടി സംബന്ധ 
മായി യാതൊരു തുകയുംമുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ട 
തായ്ട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാക 
യാൽ ടി വസ്തുവിന്റെ ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടുർത്തി 

കൊടുക്കുന്നതിൽ ° ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം 
ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന 
തീയ തി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാ 
മൂലം ബാധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം 
വരുന്ന ആ കാപങ്ങൾ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

( N ) 
കോട്ടയം, 

എക്സഫീ ഷ്യാ ചിട്ടി രജ് സ " ( ററാർ , 
കോട്ടയം അഡീഷനൽ എക്സഫിഷ്യാ പട്ടി രജി 
സ് (ററാരാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 


ടുളളതും ചിട്ടി 

സംബന്ധമായ ഇട പാടുകളെല്ലാം 
തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് മാധ്യ ബാദ്ധ്യത 
വിടർത്തി ടി നീ ക്ഷ : ക തിരികെ 

കിട്ടണ 
മെന്ന് തലയ അര പേ ബി 2.1 വി ക്കുന്നതും 

ടി 
ചിട്ടി സംബന്ധമായ ി കാ 1 ) de തി 
പ്പെടുത്തിയ ൽ ചിറാളുകൾ , ഗവൺമെൻറി 
ച് ട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു തികയുംമുമ്പനിൽ 
നി , ഇടുക്കണ്ടതായിട്ടി- ന്ന "-- വാഴ , 
പ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാക യാൽ s 

നീ രക്ഷപ് ജാമ്യ 
ബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടു കി മമ്പന മി 
കൊ ടു ക്കു ന്ന തീ 

ആർ കെ കീ ല ആക്ഷൻ പ 
തളളപക്ഷ . 4 മാ, ഈ പാ സസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യ 
പ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം രേഖാ 
മൂലം ഈ ആഫീസിൽ 21ാധിപ്പിച്ചുകൊളളതും 

തിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു പടി ഗൗനിക്കുന്ന 
തല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

(2 ) 

1913 ജൂ ല 25 . 
K. 334-ാംനമ്പർ കോട്ട , എ ഡഡ് " പമറി 
അദ്ധ്യാപക സഹകരണ സംഘം തലയാൾ നിന്ന് 
ഈ ആഫീസിൽ1978 - ൽ 16 -ാം നമ്പറായി ജിസ c. ർ 

യ ത 1978-0ാം ജ സെപ്ററംബർമാസം 28 -ാം 
തീയതി ആരംഭിച്ച് 1981 ഡിസംബർ മാസം 10 -ാം 
തീയതി അവസാനിച്ചു. 10,000 രൂപ 21.കലുളള ( പി 
& T ലേലച്ചിട്ട് യു ടെ ഉപ്പില ക തലയാൾ കിട്ടി 
മുതലിനു സമമായ 10,000 രൂപ. കോട്ടയം ഡിസിടി 
ക്റം [s ഷറിയിൽ 23-9-1971-5 310 -ാം നമ്പരായി 
ടഷറിയിൽ ഫിക്സഡ്ഡിപ്പോസിറ് ചെയ്തിട്ടുള 
രസീത് ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 1978- ൽ 
4-ാം 

- 45 -ാം വാല്യം 

2 ) മുതൽ 
23 വരെ വശങ്ങളിൽ 2.6 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യ പ 
രജീസ "( ററാക്കി ടി ഡിപ്പോസിററു സീത് ഇവിടെ 
ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ചിട്ടിയുടെ +, 
പിതങ്ങൾ എല്ലാം ക മപകാരം ആഡിററ് : യ്യ് ച 
ആഡിറ 

സ ർട്ടി ഫി ക്കു റ യഥാകാലം ഈ 
ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും 

ചിട്ടി 
സംബന്ധമായ ഇ ട പാ ടു ക. ൾ എല്ലാം 

തീർന്നിരി 
ക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യബാദ ധ്യ .. വിടുർത്തി ടീ 
നിക്ഷേപത്തുക തിരികെ കിട്ടണമെന്നും" തലയാൾ അപേ 
ക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധe.ായ റിക്കാർ 
ഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ഗവൺ 
മെൻറിനോ ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു 
തുകയും മുമ്പന.ൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് 
എനിക്ക് മബാ 8° ധ്യ പ്പെ ട്ടി ട്ടുളളതുമാകയാൽ 
നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർത്തി 
മുൻപന് തിരിയ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക 
ങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആ യത് ഈ 

പരസ്യ 
ഗസറിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന 2:: La » ൾ ഒരു മാസ 
ത്തിനകം മാഖാമൂലം ഈ ആഫീസിൽ 1 ബാധിപ്പിച്ചു 
കൊളളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന : 31ാക്ഷപ 
ങ്ങളെപ്പററി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

| ( 3) 

1983ജൂലൈ25. 
K. 334-ാംനമ്പർ കോട്ടയം എയിഡഡ് പാറി 
അദ്ധ്യാപക സഹകരണസംഘം ത യാൾ നിന്ന് ഈ 
ആഫീസിൽ 1978- ൽ •14-ാം നമ്പരായി രജിസ്റർ 
ചെയ്ത 1976-ാമാണ്ട” സെപ്രാംബർ മാസം 8 -ാം 
തീയതി ആരംഭിച്ച് 1931 ഡിസംബർമാസം 8 -ാം തീയതി 
അവസാനിച്ച 10,000 രൂപ മുതലുളള ( പത മാസലേല 
ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് തലയാ ചിട്ടി മുതലിന് 
സമായ 10,000രൂപ കോട്ടയം ഡ " സ റിക്റ് (ട്രഷറി 
യ ".ൽ 2-9-1973- ൽ 2037-ാംനമ്പർ ാസ വിം ഗ് സ 
ഡപ്പോസീറ് ചെയ ത് 5 മി 

പാസ്സ്ബുക്ക് 
ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് ഈ ദഫീസീൽ 1978 - ൽ 
പുസ്തകം 45-3.വാല്യം 15 ലതൽ 26 വരെ വ 
ങ്ങളിൽ 227 -ാം നമ്പരായി ജാമപ്പിതം റജിസ്ററാക്കി 
ടി ഡിപ്പോസ്ററ് പാസ്സ്ബുക്ക് ഇവിടെ ജാമ്യ 
മായി ഏതിപ്പിച്ചിട്ടുളളതും ചിട്ട്യുടെ ബാക്കിപ്രത് 

എല്ലാ ( കമ പ്രകാരം ആഡ് റാ 


ളി 


1983ജൂലൈ 25. 
K , 334-ാംനമ്പർ കോട്ടയം എയ്ഡഡ് പമറി 
അദ്ധ്യാപക സ ക ക ന ന സംഘം തലയാൾ നിന്ന 
ഈ ആഫീസിൽ 1979- ൽ 13 -ാം നമ്പരായി രജിസ്ററർ 
ചെയ്ത 1979-ാമാണ്ട് ഏകപിൽമാസം 16 -ാം തീ യതി 
ആരംഭിച്ച്1982-ാമാണ്ട്ജൂലൈമാസം 6 -ാം തീയതി 
അവസ71,2 10,000 രൂപ മുതലുളള ( പതിമാ സ ലേല 
ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേയ്ക്ക് തലയാൾ ചിട്ടി മുതലിനു 
സമ മായ 10,000 രൂപ മായ - ഡിസ്ട്രിക്റ് 
(ടഷറിയിൽ 9-4-1979- ൽ 368-ാം നമ്പരായി (ടഷറിയിൽ 
ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിററ് ചെയ്തിട്ടുളള രസീത് 
ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച ഈ ആഫീസിൽ 1979 - ൽ 4 -ാം 
പുസ്തകം. 49-ാംവാല്യം 53 മുതൽ54 വരെ വശങ്ങ 
ളിൽ 99 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യ പൂതം രജിസ്ററാക്കി ടീ 
ഡിപ്പോ സിററ ” രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പി 
ച്ച ട്ടുളളതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്രത്യങ്ങൾ എല്ലാം 
(കമ്പകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടി 
ഫി രം യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽചെയ്തി 


ങ്ങൾ 


ചെയ്യിച്ച് 
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(PART II 


ആഡിറd " സർട്ടിഫിക്കററ് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ 
ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
പാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച 
ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത വിടർത്തി ടി നിക്ഷേപത്തുക തീരെ 
കിട്ടണമെന്ന് തല ഉ C ദരപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി 
സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയി ൽ 
ചിററാമുകൾക്കോ ഗവണ്മെന്റിനോ ചിട്ടി സം ബ 
ന്ധമായ യാതൊരു 

തുകയും മുൻപനിൽ നിന്ന 
ഈ ടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് g ബാദ്ധ്യപ്പെട്ടി 
ട്ട ളളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപക ജാമ്യ ബാധ്യത 
യ അന്: ന്നും വീടുർത്തിനുവന്തിര്യകൊടുക്കുന്നതിൽ 
ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളള പക്ഷം ആയത് ഈ 
പരസ്യം ഗസററ ൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബാധി 
പ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപ 
ങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു . 

(ഒപ്പ്) 
കോട്ടയം, 

അഡീഷണൽ ചിട്ടി രജിസ്( ററാർ . 


മീനച്ചിൽ ചിട്ടി രജിസറാരാഫീസിൽ നിന്നും 
പരസ്യം ചെയ്യു ന്നത്. 

1983 ആഗസ on 30 . 
ളാലം വില്ലേജിൽ ഉാലം മുറിയിൽ പാലാ അ അങ്ങാടി 
യിൽ ആഫീസ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർ ത്തനം നടത്തി 
വരുന്ന 1995-ാംനമ്പർ കിഴതടിയുർ സർവ്വീസ് സഹകരണ 
ബാങ്ക് ക്ലിപ്തത്തിനുവേണ്ടി സെക്രട്ടറി മുന്നാൾ നിന്ന് 
ഈ ആഫീസിൽ 1978 - ൽ 20 -ാം നമ്പരായി തലവരോല 
രജിസററർ ചെയ്ത് 1978 ഒക ° റോബർ 26 -ാം തീയതി 
ആരംഭിച്ച് 1982 ജനുവരി 10 -ാം തീയതി അവസാനിച്ച 
10,000 രൂപ മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേയ്ക്കായി 
മുൻപൻ മീനച്ചിൽ സബ്ടഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ 
6-10-1978 - ൽ 010204 -ാം നമ്പർ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോ 
സിറാ” (പകാരം ചീട്ടീ മുതലിന് സമമായ 10,000 രൂ 
നിക്ഷേപിച്ച് കിട്ടിയ ഡിപ്പോസിററ് രസീത് ജാമ്യം 
സ്ഥാപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 1978 ഒക്റാബർ മാസം 
17-ാം തീയതി 4 -ാം പുസ്തകം 26-ാം വാല്യം 97 മുതൽ 
വശങ്ങളിൽ 186 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യപതം രജിസ്ററർ 
ചെയ്തിട്ടുളളതും ടി ഡിപ്പോസിറ് രസീത് ഇവിടെ 
ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി 
പ്ര തങ്ങളെല്ലാം ( കമ പ്രകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് 
ആവിററ് സർട്ടിഫിക്കറ് യഥാകാലം ആഫീസിൽ 
ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ടി 
ജാമ്യ ബാധ്യത വിടുർത്തി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പൻ അപേ 
ക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡു 
കൾ - തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ഗവൺ 
മെൻറിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി 

യാതൊരു 
തുകയും മുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് 
എനിക്ക് ബാധ്യംവന്നിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേ 
പത്തുക ജാമ്യ ബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർത്തി 

തിരെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
ആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 
പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം 
ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണ്ടതും 
അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പററി ഗൗനിക്കിന്ന 
ത രത്തനുമാകുന്നു . 

സി . ബാലക്യഷ്ണവാര്യർ, 
മീനച്ചിൽ. 

ചീട്ടി രജിസ്( ററാർ, 


മുമ്പന 


മീനച്ചിൽ എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്ററാരാ 
ഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

1983ജൂലൈ14 . 
രണങ്ങാനം വില്ലേജിൽ ഭരണങ്ങാനം കരയിൽ 
ആഫീസ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന 4150 -ാം 
നമ്പർ 

രണങ്ങാനം സർവ്വീസ സഹകരണ ബാങ്ക് 
ക്ലിപ്തത്തിനുവേണ്ടി ടി ബാങ്ക സെകട്ടറി ളാലം 
വില്ലേജിൽ കിഴതടിയൂർ കരയിൽ കിഴവലി 
യ് കാത്തു വീട്ടിൽ കെ . ഇ . അബാഹംമുന്നാൾ നിന്ന 
ഈ ആഫീസിൽ | 1978 - ൽ 244 -ാം നമ്പരായി തല 
വരോല രജിസ്ററർ ചെയ്ത 1973-ാമാണ്ട് നവ ബർ 
മാസം 30 -ാം തീയതി 

ആരംഭിച്ച് 1982-ാമാണ്ട 
ഫെബുവരി മാസം 15 -ാം തീയതി അവസാനിച്ച 15,000 
രൂപ മുതലുളള (പതിമാസ ലേലച്ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പി 
ലേക്ക്മുമ്പൻ ചിട്ടി മുതലിനു സമമായ പതിനയ്യാ 
യിരം രൂപ മീനച്ചിൽ സബ് (ട്രഷറിയിൽ 1978-ാമാണ്ട 
നവംബർ മാസം 24 -ാം തീയതി 010209 -ാം നമ്പർ 
ഹിക ന ഡ് ഡിപ്പോസിററ് രസീതം പ്രകാരം നിക്ഷ 
പിച്ച് ടി നിക്ഷേപ രസീത് ജാമ്യപ്പെടുത്തി ഈ ആഫീ 
സിൽ 1978-ാമാണ്ട നവംബർ മാസം 27-ാം തീയതി 
4-ാം പുസ്തകത്തിൽ 207-3, നമ്പരായി ജാമ്യഉടമ്പടി 
രീസറർ ചെയ്ത ടി ഡിപ്പോസിററ് രസീത 
ജാമ്യമായി ഈ ആഫീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുളളതും 
ചീട്ടിയുടെ - ബാക്കി പ്രതങ്ങളെല്ലാം കമ ( പകാരം 
ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് 

ആ ഡിററ് 

സ് ർ ട്ടി ഫി ക്ക ററ് 
യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും 
ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർന്ന 
തായി കാണിച്ച ജാമ്യം ബാദ്ധ്യതവിടുർത്തി ടി നിക്ഷേ 
പത്തുക തിരികെ കിട്ടണമെന്ന് തലയാൾ അപേക്ഷിച്ചിരി 
ക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ട 
പ്പെടുത്തിയതിന് 

ചിററാളുകൾക്കാ ഗവൺമെൻറിനോ 
ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ യാതൊരു തുകയുംമുമ്പനിൽ 
നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന്എനിക്കു ബോദ്ധ്യ 
പ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി 

നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യ 
ബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർത്തി മുമ്പനം തിര്യ 
കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആകേ പമുളപക്ഷ 
ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന 
തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ 
രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനു 
ശേഷം വരുന്ന കാപങ്ങളെപ്പററി ഗാനിക്കുന്ന താ 
അതുമാകുന്നു. 


ഏററുമാനൂർ ചിട്ടി രജിസ്ട്രാർ ആ ഫീസിൽ 
നിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നത്. 

1923 ജൂൺ5 . 
കോട്ടയം താലൂക്കിൽ ഏററുമാനൂർ വാ ല്ലേജിൽ 
കിഴക്കും ഭാഗം കരയിൽ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു 
വരുന്ന ദി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ 

കോ -ഓപ്പറേ 
ററീപ് ലിമിററഡ് നമ്പർ കെ 338 ഏറ്റുമാനൂരിനു 
വേണ്ടി സെക്രട്ടറി തലയാൾ നിന്ന ഈ ആഫീസിൽ 
1977-ാമാണ്ടം ഡിസംബർ മാസം 3 -ാം തീയതി 17. 
നമ്പരായി - തലവര്യാല രജിസ്ററർ ചെയ്ത് 
1977-ാമാണ്ടം ഡിസംബർ മാസം 7 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച 
1981-ാമാണ്ട്മാർച്ച് മാസം 7-ാം തീയതി നവ സാ 
നിപ്പിച്ച 4000രൂപ മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പി 
ലേയ ക്ക് മുമ്പൻ ഏററുമാനൂർ സബ s ഷിയിൽ 
3-12-1977 - ൽ 009327 -ാം 

നമ്പരായി ഫിക്സഡ 
ഡിപ്പോസിററ് രസീതിൻ പ്രകാരം ചിട്ടി മുതലിന 
സമമായ 4,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് രസീത ഇവിടെ 
ജാമ്യമായി സ്ഥാപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 4 -ാം പുസ്ത 
കത്തിൽ 118/1977-ാം നമ്പരായി ജാമ്യപ്രതം രജിസ്ററർ 
ആക്കിയിട്ടുളളതും ടി ഡിപ്പോസിറ് രസീത് ഇവിടെ 
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്രത 
ളെല്ലാം കമ പ്രകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച ആഡിറാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ 
ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ എല്ലാ ഇടപാടു 
കളും തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത് 
വിടർത്തി ടി നിക്ഷേപ തുക 

തിരികെ കിട്ടണമെന്നു 


സി . ബാലകൃ ഷ് വാര്യർ, 
എക്സഫീഷ്യോ ചിട്ടി രജിസം(ററാർ 


മീനച്ചിൽ, 


! 
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335 
മുമ്പൻഅപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ 4 -ാം പുസ്തകം 93 -ാം നമ്പരാമാ 
റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളൻമാർക്കോ 

2 ) പി . ജി 

സ് ( ററാക്കി ടി ഡിപ്പോസിന്ത് രസീത ” ഉം , 12 
ഗ വ ൺമെൻറിനോ ടി ചിട്ടി സം ബി നി ധ മാ യി മായി ഏർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ചിട്ടിയുടെ വാക്കി പ്രാദ 
യാതൊരു തുകയുംമുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായി ളെല്ലാം കമീപകാരം ആഡിററ് 
ട്ടില്ലെന്ന്എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി 

ചെയ്യിച്ച് അഡിന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്യഥാകാലം ഈ മാഫീസി ഫ് ന 
ഡിപ്പോസിററു തുക ജാമ്യ ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായി ഇടപാടുകാ 
വിടർത്തിമുസൻ തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആ ർക്കെ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച്ജാബാദ്ധ്യത 
ങ്കിലുംആക്ഷേപമുളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 

പിർഅി ടി നിക്ഷേപക തിദര്യ കിട്ടാന്ന 
പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതീയതി മുതൽമുപ്പത് ദിവസത്തി തലയാൾ അപേക്ഷിച്ച രിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധ 
നകം രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളള ഭയും അതിനു റിക്കാർഡുക? തിട്ട 90 ത്തിയ നി പിനാളുക ? മ 
ശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനി ക്കുന്നതല്ലാത്തതു ഗവ് മെൻറിനോ 91 ചീട്ടി സംബന്ധമായ യാതൊരു 
മാകുന്നു 

തുകയും മുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതില്ലെന്ന് 
എം , കെ . രാമചന്ദ്രൻ പിളള, 

എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ടുളള മാകയാൽ ടി നിന്നു പ 
ഏററുമാനൂർ. ചിട്ടി രജിസ്ററാർ, 

ക ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർതി ചു ന 
തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ജർക്കെങ്കിലും പ 
മുളളപക്ഷംആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യം 
ത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിവി 
രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചു കൊളളുന്നതും ആ സിനിമ ഷ 

വരാന 
കിടങ്ങുർ എക്സഫി ഷ്യോ ചിട്ടി രജിസററാരാ ഫീ 

ആക്ഷേപ E ളെപ്പററി ഗൗനിക്കുന്നില്ല 19 ത 
സിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

മാകുന്നു . 

കെ . ഐ . പുന്നൻ, 
ട്ടയം ക്കിപ അയർക്കുന്നം വില്ലേജിൽ 

കൂത്താട്ടുകുളം, 

ചിട്ടി രജിസ്( ഹാ !, 
പുന്നത്തുറ കരയിൽ കുളക്കാട്ടിൽ ററി . കെ . അച്ചു തൻ 
തലയാൾ നിന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ 1979 - ൽ 10-ാംന വരാനി 

കടു ആരു രതി ചിട്ടി രജിസ്ററാൽ ആഫീസിൽ 

നിന്നും 
തലവന്യാല രജിസ്ററർ ചെയ്ത് 12-11-1979 ൽ 

പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 
ആരംഭിച്ച് 10-2-1983- ൽ അവസാനിച്ച 5,000 രൂപ 

1983 മാർച്ച് 13 . 
മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക അയർക്കുന്നം 

ദി കടുത്തുരുത്തി അർബൻ സഹകരണബാങ്ക 
വില്ലേജിൽ പുന്നത്തും കരയിൽ സർവ്വ 1181 18-ൽപ്പെട്ട 

ലിമിറ്റഡ எக 399- നു വേണ്ടി സ കട്ട പി 
58 സെൻറ് വസ്തു ഈട സ്ഥാപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 

ക ടു ആഞ്ഞു ആ അത്തി വി ല്ലേ ജ വാലാച്ചിം കായൽ 
12-11-1979-ാം തീയതി ഒന്നാം പുസ്തകം: 2008 -ാം പുഞ്ചത്തലയ്ക്കൽ മാത്യ മകൻ സിറിയ 

ചാത്യ 
നമ്പരായി ജാമ്യപിതം രജിസ്ററർ ചെയ്തിട്ടുളളതും ടി 

തലയാൾ നിന്നും, ഈ ആഫീസിൽ 1978- ൽ 23-3 . 
ചീട്ടിയുടെ 

ബാക്കി പ്രതങ്ങൾ എല്ലാം കപകാരം 

നമ്പരായിവരോല ഫയ } ചെയ്യിച്ചു . സെപ്ററംബർ 
ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തി 

മാസം 8 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 1981 ഡിസംബർ 
ട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം 

4 -ാം തീയതി അവസാനിച്ച 10,000 രൂ പ മുതലുള 
തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ടി ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത 

( പതിമാസ ലേലച്ചിട്ടിയുടെ 

ഊാപ്പിനായി 

തലയാ 
വിടുർത്തി കിട്ടുന്നതിന് തലയാൾ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കു 

വൈക്കം സബ് ട്രഷറിയിൽ 1978 - ൽ എഫ്. ഡി , ആർ. 
ന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടു 

008944 നമ്പർ ഡിപ്പോസിററിന്റെ രസീതും (പകാരം, 
ത്തിയതിൽ ചിററാളൻമാർക്കും ഗവൺ മെൻറിനോ ടി ചിട്ടി 

ചിട്ടിമുതലിനു സമമായ പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേ 
സംബന്ധമായി യാതൊരു തുകയും തലയാളിൽ നിന്നും 

പിച്ചു . ടി ഡിപ്പോസിററിന്റെ രസീത് ഇവിടെ 
ഈടാകേബ തായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളള 

ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുളളതും ടി തുക ഈട 

വച്ച് 
തുമാകയാൽ ടീ ജാമ്യവസ്തുവിന്റെ ജാമ്യബാദ്ധ്യത 

ഈ ആഫീസിൽ 1978- ൽ Iv-ാം പുസ്തകം 25 -ാ . 
വിടർത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപ 

വാല്യം 59 മതൽ 61 വരെവശങ്ങളിൽ 91 -ാം നമ്പരായി 
മുളള പക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യ തീ മതി മുതൽ ഒരു 

ജാമ്യപ്രതം രജി സററർ പ യ് തി ട്ട, ഇള തും ചിട്ടി 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പി 

യുടെ ബാക്കി പ്രതങ്ങൾ എല്ലാം (കപകാരം ആഡിറന് 
ച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനു ശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറാ” യഥാകാല . ഉ 
പ്പററി ഗൗനിക്കുന്നന ല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

ആഫീ വിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടി സംബന്ധ 
മായ 

ഈട പാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി 
( ഒപ്പ്) 

കാണിച്ച് ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത വിടുർത്തി ടി നിക്ഷേപ 
കിടങ്ങൂർ. എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്(ററാർ. ആർതിരെ കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പൻ അപക്ഷിച്ചിരി 

ക്കുന്നതും ചിട്ടി 

സം വന്ധമായ റി ക്കാ ർ ഡു കാ 
തിട്ട പ്പെ ടു ത്തി യ തി ൽ ചിററാളൻമാർക്കോ ഗാന് 
മെൻറിനോ ടി ചിട്ടി സം ബന്ധമായി 

യാതൊര 

തുകയും മുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന 
കൂത്താട്ടുകുളം എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്ററാ 

എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപ 
രം,ഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. . 

ആക ജാ മ്യ ബാ ദ് ധ്യ ത യില് നിന്നും മുമ്പന് 
1983ജൂലൈ 29 . തിരെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമു 

പക്ഷം 

വില്ലേജ 
മൂവാററുപുഴ താലൂക്ക് കുത്താട്ടുകുളം 

ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസാറിൽ പരസ്യപ്പെടു 

ത്തുന്ന തീയതിമുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം 
ടി കരയിൽ മാടപ്പാട്ടേൽ ഫൈനാൻ സി യേഴ്സിനുവേണ്ടി 
പാ പററർ വെളയന്നൂർ വില്ലേജ് പുതുവേലി ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന 

ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
കരയിൽ മാടപ്പാട്ടേൽ തോമ സു മകൻ എം , ററി . പെലീ 
തലയാൾ നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1980 - ൽ 10 -ാം നമ്പ 

(ഉപ്പ്) 
രായി തലവരോല രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 20-11-1980 - ൽ 

കടുത്തുരുത്തി, 

ചിട്ടി രജിസ്റ്റാർ, 
ആരംഭിച്ച് 25-3-1983 - ൽ അവസാനിച്ച 21,000 രൂപ 
മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉ റ പ്പീ ലേ ക തലയാൾ 

കുറവിലങ്ങാട് എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ° ലാ 
20-11-1980 - ൽ കൂത്താട്ടുകുളം സബ് ( ഷറിയിൽ രാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 
020929 T :F.D . 10/1980 -ാം നമ്പർ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോ 

1983 ജനുവരി 7 
സിററു രസീതുപകാരം ചിട്ടി മുതലിനു സമമായ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ കാണക്കാരി വില്ലേജിൽ 

3831 -ാം നമ്പർ 
രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് ഈ 

കാണാരി സർവ്വീസ് സഹകരണ 
21,000 
ആഫീസിൽ 1980-ാമാണ്ട്നവംബർ മാസം 20-ാം തീയതി ബാങ്ക് മുമ്പു നിന്ന് ഏറ്റുമാനൂർ സബ് രജിസ (മറാർ 
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ആഫീസിൽ 1978 മാർച്ച് മാസം രണ്ടാം തീയതി 5 -ാം 
നമ്പരായി രജിസ്ററർ | ചെയ്ത | 1978 മാർച്ച് 
മാസം 6 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 1981 ജൂൺമാസം 5 -ാം 
തീയതി അവസാനിച്ചതും 1979-ാമാണ്ടം മുതൽ ഈ 
ആഫീസിലേക്ക് 

മാററപ്പെട്ടതുമായ 10,000 രൂപ 
സലയുളള ചിട്ടിയുടെഉറപ്പിലേക്ക്മുമ്പൻഏററുമാനൂർ 
ls ഷറി സേവിരഗ്സ് ബാങ്കിൽ 1978 മാർച്ച് മാസം 
2 -ാം തീയതി 009333 -ാം നമ്പർ സ്ഥിര - നിക്ഷേപ 
രസീതിൻ പ്രകാരം ചിട്ടിയുടെമുതലിന് തുല്യമായ 
10,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് 
ഏററുമാനൂർ സബ് രജിസ്ററാർ ആഫീസിൽ 1978 
മാർച്ച് മാസം 2 -ാം തീയതി ജാമ്യപ്രതം രജിസ (ററാക്കി 
ടി നിക്ഷേപ "രസീത് ടി ആഫീസിൽ 

ജാമ്യമായി 
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്രതങ്ങൾ 
എല്ലാം കമ ( പകാര, ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിറ് 
സർട്ടിഫിക്കറാ ” യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ 
ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ 
എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാ ണി ച്ച് ജാമ്യ 
ബാദ്ധ്യത വിടുർത്തി ടി നിക്ഷേപത്തുക തിരികെ 
കിട്ടണമെന്ന്മുമ്പൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി 
സംബന്ധമായ് റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ 
ചിററാളുകൾക്കോഗവൺമെന്റിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധ 
മായി യാതൊരു തുകയും മുൻപനിൽ നിന്നും ഈടാ 
കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളള 
തുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത 
യിൽ നിന്നും വിടുർത്തി മുൻപന് തിരികെ കൊടുക്കു 
ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളളപകം ആയത് 
ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി ഒരു മാസത്തി 
നകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം a ബാധിപ്പിച്ചു 
കൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ 
ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

(ഒപ്പ്) 
കുറവിലങ്ങാട് . എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്റാർ. 


മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം 
ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന 
ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതു മാകുന്നു . 

(2 ) 

1983ജൂലൈ7 . 
മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ ഇലയംകാട വില്ലേജിൽ 
2175 -ാംനമ്പർ വയലാ സർച്ചീസം സഹകരണബാങ്ക 
(ക്ലിപ്തം) തലയാൾ നിന്ന് കിടങ്ങൂർ എക്സഫീഷ്യം 
ചിട്ടി രജിസററാർ ആഫീസിൽ 1976-ാമാണ്ട 1-1 . 
നമ്പരായി രജിസ്ററർ ചെയ്ത്1976-ാമാണ് ജനുവരി 
മാസം 7 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 1979-ാമാണ്ട് ഏപിൽ 
മാസ . 7 -ാം തീയതി അവസാനിച്ചതും 1979 ജനുവരി 
മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ ഈ ആഫീസിലേയ്ക്ക് മാററി 
യിട്ടുളളതുമായ 10,000 രൂപാ ( പതിനായിരം) മുത 
ലുളള പ്രതിമാസ ലേലചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേയ്ക്കായി 
തലയാൾ ഏററുമാനൂർ സബം (ട്രഷറിയിൽ 1976 
ജനുവരി മാസം 2 -ാം തിയതി 009287-ാ , നമ്പർ ഫിക 
സഡ് ഡിപ്പോസിററ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുംപടി 10,000 രൂപ 
നിക്ഷേപിച്ച് കിടങ്ങുർ എക്സഫീഷ്യോ ചിട്ടി രജി 
സ് ( ററാരാഫീസിൽ 1976-ാമാണ്ട് ജനുവരി മാസം 3 -ാം 
തീയതി IV-ാം പുസ്തകം 6-ാംവാല്യം 25 മുതൽ 
27 വരെ വശങ്ങളിൽ 21 -ാം നമ്പരായി ചിററാളൻമാർ 
പേർക്ക് ജാമ്യപിതം രജിസ്ററാക്കി ടി ഡിപ്പോസിറ് 
സർട്ടിഫിക്കററ് കിടങ്ങുർഎക്സഫിഷ്യേം ചിട്ടി രജി 
സ ( റാർ ഓഫീസിൽ ാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കു 
ന്നതും ടീ ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പ്രി തങ്ങൾ എല്ലാം 
( കമ്പകാരം ആഡിറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടി 
ഫിക്കറാം യഥാകാലം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ടീ ചിട്ടി 
സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി 
കാണിച്ച് ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടുർത്തി നിക്ഷേപത്തുക 
തിരെ കിട്ടണമെന്ന് തലയാൾ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും 
ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ 
തിൽ ചിററാളൻമാർക്കോ ഗവൺമെന്റിനോ ട് ചീട്ടി 
സംബന്ധമായി യാതൊരു തുകയും തലയാളിൽ നിന്നും 
ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന്എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടു 
ളളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽ 
നിന്നുംവിടുർത്തി തലയാളിന് തിര്യ കൊടുക്കുന്നതിൽ 
ആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷേപമുളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം 
ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ ഒരു മാസ 
ത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊ 
ളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വ രു ന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ 
ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

( + ), 
കുറവിലങ്ങാട്, 

ചിട്ടി രജിസ (ററാർ, 


കുറവിലങ്ങാട ചിട്ടി ര ജി സ്ററാരാഫീസിൽ 
നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

(1) 

1983 ജൂലൈ 7 . 
മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ ഉഴവൂർവില്ലേജിൽ K. 456-3. 
നമ്പർ ഉഴവൂർ അദ്ധ്യാപക സഹകരണസംഘം ക്ലിപ്തം 
ലുവ നിന്ന് രാമപുരം 

സബ 

രജിസ്( ടാർ ആഫീ 
സിൽ 1976 ജൂലൈ മാസം 5 -ാം തീയതി 4/ 76 -ാം 
നമ്പരായി രജിസ്ററർ ചെയ്ത് 1976 ജൂലൈ മാസം 
5 -ാംതീയതി ആരംഭിച്ച് 1979 ഒക്ടോബർ മാസം 5 -ാം 
തീയതി അവസാനിച്ചതും 1979-0മാണ്ട ജനുവരി 
മാസം മുതൽ ഈ ആഫീസിലേക്ക് മാററപ്പെട്ടതുമായ 
10,000 രൂപ സലയുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേയ്ക്ക 
മുമ്പൻ മീനച്ചിൽ സബ്( ടഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ 
1976 ജൂലൈ മാസം 3 -ാം തീയതി 

008635 -ാം 
നമ്പർ സ്ഥിര നിക്ഷേപ രസീ തിൻ പ്രകാരം ചിട്ടി 
യുടെ മുതലിന് തുല്യമായ 10,000 രൂപ നിക്ഷ 
പിച്ച ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് രാമപുരം സബ്രജിസ് 
(ററാരാഫീസിൽ 1976 ജൂലൈ മാസം 5 -ം തീയതി 
ജാമ്യപിതം രജിസ്ററാക്കി ടി നിക്ഷേപരസീത് ടി 
ആഫീസിൽ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും പിടി 
യുടെ ബാക്കി പ്രതങ്ങളെല്ലാം കമീപകാരം നരഡിററ 
ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കററ് യഥാകാലം ഈ 
ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധ 
മായ ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് 
ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടുർത്തി ടി നിക്ഷേപത്തുക തീരെ 
കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി 
സംബന്ധമായിയാതൊരു തുകയും മുമ്പനിൽ നിന്നും 
ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന 

എനിക്കു വാധ്യപ്പെട്ടി 
ട്ടുളളതുമാകയാൽ 

ടി നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യബാധ്യത 
യിൽനിന്നും വിടുർത്തി മുമ്പന് തിരെകൊടുക്കുന്ന 
തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുളള പക്ഷംആയത് ഈ 
പരസ്യ ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന 

തീയതി 


മൂവാറ്റുപുഴ ചിട്ടി രജിസ്ററാരാഫീസിൽ നിന്നും 
പരസ്യംചെയ്യുന്നത്. 

1983ജൂലൈ14. 
മൂവാറ്റുപ്പുഴ താലൂക്ക് മാറാടി 

വി ല്ലേ ജി ൽ ച 
മംഗലം | ക 556 -ാം നമ്പർ 

മൂവാറ്റുപുഴ 
അർബൻ - സഹകരണ ബാ ക ക്ലിപ്തത്തിനുവേണ്ടി 
സെകട്ടറി 

വെളളൂർക്കുന്നം വില്ലേജിൽ കാവുങ്ങര 
കരയിൽ വടക്കേടത്ത് വീട്ടിൽ അഹമ്മദുപിളള മകൻ 
വി , എ .കുഞ്ഞുമൈതീൻ മുമ്പ് നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 
1978 - ൽ 9 /78 -ാം നമ്പരായി തലവരോല രജിസ്റർ 
ചെയ്ത് 1978 മാർച്ചുമാസം 20 -ാം തീയതിആരംഭിച്ച് 
1981ജൂൺമാസം 10 -ാം തീയതി അവസാനിപ്പിച്ചതും 
10,000 (പതിനായിരം) രൂപ മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ 
ഉറപ്പിലേക്ക്മുമ്പൻ മൂവാററുപുഴ സ സ | S ഷറിയിൽ 
17-3-1978- ൽ 020293] ററി . എഫ്. ഡി . 107-ാം നമ്പർ 

"193 
രസീതും പകാരം 10,000 (പതിനായിരം) രൂപ 
നിക്ഷേപിച്ച് രസീത ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് ഈ 
ആഫീസിൽ 1978 മാർച്ച് 8 -ാം തീയതി 4 - ൽ 40-2 . 
നമ്പരായി 

ജാമ്യവ്രതം രജിസ്ററർ ചെയ്ത ടി 
രസീത് ജാമ്യമായി ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുളളതും ടി 
ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ എല്ലാം ( കകപകാര. 
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ആഡിറ് ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ് 
യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്യിച്ചിട്ടുളളതും 
ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ സകലതും 
തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ജാമ്യ ബാധ്യത 
വിടുർത്തി ടി നിക്ഷേപത്തുക തിരികെ കിട്ടണമെന്ന് 
മുമ്പൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
റികാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളിനോ. 
ഗവൺമെൻറിനോ, ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു 
തുകയുംമുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് 
എനിക്കു ബോദ്ധ്യം വന്നിട്ടുളളതമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപ 
തുക ജാമ്യബാധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർത്തിമുമ്പന് 
രി കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷപമുളള 
പക്ഷംആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടു 
ത്തുന്ന തീയതി മുത ൽ 

ഒരു മാസത്തിനകം 

ഈ 
ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം, ബോധിപ്പിച്ചുകൊളളണ്ടതു . 
അതിനുശേഷംവരുന്ന ആ ക്ഷേ പ ങ്ങ് ളെ ഗൗനിക്കുനത 
ല്ലാ തം ആകുന്നു . 

( ഒപ്പ്) 
മൂവാററുപുഴ. 

ചിട്ടി രജിസ്റാർ . 
മൂവാറ്റുപുഴസബ് രജിസ്ററാരാഫീസിൽ നിന്നും 
രസ്യംചെയ്യുന്നത്. 

1983ജൂലൈ14 . 
മുവാറ്റുപുഴ വില്ലേജ് ആവോലി 

കരയിൽ 
സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന 2950 -ാം നമ്പർ ആവോലി 
സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തത്തിനുവേണ്ടി 
സെകട്ടറി സി . കെ . ജോണി തലയാളായി ഈ ആഫീ 
സിൽ 1979 - ൽ 7 -ാം നമ്പരായി തലവര്യാല രജിസററർ 
ചെയ്തം 1979 ഏപ്രിൽ മാസം 5 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച് 
1982-ാമാണ്ജൂലൈമാസം 5 -ാം തീയതി അവസാനിച്ചി 
,5 ളള 10,000 രൂപ സലയുളള പതിമാസ ലേലച്ചിട്ടി 
യുടെ ഉറപ്പിലേയ്ക്കായി തലയായ ചിട്ടി മുതലിന് 
സമമായ 10,000 രൂപ 4-4-1979- ൽ ഡിസ്ററികട 
കോവാപ്പറേററീവ് ബാങ്ക് മൂവാറ്റുപുഴ ( ബാഞ്ചിൽ 
നിക്ഷേപിച്ചുവാങ്ങിയ 001466-ാംനമ്പർരസീത്ഈടുവച്ച് 
ഈ ആഫീസിൽ 4 -ാംപുസ്തകം 75 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യ 
ഉടമ്പടി രജിസ്ററാക്ക് ടി ഡിപ്പോസിറ്റ് രസീത് ഈ 
ആഫീസിൽ ജാമ്യമായിഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടി 
യുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ എല്ലാം കമപകാരം ആഡിറ 
ചെയ്ത് ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാകാലം ഈ 
ആഫീസിൽഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ചിട്ടി സംബന്ധ 
മായ 

എല്ലാ ഇടപാടുകളും തീർന്നിരിക്കുന്നതായി 
കാണിച്ച് ജാമ്യമ്പാട° ധ്യത് വിടുർത്തി കിട്ടുന്നതിന് 
തലയാൾ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
റിക്കാർഡുകൾ 

തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളർക്കോ 
ഗവൺമെൻറിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ യാതൊരു 
തുകയും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ് 
പ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യ ബാദ്ധ്യ 
തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി തലയാളിന് തിരെ കൊടു 
ക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷേപമുളളപക്ഷം ആയത് 
ഈ പരസ്യം ഗസററീൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി 
മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം 

ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന 
ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 

(ഒപ്പ്) 
മൂവാറ്റുപുഴ, 

ചിട്ടി രജിസ്ററാർ 


ആരംഭിച്ച് 1982-ാമാണ്ട നവംബർ 

മാ സ , 9 -ാം 
തീയതി അവസാനിച്ച 15,000 രൂപ മുതലുള 

ചീട്ടി 
യുടെ ഉറപ്പിലക്ക് മുമ്പൻ പറവൂർ സബ ( 5 ഷറി 
യിൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പാസിറ് 021633 -ാം നമ്പർ 
രസീത് പ്രകാരം ചീട്ടി മുതലിന സമമായ 15,000 
രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ച് ഈ ഒഫീ 
സിൽ 1978-ാമാണ്ട് ഒക റാബർ മാസം 18-ാം തീയതി 
4 -ാം പുസ്തകം 201 -ാം നമ്പറായി ജാമ്യവ്രതം 
രജിസ "(ററാക്കി ടി ഡപ്പോസ ററ് രസീത് ഇവിടെ 
ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി 
പ്രതങ്ങളെല്ലാം ( കമ പ്രകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് 
ആഡിററ സ ർ ട്ടി ഫീ ന ററ യ ഥാ കാ ലം 
ആഫീസീൽ ഫയൽ ചെ യ് തി ട്ടു ഉള്ള തും ചിട്ടി 
സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്ന 
തായി കാണിച്ച ജാമ്യ ബാദ്ധ്യത വി ടു ർ ത്തി 
ടി നിക്ഷേപ തുക തിരെ കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പ്അപേ 
ക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും, ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡു 
കൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ഗവൺ 
മെൻറിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാ മാരു 
തുകയും മുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് 
എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപ 
ത്തുക ജാമ്യ ബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർത്തിമുമ്പന 
തിരെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപ 
മുളളപക്ഷം ആയത് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ 

പരസ്യ 
പ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം 
ഈ 
ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും 
അതിനുശേഷം വരുന്നആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാ 
അത്യംആകുന്നു . 

കെ , കെ . അലിക്കുത്തി, 
പറവൂർ, എക്സഫിഫ്യോ ചിട്ടി രജിസ്ററാർ , 


ഞാറയ്ക്കൽ എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്റ 
രാഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

1983 ആഗസ്റം 4 . 
കൊച്ചി താലൂക്ക് നായരമ്പലം 

വില്ലേജ് 
നായരമ്പലംമുറിയിൽ നായരമ്പലം നായർ 

കർമയാഗം 
തലയാളായി ഈ ആ ഫീസിൽ 1978 - ൽ 3 -ാം നമ്പരായി 
വരിയോല രജിസ്ററർ 

ചെയ്ത് 1978 ജനുവരി 8 -ാം 
തീയതി ആരംഭിച്ച് 1982 ഡിസംബർ 8 -ാം തീയതി 
അവസാനിച്ച 18,000 ക . സലയായുളള ചിട്ടിയുടെ 
സലയ്ക്ക് സമമായ 18,000 ക . 5-1-1978- ൽ 019650 -ാം 
നമ്പർ രശീതി പ്രകാരം മട്ടാഞ്ചേരി സബ് ( ഷറിയിൽ 
ഡിപ്പോസിററ് ചെയ്ത്ടി രശീതി ഇവിടെ ജാമ്യമായി 
ഏൽപിച്ചു ടീ തുക ജാമ്യപ്പെടുത്തി ഈ ആഫീസിൽ 
1978- ൽ 4-ാം പുസ്തകത്തിൽ 5-ാം നമ്പരായി ജാമ്യവ്രതം 
രജിസ്ററർ ചെയ്തിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി 
പ്രതങ്ങളെല്ലാം കരപകാരം ആഡിററ് ചെയ്യിച്ച് 
ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ യഥാകാലം ഈ ആഫീ 
സീൽ ഫയൽചെയ്തിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്ക നതായി കാണിച്ച് 
ടി തുക്ജാമ്യബാധ്യതയിൽ നിന്നും വിടുർത്തിതിരെ 
കിട്ടണമെന്ന് തലയാൾ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും: ടി 
ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ 
തിൽ ചിററാളൻമാർക്കോ ഗവൺമെൻറിനോ ടി ചിട്ടി 
സംബന്ധമായി യാതൊരു തുകയും തലയാളിൽ നിന്നും 
ഈടാകേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന്എനിക്ക് ബോധ്യംവന്നിരി 
ടുന്നതും ആകയാൽ ടീ തുക ജാമ്യ ബാധ്യതയിൽ 
നിന്നും വിടുർത്തി തലയാൾക്കു കൊടുക്കുന്നതിൽ 
ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷപമുളളപക്ഷം ആയത 

- ഈ 
പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധി 
പ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്നആക്ഷേപ 
ങ്ങളെപ്പാറി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 


പറവൂർ എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്ററാരാ 
ഫീസിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

1983 ജൂലൈ22. 
പറവൂർ താ ലൂ ക്ക് ചേന്നമംഗലം വില്ലേജ 
വടക്കുപുറം മുറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദയാ 
കോർപ്പറേഷനിലേക്കുവേണ്ടി മാനേജിംഗ് പാർട്ടണർ 
ടി വടക്കുപുറം മുറിയിൽ വളളാട്ടുതറ • കൊച്ചാവു 
മകൻ ദിവാകരൻ മ്യമ്പ് നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1978 
മാണ് 32 -ാം നമ്പരായി രജിസ്ററർ 

ചെയ്ത് 
1978-ാമാണ്ട ഒക്റാബർ മാസം 18 -ാം തീയതി 


(ഒപ്പ്) 
എക്സഫിഷ്യാചിട്ടി രജിസ്ററാർ . 


ഞാറയ്ക്കൽ, 
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( PART II1 
ഞാറയ്ക്കൽ ചിട്ടി രജിസ ( റാ റാഫീസിൽ നിന്നും പ്രതങ്ങൾ എല്ലാം 

| കമ പ്രകാരംആഡിറ ചെയ്യിച്ച 
പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ 
1983 ആഗസ്ററ് 4, 

ഫയൽ 

ചെയതിട്ട ഉപതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
കൊച്ചി താലൂക്ക ഞാറയ്ക്കൽ വില്ലേജിൽ ഇടപാടുകളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് 
ഞാറയ്ക്കൽ 

മുറിയിൽ ഫീസർ സ്ഥാപിച്ച ജാ മ്യ ബാ ദ ° ധ്യ ത വിടുർത്തി നി രക്ഷ പ ത്ത ക 
(പവർത്തനം നടത്തിവരുന്ന ഇ . 91 -ാം നമ്പർ ഞാറയ്ക്കൽ 

തിരെ കിട്ടണമെന്ന് തലയാ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കു 
സർവ്വീസ കോ -ഒാപ്പറേററീവ 

ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം 

ന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടു 
തലയാൾ നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1978 -ാമാണ്ടം 10.. ത്തി യ തി ൽ ചിററാളൻമാർക്കോ ഗവൺമെൻറിനേം 
നമ്പരാ - 1 ര ജി സ റ ർ ചെയ്ത 1978-ാമാണ്ട 

ടി ചിട്ടി സംബന്ധമാ യ) യാതൊരു തുകയും തലയാളിൽ 
മയ മാസം 20 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച 1982 

നിന്ന 

ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന്എനിക്ക് 2 »വാദ്ധ്യ 
മാണ്ടം ജൂൺ മാസം 15 -ാം തീയ തി 

അവസാനിച്ചി 

പ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാകയാൽ ടി നി ക്ഷേ പ ത്തു ക ജാമ്യ 
10,000 രൂപ മുതലുളള ചിട്ടിയുടെഉറപ്പിലേക്ക്മുമ്പൻ ബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും തലയാളിന് തിരികെ കൊടു 
1977-ാമാണ്ട് ജനുവരി മാസം 21-ാം 

തീ യതിയിലെ ക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലുംആക്ഷേപമുളള പക്ഷംആയത 
H 225752 നമ്പരിൽ 5000 രൂപയും, 

E 385802, 

ഈ പരസ്യം ഗസററ്റിൽ പരസ്യപ്പെടു ത്തുന്ന തീയതി 
0 

0 

മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം 
E 385803 എന്നീനമ്പരിൽ 1,000 രൂപയുടെ 2 എണ്ണവും 

ബോധിപ്പിച്ചു കൊളേളണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന 

ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗജനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു . 
B, 686831 , B 686832, B 686833, B 686834, B 686835 
0 0 0 

0 
എന്നീനമ്പരിൽ100 രൂപയുടെ5 എണ്ണവുംകൂടി 7,500 

പി , എസ്. തങ്കം, 
രൂപയുടെ7 വർഷത്തെനാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടി തളിപ്പറമ്പ്. എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്ററാർ 
ഫിക്കറ്റുകൾക്കു പുറമെ എറണാകുളം ഡിസ്ററികട 
(ടഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ 1978-ാമാണ്ടം മേയം 
മാസം 2 -ാം തീയതി 021735/74-ാം നമ്പരായി സ്ഥിരം 
ഡിപ്പോസിററു ചെയ്തുകിട്ടിയ 6,250 രൂപയുടെ സീതു 

പയ്യന്നൂർ എക്സഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്ററാര ഫി 
( പകാരംചിട്ടിയുടെമുതലിനുസമമായ 10,000 രൂപനിക്ഷേ സിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 
പിച്ച് ജാമ്യം സ ഥാപിച്ച് ഈ ആഫീസിൽ 1978 

1983 മേയം 19 . 
മാണിൽ 52-ാം നമ്പരായി ജാമ്യപിതം രജിസ ( ററാക്കി ടി 
രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും c 827 പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ടൗൺ ബാങ്ക് ക്ലിപ്ത 
ചിട്ടിയുടെബാക്കിപ്രതങ്ങളെല്ലാം കരു പ്രകാരം ക്രഡിറ്റ് ത്തിനുവേണ്ടി സെക്രട്ടറി തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക്പയ്യന്നുർ 

യഥാകാലം ന 

വില്ലേജ് കുഞ്ഞനന്തൻ 
ചെയ്യിച്ച് ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ 

മകൻ പി , സി . ഗംഗാധരൻ 
ആഫീസിൽ ഫയൽചെയ്തിട്ടുളളതും, ടി ചിട്ടി സംബ നമ്പ്യാർ തലയാളിൽ നിന്ന് ഈ ആഫീസിൽ 1980 
ന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി മാണു” ഫെബ്രുവരി മാസം 19 -ാം തീയതി 6 -ാം 
കാണിച്ച് ഭാര്യബാധ്യത വിടർത്തി നിക്ഷേപത്തുക 

നമ്പരായി വരോല രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1980-ാമാണ്ട 
തിരികെ കിട്ടണമെന്ന് മുമ്പൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും 

ഫെബ്രുവരി മാസം 20 -ാം തീയതി ആരംഭിച്ച 1981-2 
ചിട്ടി സം ബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ 

മാണ്ടം സെപ്ററംബർ മാസം 20 -ാം തീയതി അവസാനിച്ച 
തിൽ പിറന്നാളുകൾക്കോഗവൺമെൻറിനോ, ടിചിട്ടി സംബ 1,000 രൂപ മുതലുളള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്കായി 
ന്ധമായി യാതൊരു തുകയുംമുമ്പനിൽ നിന്നും ഈടാ 

തലയാ ചിട്ടി മുതലിനു സമമായ 1,000 രൂപ 

1980 -ാമാണ്ട 
കേണ്ട ാ യിട്ടില്ലെന്ന് മുനിക്ക് ദ വാദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളതുമാ 

ഫെബ്രുവരി മാസം 12-ാം തീയതി 
കയാൽ ടീ 

നി ക്ഷേ പ ത്തു ക ജാമ്യ ടവ് 8°്യതയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൻറ പയ്യന്നുർ 
നിന്നും വിടുർത്തി മുൻപന് തിരികെ കൊടുക്കുന്ന 

| ബാഞ്ചിൽ 578 -ാം നമ്പരായി നിക്ഷേപിച്ച് 
ഈ 

ആഫീസിൽ 
തിൽ ആർ 1 ലും ആക്ഷേപമുളള പക്ഷം ആയത് ഈ 

ഡിപ്പോസിറ ” രസീത 

ജാ മ്യ മാ യി 
പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഏ ൽ പ്പി ച്ച് 1980-ാമാണ്ട് ഫെ ബുവരി മാസം 19 -ാം 

ാലം 
ഈ ആഫീസിൽ 

ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു 

തീയതി 4 -ാം പുസ്തകം 18 -ാം നമ്പരായി ജാമ്യ ഉടമ്പടി 
ണ്ടതും അതിനുശേഷം വരന്നആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കു 

രജിസ്ററർ ചെയ്തിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടിയുടെ വാക്കി 

പത്രങ്ങൾ എല്ലാം 
ന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു 

കമ പ്രകാരം ആഡിററു ചെയ്ത് 
ആഡിററ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ 
(ഒപ്പ്) 

ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ 
ഞാറയ്ക്കൽ, 

ചിട്ടി രജിസ്(ററാർ . 

ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് ടി 
തളിപ്പറമ്പ ചിട്ടി രജിസ്ററാരാഫീസിൽ നിന്നും 

ജാമ്യബാദ °ധ്യത വിടുർത്തീ നിക്ഷേപത്തുക തിര്യ 

കിട്ടണമെന്ന് തലയാൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുളളതും ടി ചിട്ടി 
പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്. 

1983ജൂലൈ18 . 

സംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ 
ചീട്ടിഫണ്ടിനുവേണ്ടി തളിപ്പറമ്പ് 

പീററാളൻമാർക്കോ ഗവൺ മെന്ററിനോ ഈ 
ഈ ഡി , റി 

ചിട്ടി സംബ 
മർശത്ത 

ന ധമായ യാതൊരു തുകയും 

ഉളളാട്ടു 
താലൂക്ക് നടുവിൽ 

തലയാളിൽ നിന്നും 

ഈ 50 മക്ക 1 തി , ന 
താമസിക്കു 

വീട്ടി ൽ ദേവസ്യാ മകൻ 
ഏറത്തടങ്ങ 

എ നി 

ബാ 8 ധ്യം 
ഈ , ഡി . തോമസ തലയാൾ നിന്ന് ഈ ഫീസിൽ 

വ ന്നി ട്ടു ഉള ആ മാ കയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക 
വാ 3 ° ധ്യതയിൽ 

ജാമ്യ 

നിന്ന 
3 of 1979 -ാം നമ്പരായി രജിസ ററർ ചെയ്ത് 1979 

വിടുർത്തി തലയാളിന് 
മാണ്ട് ഏ പിൽ മാസം 20 -ാം 

ത ര്യ കൊടുക്കുന്നതിന് കർശല്യം 

തീയതി ആരംഭിച്ച് 
1923 -ാമാണ്ടം മേയ് മാസം 20 -ാം തീയതി അവസാനിച്ച മുളളപക്ഷം ആയ തം ഈ പ , C, a Juni ിൽ പരസ 

പ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം 440 
25,000 രൂപാ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉപ്പിലേയ്ക്ക് 

മൂലം ഈ 
തളിപ്പറമ്പ ( ടി സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ 17.4 1979-2 , 

ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ചുകെ: 0 1 1 ത്യ . 
തീയതി 039167 -ാം നമ്പർ ഫിക്സഡ ഡിപ്പോ 

അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന 

ല്ലാത്തതു മാകുന്നു . 

25,000 
സീറും ( പകാരം ചിട്ടിമുതലിനു സമമായ 

ഈ ആഫീസിൽ 
രൂപ നിക്ഷേപിച്ച 

1979- ൽ 4-2 . 
പുസ്തകം 31 -ാം വാല്യം 13 മുതൽ 14 വരെ വശങ്ങളി ൽ 
70 -ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജാമ്യാധാര 
പകാരം ഈട് സ്ഥാപിച്ച് ടി രസീത് ഇവിടെ ജാമ്യ 
മായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും, ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി 

പയ്യന്നുർ, ഏക” സ ഫിഷ്യാ ചിട്ടി രജിസ്റാർ, 
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State Transport Authority 


Purpose. For the renewal of pucca permit in 
respect of his bus KLT 898 on the route Karette 
Anjengo via Koduvazhannoor, Nagaroor and Attingal 
for a period of 3 years from 18-9-1933. 

( Sd . ) 

Secretary 
Trivandrum 

Regional Transport Authority . 


NOTIFICATIONS 
Under Section 57 ( 3) of M.V. Act 
Applicationshave been received from the following 
persons for the purposes noted below : 

2. Those who have any representation to make in 
this connection should do so in writing so as to reach 
the office of the Secretary, Regional Transport 
Authority, Trivandrum within 30 days from the date 
cf publication of this notification in the Government 
Gazette furnishing a copy thereof simultancously 
to the applicant. Representations received after the 
prescribed date or the copies of which have not been 
furnished simultaneously to the applicant will not be 
considered : 

3. The applications and the representations recei 
ved in connection therewith will be considered by the 
Regional Transport Authority, Trivandrumt at its 
meeting to be held after 30 days from the date of 
publication in theGovernment Gazette. The date of 
the meeting will be intimated sufficiently in advance . 
The applicant and the personsmaking representations 
will be heard by the Regional Transport Authority , 
either in person or by a duly authorised representative. 

(1) 
No. C6/8280 /83 . 

14th September 1983 . 
Name and address of the applicant.-- Shri V. 
Balachandran , Leelasadanam , Attingal. 

Purpose. For the renewal of pucca permit in 
respect ofKRV 4685 for 3 years from the date of 
expiry 1. e. from 1-10-1983 on the route Attingal 
Chirayinkil . 

( 2 ) 
No. C5/6911/83/ T. 

17th September 1983 
Nanc and address of the applicant.-- The 
Mg. Director, R.K.V. Motors & Timbers (P ) Ltd., 
Trivandrum . 


NOTIFICATIONS 
Under Section 57 (3 ) ofM. V. Act 

Applications have been received from the under 
mentioned persons for the purposes mentioned below . 

It is hereby notified for the information ofthe 
public or whomsoever it may concern that those 
who have any representation to 

make in this 
connection should do so in writing so as to reach the 
office of the Secretary, Regional Transport Authority , 
Pathanamthitta within 30 days from the date of 
publication of this notification in the Government 
Gazette furnishing a copy thereof simultaneously to 
the applicants. Representations received after the 
date prescribed or the copies ofwhich have not been 
furnished simultaneously to the applicant will not be 
considered . 

The applications and the representations received 
in connection therewish will be considere ! by the 
Regional Transport Authority, Pathanamthitta at its 
meeting to be helt after 3 days from the date of 
publica ion in the Government Gazette. The date of 
the meeting will be intimated suicioatly in advance . 
The applicants and the person making representations 
will be heard by the Regioni! Toon gr. authority , 
cither in persons or by a duly Authorised 
representative: 

( 1 ) 
No. C4/6717 /83/PTA . 

13th September 1983 . 
Name and address of the applicant. - Sint. Lekshmi 
pillai Amma, Thoppil Veedu , Chwara, 
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Regn . No. of the vehicle . - KLA 2122 (Make 1965 
T. M. Benz.) S. C. 27 in all. 

Route. - Chavara -Pathanamthitta via Adoor . 

Purpose.- Replacement of route bus KLA 2122 
by KRO 4863 (Tata 1983 Seating capacity 43 in all.) 

(2 ) 
No. C1/ 5883 /83/PTA . 

8th September 1983. 
Name and address of the applicant.-- Sri Antony 
Abraham , Kokkoopuzha House ,Mukkottuthara P. O., 
Muttappally. 

Regn . Mark . - KLA 735 . 

Roule.- Kozhencherry-Pampavally via Erathuva 
puzha. 

Purpose.-Renewalof pucca Permit for a period of 
3 years from 22-12-1983. 

( 3 ) 
Ref. C5-5869/83/PTA . 

13th September 1983 . 
Name and address of the applicants. - K . Babu , 
Babu vilas bunglow , Chemmentboor, Punalur (trans 
ferror ) ( ) K. Surendranatha Panicker , Karimuttathu 
house, Mallapally (transferee ) 

Regn . mark . - KRT 7934 
Roule.- Mallappally -Kulathupuzha. 

Purpose. — To transfer the permit of the vehicle 
from the name of 1st applicant to the name of 2nd 
applicant. 

(Sd .) 

Secretary , 
Pathanamthitta . Regional Transport Authority 


No. of permit. - One 
Noto.-- This notification is issued to grant a pucca 

permit against the vacancy of the existing 
temporary service being operated by S.C. 
KLY 5227 . 

( 2 ) 
No. G /9473 /83/A . 

5th September 1983 . 
Route.- Medical College-Aspinwal Coinpiny via 
Thiruvampady E.S.I. W & C Hospital Medical 
College-HospitalJunction -Mullackal -Boat jetty . 
Thondankulang tra and Pun namada (as Town Service ). 

No. of permit. - One 
Note. - Applications are invited by this notifi 

cation to grant pucca permit against the 
vacancy of the temporary service being 
operated by S.C. KLY 5783 on this 
route . 

(Sd.) 

Secretary , 
Alleppey 

Regional Transport Authority. 
NOTIFICATIONS 
Under Section 57 (3 ) of M. V. Act 
Whereas applications has been received from 
the undermentioned persons for the purposes noted 
below . 

2. Those who have any representation to mako 
In this connection should do so in writing so as to 
reach the Office of the Secretary, Regional Transport 
Authority, Alleppey within 30 days from the date of 
publication of this notification in the Government 
Gazette , furnishing a copy thereof simultaneously to 
the applicant. Representations received after tha 
prescribed date or the copies of which have not 
been furnished simultaneously to the applicant will 
not be considered . 

3. Theapplication and the representations received 
in connection therewith will be considered by the 
Regional Transport Authority, Alleppey at its 
meeting to be held after 30 days from the date of 
publication in the Government Gazette. The date of 
the meeting will be intimated sufficiently in advance . 
he applicants and the 

persons 

making 
representations will be heard by the Regional 
Transport Authority, either in person or by a duly 
authorised representative. 

(1) 
No. C2-12394 /83/A . 

8th September 1983 . 
Name and address of the applicant - Sri S. Sukumaran , 
Sukumarasadanam , Muttom , P. O., Haripad. 

Purpose. For the renewalof pucca stage carriage 
permit on the route Haripad-Vallikadu -Kottayam via 
Thattarambalam , Mavelikara, Pandalam Kaipattoor 
and Pathanamthitta in respect of bus KLA 1806 for a 
further period of 3 years from 16-12-1983 

(2) 
No. 02 /16214 /83/ A . 

8th September 1983. 
Name and address of 

the applicant. 
P. Karunakaran Pillaig Vengasseril house , Pathiyoor, 
Kayamkulam . 


NOTIFICATIONS 
Under Section 57 (2 ) of M.V. Act 
In pursuance 

to the decision taken by the 
Regional Transport Authority, applications are invited 
for the grantof pucca stage carriage permits for service 
on the following routes so as to reach this office within 
30 days from the date of publication of this notification 
in the Goveroment Gazette. Applications shall be 
made in the prescribed form with proof of payment 
the publication fee ofRs 25.00 and theaplication fee 
ofRs. 16.00 in the Regional Transport Office and 

emitted under head of account041 (a ) in anytreasury 
in the State and also with a chalat for Rs. 200.00 
being security deposit remitted under the head of 
account * 34 3 (c) Revenue Deposit". Applications 
received after the last date fixed in this behalf or which 
are defective will notbe considered . 

All correspondence in this conncction shall be 
addressed to the Secretary , R.T.A. Alleppey . 

(1 ) 
No. G /9469 /83/A . 

5th September 1983 . 
Roule. - Medical College-Mannancherry via 
Paravoor - Kaithavana-Pazhaveedu - Chandanakkavu 
Collectorate --W & C Hospital-Collectorate- M C. Hos 
pital- Iron Bridge-Stone Bridge-Out-Post Junction and 
Indira Junction (Town scrvice) 
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Purpose. For the renewal of pucca stage carriage • of the meeting willbe intimate isuficiently in advance . 
permit on the route Mallappally -Kayamkulam Pvt. The applicant andexercitawking represervations 
bus stand via Paipadu , Thiruvalla , Mannar , Maveli will be heard by the Regional TransatAuthority 
kara and Thattarambalam ia respect of hus KLZ 1552 either in person or by a duly authorised representative. 
for a further period of 3 years from 2-2-1984. 

(1) 
( 3) No. 04/2218 /83 /ID . 

6th September 1983 . 
No. G /7598/83 /A . 

13th September 1983. 

Name and address of the analinnat -Si P P. 
Name and address of the applicants. - SriK.M. Sulaiman, Paimpillil house, Kcerikode, Thodupuzha. 
Aboobacker, Kannathiparambil house, Avalukunnu 
P.O. Alleppey 

Purpose. For the variation of regular pornit in 

respect of stage carriage KLP 3009 on the route West 
Regn , mark.-S.C. KLY 5407 

Kodikulam - Thodupuzha as Thodupuzh-Illichuvadu 
Purpose. For the grant of a pucca stage carriage 

via West Kodikulam . 
permit for a period of three years from the date of issue 

(2) 
on the route Mannamcherry -Medical College via Indira No. C4 /8075/83 /ID . 

7th Sebtember 1983 . 
Jn . Boat jetty -OutPost Jn.-Stone bridge-Iron bridge 
M.C. Hospital-Collectorate-Chandanakkavu--Pazha 

Name and address of the applicant. - Sri Baby John , 
Vecdu -Kaithavana and Paravoor (Town Service). 

Kizhakkekara , Velliamattom , Thodupuzha. 

Purpose.-For the renewal of regular permit in 
(Sd.) 

respect of stage carrirge KLI 4074 on the route 
Secretary , 

Velliamattom -Palai via Thodupuzhu for a period of 
Alleppey Regional Transport Authority. three years from 12-12-1983 . 

(3) 
NOTIFICATION 

" To. C #/4647/83/ ID . 

7th September 1983. 
Under Section 57 (2 ) of M. V. Act 

address of the 
No. G.6927 /83 - K . 

28th April 1983. 

Chacko Dev..sia, Erappoozhikara, Thudanganad, 
Applications are invited for the grant of one pucca 

Thodupuzha. 
stage carriage permit for a period of 3 years from the Purpose. For the renewal of permit in respect of 
date of issue on the following route in the prescribed stage carriageKLO 6201 on the route Thodupuzha 
form P.S.P.A.together with the fee prescribed and an 

Thodupuzha (circular) via Karimkunnam , Mutton 
additional receipt for Rs. 200 remitted under the for a period of 3 years from 29-11-1984 . 
head of account Revenue Deposit " as security under 

(4 ) 
section 45 (3 ) of the M. V. Act so as to reach the 
Secretary, R. T. A., Kottayam within 30 days from 

No. G /3625/82/ID . 

6th May 1983. 
the date of publication of this notification in the 

Name and address of the annlicants - S - i Tom 
GovernmentGazette. Applications which are defective 

Taomas, so K.J. Thomas, Kondody Motors, 
and those received after the due date will not be Kodimatha, Kottayam . 
considered . 

(2) Sri C. M. Kurian , slo C. P. Mathew , 
Route. - Ponkunnam -Mukkoottuthara via Erumeli . Chalakuzhy house , Manarcadu, Kottayara. 

(Sd .) 

( 3 ) 

Sri K. J. Joseph, slo Josepa, Kondodickal 
Secretary, 

Kavungal, Muttambalam P. o . Kottayam . 
Kottayam . Regional Transport Authority. (4) Sri Chandy Joseph, Kavalam Puthenparambil, 

Kavala, Changanacherry. 
NOTIFICATIONS 

(5) Sci P. J. Abraham , so Joseph, Thondukanda 

thil, Puthupally, Keechal, Kottayam . 
Uader Section 57 (3 ) of the M. V. Act 

Purpose. For the grant of one pucca stage 
Applications have been received from the carriage permi: ou th : route Kyttayam - Taovalia via 
following persons for the purposes noted below : 

Poukuinam , Mun lak ayam and Kattappana for a 
2. Those who have any representations to make 

period of 3 years from the date of issue. 
in this connection should do so in writing so as to 

(5 ) 
reach the Office ofthe Secretary , Regional Transport No. B /7789/83/ ID . 

16th Septembar 1983, 
Authority , Idukkiwithin 30 days from the date of 

Nanie and address of the applicant.-- Sri 
publication of this notification in the Government 

Tom Thomas, Kondodickal, Thottackadu, Kottayam . 
Gazette furnishing a copy thereof simultaneously to the 
applicant. Representations received after the prescri 

Purpose.--For the renewal of pucca Fast Passenger 
bed date or the copies of which have not been 

permit in respect of stage carriage KRK 312 a the 
furnished simultaneously to the applicant will not be route Changanacherry-Kochura via Kumiy mud 
considered . 

Puttadi for 3 years from 11-2-1931. 

(6 ) 
3. The applications and representations received 
in connection therewith will be considered by the No. G |2693/83/ID . 

17th September 1983 . 
Regional Transport Authority, Idukki at itsmeeting , Name and address of the applicants.- ( 1 ) Sri 
to be held aiter 30 days from the date of publication of P. I. Elias, Managing Partner, Parekkara Motor 
this notication in the Government Gazette. The date Service. Kothamangalam . 
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2 Sri Thomman Varkey , slo Thomman , Chenaya 
Ppillil, rockavu P.O., Kothamangalam . 
3. Dr. Cierian P. Joseph , 

Palamatathil, 
KamskohyP.Kattannana. 

Furpose. For the grant of one pucca stagecarriage 
permit in the - Adimaly-Santhanpara via 
Rajackad and Kunjithanni for a period of three years 
from the date of issue. 

(Sd.) 

Secretary, 
Idukki. 

Ragional Transport Authority . 


are 


NOTIFICATIONS 
Under Section 57 (2 ) of the M. V. Act 

Whereas it is decided to invite applications for the 
issue of a pucca permit on the following routes. 
The Secretary,RT A Frnakulain will be receiving 
applications from those interested within 30 days of 
publication of this notification in the Government 
Gazette . Applicativus Vi this made in form 
P.S.P.A. with the prescribed fee together with an 
additional chalan receipt for Rs. 200 r -mitted under 
the head of account " Revenue Deposit" towards 
security deposits under section 45 ( 3) of the 
M. V. A. Applications which defective 
and received late will not be considered . The appli 
cants shall specify their business place of residence, 
workshop facilities, experiences the as route and 
sector qualifications. 
No. G1/5620/83/E . 

3rd September 1983 . 
Rout. -Kundannur Ry-pass Junction Chera 
nelloor via. Thripunithura Menaka and Edappally 
in place of temporary service being conducted by 
Siu CE JOZZ. 

(2 ) 
No. C !-39559/93/6 . 

3rd September 1983. 
Route . - Thrippunithura -Alwaye via . Ambala 
mugal. Karimucal. Pallikara in place of temporary 
service being conducted by S/ C KÉE 5142 . 

(Sd . ) 

Secretary, 
Ernakulam . 

Regional Transport Authority . 

NOTIFICATIONS 
Under Section 57 (3 ) ofthe M. V. Act, 1939 

Applications have been received from the following 
persons ior the purposes rutea below : 

2. Those who have any representation to make in 
this connection hou !! de o in writing so as to reach 
te Office of the Secretary , Regional Transport 
Authority , Ernakulam within 30 days from the date 
of publication of this notification in the Government 
Gazette furnishing a copy thereof simultancously 
to the applicant. Representations received 
after the prescribed date or the copirs of 
which have not been furnished simultancously to the 
applicant will not be considered . 

3. The applications and the representations recei 
ved in connection therewith will be considered by the 
Regional Transport Authority, Ernakulam at its 


mecting to be held after 30 days from the date of 
publication the Government Gazette. The date 
of the meetiog will be intimated sufficiently 
in advance . The applicant and the persons making 
representations will be heard by the Regional 
Transport Authority, either in person or by a duly 
authorised representatives. 

(1) 
No. 03 /11935/83-E . 

20th August 1983. 
Name and address of the applicant.-- Sri P.L. Gimmy, 
Poondikulam , Thattarath , Thodupuzha. 

Purpose. For the renewal of permit in respect of 
stage carriage KLO 5825 for a period of 3 years from 
16-8-1983 on the route Ernakulam -Erumeli via ." 
Edappilly Toll Muvattupuzha, Thodupuzha, Melu 
kavu Erattupetta and Kanjirappally . 

(2 ) 
No. G1/10779/83 -E . 

30th August 1983. 
Name and address of the applicant. - Sri 
P.Mathew Santhan , Palathinkal house, Thiruvan 
kulam . 

Purpose. For the issue of one pucca permit on the 
route Chottanikkara-Kaloor via . Thiruvankulam and 
Boat Jetty in respect of KEE 6375 for a period of 3 
years from the date of issue. 

(3 ) 
No.G1/32964 /83-E . 

30th August 1983. 
Name and address of the applicant .-- Sri 
M. K. Sadanandan , Muchan house , Near Town 
Railway Station , Cochin -18. 

Purpose.--For the issue of a pucca permit on the 
route W /Lland-Alwaye via . M. G. Road, Kalamas 
serry , N.A.D. Quarters, Kombara and Asokapuram 
in respect ofKRĒ 2194 for a period of 3 years from 
the date of issue. 

( 4) 
No. 02 /26139 /83- E . 

7th September 1983 . 
Name and address of the applicants .- (1) Sri 
C.K. Purushothaman , Azhakanthara house, Kaloor, 
Cochin - 17. (2) Sri K. V. Varghese, Kizhakke 
karayil house, Piravam . 

Purpost. - For transfer ofstage carriage permit in 
respect of S /C KRE 4518 on the routo Perumbavoor 
Piravon via . Kolancherry from the name of the 1st 
applicant to the same of the 2nd applicant. 

(5 ) 
No. 02 /32268 /83 - E . 

9th September 1983. 
Name and address of the applicants.- (1) 
Sri KP. woulose, Kilithattil house , Tengode, 
B.M.C. (2 ) Sri Ivy George, Kirivclil Veettil 
house, 106639, Kaloor Cross Road, Cochin-18 . 

Purpost. For the transfer of stage carriage permit 
in respect of KRF 139+on the route Man kadavu 

Fortcochin via Jetty from the name of the 1st 
applicant to the name of the 2nd applicant. 

(6 ) 
No. C2/2379 /83- E . 

8th Seplember 1983 . 
Name and address of the applicants. 
( 1) Sri M.A. Ibrahim , Manapurath house, Naya 
rambalam , Cochin -l. (2) Sri K.S. Gopalakrishnan , 
Kalathil house, Nayarambalam . 
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Purpose.---Ford transfer of stage carriage 
permit in respect of the S /C KRE 2379 on the route 
Vyppin -Munambam from the name of the applicant 
No. 1 to the name of the 2nd applicant. 

(7 ) 
No. C2/KRE /9939/8 / E . 

8th September 1983. 
Name and 

address of the 
P.K. Venu , Punnakkattu house , Kaloor . 

applicant.--Sri 
Purpose .-For rencwal of stage carriage permit in 
respect of S/ C . KRE 9939 on the route Alwaye Bus 
Stand -Ernakulam south via . Boat Jetty for 3 years 
from 7-5-1983 , 

(8 ) 
No. C2/3488/83/E . 

9th September 1983 . 
Name and address of the applicant.-- (1) Sri 
T. K. Pavithran, Thekkepalliyodaparambil house, 
Eroor, Trippunithura. (2) Sri C. P. Devassy, 
Chakiath house, Cheranalloor . 

Purpose.--- For transfer of stage carriage permit in 
respect of S /C KRF 3488 on the route Cheranelloor 
Kundannoor via. Jetty from the name of the 1st 
applicantto the name of the 2nd applicant. 

(9 ) 
No. C2/31488 /83/E . 

9th September 1983 . 
Name and address of the applicants.- (1) Sri 
E. P. Poulose, Edampadath house, Vettickal, 
Mulamthuruthy. (2 ), Sri B. Hussain , Adima 
parambil house, Flamakara , Ccchin - 26 . 

l urpose.--For transfer of stage carriage permit in 
respect of S /C KRE 2503 on the route Manakka 
kadavu-Mattancherry via Bo : Jetty from thename of 
the Ist applicant to the name of the 2nd applicant. 

(10 ) 
No. C2/KRE /4952/83/ E . 9th September 1983. 

Name and address of the applicants.- (1) Sri 
K. K. Madhavan , 238/A , Azad Road , Kaloor 
Cochin-17. (2 ) Smt. Teresa Stephen , Kurecthara 
house , Thykoodam , Vyttila . 

Purpose. For transfer of stage carriage permit in 
respect ofS /C KRE 4952 on the route Perumpadappu 
Alwaye via . Jetty from the naine of the 1st applicant to 
the name of the 2nd applicant. 

(11) 
No. 02/11495 /83 /E . 

9th September 1983 . 
Name and address of the applicant.-The Managing 
Partner, K. G. M. P. Transports, Pachalam , 
Cochin -12 . 

Purpose. -For renewal of stage carriage permit in 
respect of KRE 7839 on the route South Chittoor 
Temple Junction Mattancherry via . Koat Jetty for 3 
years from 24-9-1983. 

(12 ) 
No. G1/37481/83/E . 

9th September 1983 . 
Name and address of the 

applicant. 
Sri K. C. Chandy, Peramoottil house, Nazarath , 
Alwaye . 

Purpose.--- For the issue of a pucca permit on the 
route Manjumel-Fort Cochin via . Boat Jetty in respect 
of KRK 5601 for a period 3 years from date of 


(13) 
No.G1/20274/83 /E . 

9th September 1983 . 
Name and address of the applicant.-- So 
P.T. Antony , Pulpatt house, Anzar Lane, Alwaye. 

Purpose . For the issue of a pucca stage carriage 
permit on the route Alwaye -Irimpanam via . Menaka 
in respect of KEE 3477 for a period of 3 years from 
date of issue. 

(14 ) 
No. G1/11929 /83/ E . 

9th September 1983. 
Name and address of the applicant.- Sri 
M. O. Chacko, Manavalan house, Kottamam , 
Neeleswaram P.O., Kalady, 

Purpose. For the issue of one pucca permit in 
respect of KEE 5309 on the route ii tiivuc-riwaye 
via .Malayattoor, Kalady Swargom Junction for a 
period of 3 years from date of issue. 

(15 ) 
No. G1/33360 /83/E . 

3rd September 1983. 
Nane and address of the applicant. - Sri P.K. Peter, 
Plackayil house, East FortGite, Trippunithura. 

Purtos .. -For the puc:a variation of existing 
pucca service in respect of KEE 6204 on the route 
Chottanikara -Eloor via M.G. Road as Chottanikkara 
Eloor via Menaka . 

(Sd.) 

Secretary, 
Ernakulam . 

Regional Transport Authority. 


ERRATUM NOTIFICATIONS 

(1 ) 
No. C1/ 19324 /82/M . 

5th August 1983. 
The notification published under section 57 (3) of 
M. V. Act in the Gazette dated 1-2-1983 the name 
and address of the applicantsmay be read as follows: 

Name and address of the nation s. - Joint appli. 
cations from 
1. Sri T. P. Mohamed haji, Thadiyampurach 

house, P. O.Karakuaru via Manjer . 
2. Sri K. Abdul Azeez slo Mohamed , Korambiyil 

house, Pandikad Road , Manjeri. 


( 2) 
G2. 9208 /81/ M . 

10th August 1983. 
The notification published under section 57 (3 ) 
of M. V. Act in the gazette dated 5-7-1983 in page 
No. 225 Sl. No. 3, the route furnished may be read as 
follows. 

Cherupuzha-Elankur via Nilambur, Edavanna 
and touching Manjeri." 

(Sd .) 


Courses 


issue. 


Malappuram . 


Regional Transport Authority . 
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NOTIFICATION 
Under Section 57 (2) of the M , V.Act 

In pursuance of the decision of the R. T. A., 
Malappuram , thc Secretary, R. T. A., Malappuram 
will receive applications till 30 days from the date of 
publication of this notification in the Kerala Gazette 
for the issue of a pucca stage 

carriage permit 
to ply on the foilowing route . 

The applications should be made in form P.S.P.A. 
and accompanied by chalan receipts for Rs.57 remitted 
under head of account " 041 (a ) taxes on vehicles " and 
for D. 200 under the band of account " Security De 

Belated and defective applications 
will not be entertained . In the case of companies / 
Partnership firms a copy oimemoranda of Association 
partership deed also be produced along with the 
annlication 
No. G2/10303 /82 /M . 23rd September 1983. 

Rivuit.Edavannappara -Kozhikode Corporation 
Bus stand via Kondotty, Ramanattukara and Ferook 
College. 

(Sd .) 

Secretary , 
Malappuram . 

Regional Transport Authority. 

NOTIFICATIONS 
Under Section 57 (3 ) of 1939, M. V. Act 

Applications have been received from the follow 
ing persons for the purposes noted below . 

2. Those who have any representation to make 
in this connection should do so in writing so as to 
reach the office of the Secretary, Regional Transport 
Authority, Malappuram within 30 daysfrom the 
date of publication of this notification in the 
Government Gazette furnishing a copy thereof 
simultaneously to the applicınt. Representations 
received after the prescribed date or the copies of 
which have not been furnished simultaneously to the 
applicant will not be considered . 

3. The application and representations received 
in connection therewith will be considered by the 
Regional Transport Authority , Malappuram at its 
meeting to be held after 30 days from the date of 
publication in the Guvern Gazette . The date of 
the meetir:g will be intimated sufficiently in advance. 
The applicant and the persons making representations 
will be heard by the Regional Transport Authority 
either in person or by a duly authorised representative . 

( 1 ) 
No. C1/7541/83/M . 

20th July 1983. 
Name and address of the applicants. - Sri P. Abdul 
Hameed , Mg. Partner, Cresent Road Lines , P. O. 
Edavanna. 

2. C. Alavi, s/o Abdurahiman haji , Kisan Motors, 
P.O. Pathepariyam , via Manjeri. 

Purpose. For the transfer of permit in respect of 
SC KLM . 5868 on the route Calicut corporation 
Bus stand- Vazhikadavu from the 1st applicant to the 
sa ne of 2nd applicant. 


( 2 ) 
No. C1/7543/83 /M . 

20th July 1983. 
Name and address of the applicants.-- 1 . P. Abdul 
Hameed , Mg. Partner, Cresent Road Lines, P .; 0 . 
Edavanna. 

2 . C. Abdul Razack , s/o Mohamed , Kisan Road 
lines P. O. Pathapariyam via Manjeri. 

Purpose. — For the transfer of permit in respect 
of S /c KRF 4834 on the route Calicut-Pookottu 
padam from the is : applicant to the name of 2nd 
applicant . 

( 3 ) 
No. C1/10805/83/M . 

5th August 1983 . 
Name and address of the applicant.- The General 
Manager , K. S. R. T.C., Trivandrum . 

Purpose . For the renewal of permit in respect of 
S /C KLX . 2298 on the route Kozhikode-Ernakulam 
via Parappanagadi, Tirur for a further period of 3 
years from 11-8-1983 to 10-8-1986 . 

(4 ) 
Ref. No. 03/10639/83/ M . 10th August 1983 . 

Name and address of the applicant.- The Generai 
Manager, KSRTC , Trivandrum ( Through ATO , 
Payyannur) 

Purpose . For the renewal of stage carriage permit 
in respect of S /c KLX . 4686 to ply on the route 
Payyanaur- Trivandrum via Tellichery , Kozhikode, 
Parakkadavu , Valanchery, Trichur, Ernakulam , 
Alleppey and Quilon for a further period of 3 years 
from 12-1-1984.. 

(5 ) 
Ref. 3/10540 /83 / M . 

10 :h August 1983 
Name and address of the applicant. - The General 
Manager, KSRTC , Trivandrum (Through Asst . 
Transport Other, Payyannur) 

Purpose. For the renewal of stage carriage permit 
in respect of S/C KLX . 4687 to ply on th : route 
Payyannur- Trivandrum via Tellichery, Kuzhikode, 
Parakkadavu , Valanchery, Trichur, Ernakulara , 
Alleppey and Quilon for a period of 3 years from 
12-1-1984 . 

(6 ) 
No. C3/8028 /83/M . 

12th August 1983 . 
Nameand address of the applicant. — The General 
Manager, K. S. R.T. C., Trivandrum . (Through 
ATO , KSRTC , Kozhikode) 

Purpose. For the renewalofregular stage carriage 
permit in respect of S/c KLX 2349 plying on the route 
Kozhikode-Guruvayoor via Pattambi for a further 
period of 3 years from 23-8-1983 

(7 ) 
No. C1/9983 /83/M -2 

16th August 1983. 
Name and address of the applicants.-- (1) Sri Maliakal 
Abdulla haji, Slo Anamed kutty , Maliakal Transport 
Service, Vengara . 

2. P. Abdulla kutty haji, S/o Hassan haji, Pulikkal 
House, P. O. Chevur, via Vengara 

Purbase. For the transfer of permit in respect of 
Sic KLM . 2023 plying on route Vengara -Calicut via 
Chevur, Achanambalam , Kondotty, Fcroke from the 
name of applicant No. 1 to the name of applicant 
No. 2 
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Purpose.--For the renewal of permit in respect of 
S / C KLF.2561 on the route Manjeri Vachikadavu via 
Pandikare , Wandoor , Kalikavu , Pookottumpadam , 
Nilambur, Edakkara for 3 years from 1-2-1984 to 
31-1-1987. 


(15 ) 


(8 ) 
No. C4/9983/ 83/M-!. 

16th August 1988 . 
Name and address of He aficant. - M.liakal 
Abdulla haji. so Alamed kutty , Maliakkal Trans 
port Service, Vengara . 

Purpose. For the renewal of S/c permit in respect 
of S/c. KLM . 2023 plying on ro..te Vaneara- Calicut 
via Cherur , Achanampalam Kordouty, Feroks for 
further 3 years w.c.f. 14-12-1983. 

(9 ) 
No.C3/9602/83/M . 

16th August 19 £ 3 . 
Name and address of the applicant.- The General 
Manager, K. S. R. T.C., Trivandrum (through ATO , 
Perintalmanna ) 

Purpose. For the renewal of stage carriage permit 
in respect of S /c KLX 3348 plying on the route 
Perintalmanna-Malappuram via Agad ppuram and 
Puzhakkattiri for a period of 3 years from 22-10-1983. 

(10 ) 
No. 03/ 1942/81/M . 

16th August 1983 
Name and address of the applicant.-- The General 
Manager, K. S. R. T. C., Trivandrum (through 
D. T. 0. Cannanore ) 

Purpose .--For the renewel of regular stage carriage 
permit in respect of S/c KLX . 2502 to ply on the 
route Cannanore-Guruvayur vir Tellichery , Kozhi 
kode, Ramanattukara and Kunnamkul. in for a 
further period of 3 years from 9-5-1981.. 

(11) 
No. Cl/11940 /83- M . 

8th August 1983. 
Name and address of the applicant. - Sri Mohamed 
Poozhikuth , Poozhikuth house , Karuvambroam , 
Manjeri 

Purpose. For the renewal of permit in respect 
of S / c KLM . 7245 on the route Karulai-Calicut via 
Nilamkur, Edavanna, Manjeri, Valluvambrom , 
Kondotty touching Mampad College for 3 years from 
10-2-1984 to 9-2-1987. 

(12 ) 
No. 1/11050/83/M . 

8th August 1983 . 
Name and address of the applicant.- Sri N. T. 
Mohamed haji, S/o M. C. Mohamed , Pro . Malabar 
road lines, Manjeri. 

Purpose. For the renewal of permit in respect of 
S / C . KLM.5711 on the route Calicut-Vazhikadavu 
via Feroke, Kondotty , Manjeri, Edavanna and Nilam 
bur for 3 years from 22-4-1984 to 21-4-1987. 

(13) 
No. 01/11743/83/M 

8th August 1983 . 
Name and address of the applicant. - Si V. Pakku 
haji, Slo Assan Haji, Ariyathil house, Feroke. 

Purpose. For the renewal of permit in respect of 
S /c KR 2.361 on the route Kozhikode-Kuttippuram 
via Feroke, Parakadavu-Edarikode, Valanchery touch 
ing Kadampuzha for 3 years from 1-4-1984 to 
31-3-1987. 

(14 ) 
No. C1 /11617/83 /M . 

8th August 1983 . 
Name and address of the applicant. - Sri M. P. Alavi, 
s/o Komukutty , Pettayil house, Manjeri. 


No. C1/11322/83 /M . 

8th August 1983. 
Vame and address of the applicant. - Sr T. Hari. 
dassa n . so Madhavan Nair , Parath house, Karikkode 
P. O. Trikkalangode, via Karuvambrom . 

Purpose.-- For the rr newal of permit in respect of 
S /C KLM 5589 on the route Areacode-Kozhikode via 
Kondotty and Feroke for 3 years from 3-12-1983 to 
2-12-1986 . 

(16 ) 
No. 01/2605 ;83/ M . 

27th August 1983. 
Name and address of the applicant.- Sri M. 
Madhavan Nair, Janatha Transports, Manjeri. 

Purpose. For the renewal of permit in respect of 
S /C . KRE 8047 on the route Paloorkotta - Vazhi. 
kadavu Bus stand vit Palacholu, Aagadippuram , 
Perintalmauna. Orav mpuram , Pandikal, Karuvara 
kundu , Kalikavu , Pookottumpadam , Chandaku ,nu , 
Edakkara , touching Nilambur. 

(17) 
No. G2/15812 /82 / M . 

17th August 1983 . 
Name and address of the 

Vehicle No. 
applicants 
1 . M. T.Sulaiman Kurikkal, Stage carriage 

slo Moide.nkutty Kurik KLM.7.03 

kal, Calicut Road, Manjeri 
2. P. Ebrahim , s/o Mohamed To be fur..ished 

haji Malliyekkal Buildings, 
Calicut Road, Perintal 
manna . 

Purpose. For the grant of a regular S /c permit 
to ply on the route Keezhattur-Kadampuzha via 
Poontha anam , Pattikkad , Perintalmanna , Angadip 
puram , Kolatur and Valanchery for a period of 3 
years from the date of issue to any one of the above 
two applicants . 

(18 ) 
No.62/7810 /81/M . 
Name and address of the 

Vehicle Na. 
applicants 
1. A. A. Mohamed kutty Stage carriage 

slo Moossa haji, Ambala KL.8312 
yanam Adimannil house 

(P. O.) Iringallore, Tirur. 
2. T. Mohamadali 

slo To be furnished 
Mohammed , Thankayathil later 
house (P. O.) Kuonappalli , 

Perintalmanna . 
3. K. P. Abdul Kareem slo Stag: carriage 
Sooppy, Koorigat Puthen 

KLAI .7090 
purakkal house, Mulliya 
kurussi (P. O.) Pattikkad, 
Perintalmanna . 


later 
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Purpose. For the grant ofa regular S /c permit 
to ply on the route Manalaya -Malappuram via 
Anamangad, Perintalmanna, and Ramapuram for a 
period of 3 years froin the date of issue to any one of 
The above 3 applicants. 

(19) 
No. G2/16135/81/M . 
Name andaddress of the 

Vehicle No. 
applicants 
1. P. Kunhimoideen haji slo Stage carriage 

Assan Haji,Pulikkal house , KLM.8111 
Cherur, Vengara Malap 

puram District . 
2. P. Abdullakutty haji, slo New vehicle . 

Assan haji, Pulikkal house , 

Cherur, Vengara . 

Purpose. For the grant of a regular stage carriage 
perinit to ply on the route Kadalundi-Kadampuzha 
temple via Vallikunnu Rly . Station Chettippady, 
Parappangadi, Chemad , Kakkad , Kottakal, Puthana 
thani, and Vettichira for a period of 3 years from the 
date of issue to any one of the above two applicants. 

( 20 ) 
No.G2/373/83/M . 
Name and address of the 

Vehicle No. 
applicant 
P. Mohamed , s/o Kamu Stage carriage 
kutty haji, Paruthakad KLM.6657 
(P. O.). Muthuparamba, 
via Vazhakad , Kondotty . 

Purpost. -For the grant of a regular stage carriage 
permit to ply on the route Edavannappara-Athavanad 
via Kondotty , Melangadi, Kolappuram , Talappara , 
Chemad , Parappangadi and Tirur for a period of 3 
years from the date ofissue. 

(21) 
No. G2/15797 /82 /M . 

3rd August 1983 . 
Name and address of the 

Vehicle No. 
applicants 
1 . M. T. Sulaiman Kurikal, to be furnished 

3/0 Midcenkutty Kurikal, 

Calicut road , Manjeri. 
2. M. Kadeeja dło Ayamu Will be furni 

haji, Chola house, Up hill, shed later 

Stalappuram . 
3. K.Mohamed Islaque so Stage carriage 

Chekkutty haji, Kunna KLM . 1461 
thody house, 

P. 0 . 
Mankadapallippuram , 

Malappuram 

Purpose. For the grant of a regular stage carriage 
permit to ply on the route Kcezhattoor-Malappuram 
via Poonthavanam , 

Pattikad , Perintalmanna, 
Pularnanthole, Kolathur and Chappanagadi for a 
period of 3 years from the date of issue to any one of 
the above 3 applicants . 


(22 ) 
No.G2/10348 /82 /M . 

3rd Augus: 1983 
Name and address of the 

New vehicle No. 
applicants 
1. K. Sobha, slo Gopalan New vehicle 

Nair, Keechedath house , 
Thiruthiyad P. O. Calicut 

District 
2 . V. Ummer koya sło Kunhi Stage carriage 

moideen kutty haji, Mek KLM . 8739 
kattayil house, Chclambra 

Malappuram district. 
3. The Mg. Partner, Kerala Will be furni 
Transport Co., YMCA 

shod flater 
road, Calicut. 
4. P. P. Sreedharan Nair, slo To be produced 

Govindan kutty kurup, 
Parol house , Komeri, 
Calicut- 7 
K. Aboobacker kunhiso Will be produ 
K. M. Kunhi, V. M. 

ced 
House, 17/1201/East 

Kottaparamba, Calicut. 
Purpose.--For the grant of a regular S /c permit to ply 
on the route Kozhikode-Parappinangadi via Feroke 
College, Ramanattukara , University and Chemad for 
a period of 3 years from th : date of issue to any one of 
the above 5 applicants. 

(23) 
No. C1/10969/83 /M . 

5th August 1983 . 
Name and address of the applicants.--1. M. Bala 
krishnan Menon , s/0 .M. G Menon , 13/85 Aparna, 
Calicut road , Manjeri . 

2. P. K.Mohamedali s/o Ali haji, Poolakunnan 
house, P. O. Narukara ,Manjeri. 

Purpose . For the transfer of permit in respect of 
stage carriage KLM 5694 on the route Poongode 
Malappuram Bus stand via Wandoor, Tiruvali, 
Manjeri and Irumbuzhi from the 1st applicant to the 
name of 2nd applicant. 

(Sd .) 

Secretary, 
Malappuram . Regional Transport Authority . 


NOTIFICATIONS 
Under Section 57 (3) of the M. V.Act 

Applications have been received from the follow 
ing persons for the purposes noted below . 

2. Those who have any representations to make 
in this connection should do so in writing so as to reach 
the Ollice of the Secretary, State Transport 
Authority, Kozhikode within 30 days from the date 
of publication of this notification in the Government 
Gazette furnishing a copy thercof simultaneously to 
the applicant. Representations received after the 
prescribed date orthe copies of which have not been 
furnished simultancously to the applicant will not be 
considered . 

3. The applications and representations received 
in connection therewith will be considered by the 
State Transport Authority, Kozhikode at 

ita 
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6 . 


8 . 


meeting to be held after 30 days from the date of 
publication of this notification in the Government 
Gazette .. The date of the meeting will be intimated 
sufficiently in advance. The applicant and the persons 
making representations will be heard by the Regional 
Tranport Authority cither in person or by a duly 
authorised representative. 

(1) 
No. G1-7337 /83D . 

2nd September 1983. 
Name and address of the applicants. 
1. T. A. Kuttihassan Haji, Thazhethannasse rry , 

Kuttikkattur (KRD 9549) 
2. K. K. Chandran, Thaikkalat[house , Karanthur, 

Calicut (KRD 8082) 
3 . V. Narayanan Nambeesan, Variankandy house, 

Kannankara , Chelannnur, KRD 9729 . 
4 . T. C. Kadiri, 1/1317, East Nadakkavu , Calicut. 
5 . T. K. 

Transport Co., East Nadakkavu , Calicut. 

: Pariyayikutty Haji, Mg. Partner, Orient 
A. Samikutty, 24/173, Varayil house, Azhcha 

vattem , Calicut. 
7 . K. Anandan , Chem mottukandy house , Nelli 

kkode (KRD 8269). 
C. 

C. Balan , Cherukachundayil house , 
Kunnamangalam . 
9. T. V. Moideen , Thandanveettil house , 

Kunnamangalam . 
10. U.V. Vijayan , Ullarveettil house,Cherukulathur, 

Calicut. 

Purpose. For the grantof regular permit on the 
route Urumi-Kozhikode via Koodaranhi Chethkadavu, 
Peringalam and Medical College for a period of three 
years from the date of issue . 

(2) 
No. G1/7326 /83-D). 

2nd September 1983. 
Name and address of the applicants. 
1. K. Appu Nair, Manager Weseven Roadways, 

Bank Road , Calicut. 
2. T. Valsala , Thachambalath , G. A , College, 

Post, Calicut. 
3. P. V. Hemalath , Kerala Kala , Azhchavattom , 

Calicut. 
4. P. P. Sreedharan Nair, Parol house , Kommeri, 

Calicut. 
5 V.T. Chandran , Valiyaparamba meethel house , 

G. A. College, P. O. Calicut. 
6. N. Sasidharan, Nambiveettil house; Kallai, 

Calicut (KRD 8991) . 
7 . Do. 

do. 

do . 
8. T. C. Nandagopal, Mayandath house , 

Puthiyara, Calicut. 
9. C. Ratnakaran , Cheruvath house , Olavanna, 

Calicut (KLZ 3084 ) 
10. C. V. Devassy, Babu Nivas, Devagiri, Calicut. 
11. A. Dineshan , Krishnalayam ,Nellikkode, Calicut. 
12. P. T. Vasu , Chetteri house , Chevarambalam , 

Calicut. 


13. E. Sasi, Kunnathparamba house, Nellikkode, 

Calicut. 
14 . M.Pareekutty,Mullapalli house, G.A. College 

Fost, Calicut. 

Purpose. For the grant of a regular permit on 
the route City stand - Palazhi for a period of three 
years from the date of issue. 

( 3 ) 
No.G1/7364/83D . 

2nd September 1983 . 
Name and address of the applicants - 
1. N.Purushotham , Narayan Nivas, Pantheeran 

kavu , Calicut. 
2. K. Somasundaran, Kannambalath house, 

Rarichu Road, Eranhipalam , (KRD 8682). 
3. N. Sasidharan , Nambiveettil house, Kallai, 

Calicut. 
4. C.Madhavadas, Cherukavu house,Kuttikkattur, 

Calicut (KLZ 7267) . 
5. J. Chacko , Crown Motors YMCA Road, Calicut. 
6. T. K. Abdul Latheef, 1/1380A , E.Nadakkavu, 

Calicut. 
7. M. Kunhamutty,Nallalam , Calicut (KRD 4921 ) 

Purpose. For the grant of a regular permit on the 
route Nallalam bazar-Medical College via., Civil 
station for a period of three years from the date of 
issue. 

(4 ) 
No.G1/7367/83. 

2nd September 1983 . 
Name and address of the applicants. 
1. V. P. Damodaran , Malolkunnummal house, 

Onchiyam (KRD 6739) 
2. K. Hashim , Calamkulath house, Vaikkilassery, 

Badagara . 
3. C. H.Mohammed , Cheriyil house, Onchiyam , 

Chonbala (KRD 6615). 
4. K. K. Radhakrishnan, Koyiloth kandiyil house, 

Vaikkilassery, Badagara. 
5. K. K. Raghavan, Kanarankandy house, Chorode 

Badagara, (KEE 3290) 
6. C. Joseph,Kaithakulathil house ,Maruthomkara , 

Kuttiyadi, (KEE 3290 ). 
7. K. Abdul Azecz, Kaliyath house, Muttungal, 

Badagara . 
8. T. M. Dainodaran Nair, Rajesh Villa , Villia 

pally ,Badagara . 
P. P. Kunhikclu, Puthenpurayil house, Keezhal, 

Kuttoth, Badagara . 
10 . c . 

K. Satheendran , Cherumangalath kuniyil 
- house, Kurikkilad , Badagara (KRD 9054). 
11. V. P. Narayanan, Vilakkuparambath house , 

Siddasamaj, Badagara (KRD 6975 ). 
12. M.K. Gopalan , Vengalathuchundayil, Mokeri, 

Kakkattil, Badagara. 

Purpose.For the grant of a regular permit on the 
route Badagara-Kunduthode, via., Nadapuram , for a 
perind of three years from the date of issue. 


9 . 
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(5 ) 
No. G1j7323/83. 

2nd September 1983. 
Name and address of the applicants. 
i . K. Ashokan , Mamanta thazhe house, Near Rly . 

Station , Badagara . 
2. M. P. Damodaran, Moonnampilakkel, Perambra. 
3. P. M. Bhaskaran , Peruvattumecthel house , 

Chorode, (KLZ 1421) 
4. E. Chathukutty, Epparambath house, Iringal, 

Badagara (KRD 6612). 
5. V. P. Damodaran , Malelkunnummal house, 

Onchiyam ,(KRD 6739). 
6. M. K. Kunhabdulla , Manikkoth house, 

Mandarathur , Badagara (KRD 6675) 
7. P. Ammed , Pottool house, Naduvamur (KRD 

6867) (defective since not signcd ). 
3. P. P. Kunlikelu , Puthenpurayil house, Keezhal, 

Kuttoth , Badagarit. 
9. T.M.Dainodaran Nair,Rajesh Villa, Villiapally, 

Badagara. 
10. G. Gangadharan , Mannathuthukuni house , 

Chenoli, Perambra (KRD 9081). 
11. K. Angajan , Kakkattiyil house, Puthupponam , 

Badagara . 

Purpose. For the grant of a regular permit on the 
route Badagara -Perambra via Payyoli for a period of 
3 years from the date of issue. 

(6 ) 
No. G1/7301/83. 

2nd September 1983. 
Name and address of the applicants. 
1. M. Preman , Meyana Transport, Meyana house , 

W. Nad ikkavu. 
2. K. C. Raveendran , Young Brothers Service , 

v . O. Road, Badagara , 
3. P. Govindnn Nair , Puthiyaparambath house, 

Cherandathur, Badagara . 
4. K. Abdul Azeez, Kaliyath house, Muttungal 

West,Badagara. 
5. P.K.Gopalan, Kalamkulath house , Vaikkilas 

sery, Badagara (KRD 6606). 
6. E. KunhiperiHaji , Chettiyan veettil, Vengalam , 

Calicut. 
7. M. K. Kannan , Mangupoyilkuniyil house, 

Villiapally, Badagara. 

Purpose. For the grant of a regular permit on the 
route Cherandathur Kozhikode via., Badagara for a 
period of 3 years from the date ofissue . 

(7 ) 
No. G1/7336/83D . 

2nd September 1983 . 
Name and address of the applicants. 
1. T. A. Kuttihassan Haji, 

Thazhathannasseri 
house, Kuttikkattur (KRD 9549). 
2. The Mg. Partner. M /s. Gokula Vegetable Stores, 

N. V.Market, Calicut. 
3. T. Gangadharan, Thottathil house, Pilassery, 

Kunnamangalam . 


4 U. V. Vijayan , Ullarveettil house , Cheruk ula 

thur, Calicut. 
5. Mg. Partner, P. N. C. Motor Service, Churan 

gaden veettil house , Peringalam , Calicut. 
6. P. Aboobakker . Panolath house, Manipuram , 

Koduvally (KRD 8845 ) 

Purpose. For the grant of a regular per nit on the 
route Cheruvadi-Kozhikode via ,Mavoor Mukkam and 
Pannikkode for a period of three years from the date 
of issue. 

(8 ) 
No. G1/7378 /83D . 

2nd September 1983. 
Name and address of the applicants. 
1. K. V.Moideenkutty Haji, 3/346 , C. W.Road, 

Nadakkavu , Calicut. 
2. P. C. Abdurahiman haji , Ramlath Manzil , 

Thachampayil, Thamarasserry. 
3. T.K. Pariyayikutty Haji, Mg. Partner, Orient 

Transport Co., East Nadakkavu. 
4. M. Aboo , Hasna , Kaloor Road , Calicut 

(KRD 8308 ) 
5. T.V. Balakrishnan , Kadasserry house , Panchama 

School Road, Calicut (KRD 8640). 
6. P. V. Ibrahim Haji, Kolikkal house , Poonoor . 
7. C. T. George, Thyback Estate , Kakkur, 

Kozhikode. 
8 . T. V. Ramunni Nair, Mandokkandipoyil house, 

Ekarool. 
9. K. P. Muhammed , Karikkceri Kandiypoyil 

house, Pullalur . 
10. K. P. Krishnan , Palakkalhouse, Thamarassery . 
11. K.Abdurahiman , Kakkettikkara house, Kodu 

vally (KRD 8157). 

Purpose.-- For the grant of a regular permit on the 
route Thamarasserry -Chungam -Kozhikode via , Balus 
sery for a period of three years from the date of issue . 

(9 ) 
No. G1/7373/83D . 

2nd September 1983. 
Name and address of the applicants. 
1. Mg. Partner, A. B. S. Transport, Puthiyangadi, 

Calicut. 
2. M. V. Abdurahimankutty, Melevalluvapura 

house, Madavoor. 
3. P.P. Abdulwahab , 9/549 , Poovalappu, Robinson 

Road, Calicut (KRD 7833 ). 
4 . V. P. Sivaraman , Mangala , West hill , Calicut. 
5 . K. M.Ismail, Shanavaz Manzil, Eranhipalam 

(KRD 8015 ), 

Purpose.-- For the grant of a regular permit on 
the route Eluthur-Feroke College via ., City stand for 
a period of 3 years from the date of issue. 

(10 ) 
No.G1-7362/83. 

2nd September 1983 . 
Name and address of tho applicants. - 
1. C. K. Satheendran , Cherumangalathkuniyil 

house, Kurikkilad , Badagara (KRD 9054). 
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(13) 
No. G1/7243 /83D . 

2nd September 1993. 
Nameand address of the applicants. 
1 . 

Sri K. Somasundaran, Kannambalath house, 
Rarichan Road , Eranhipalam , Calicut-6, 

(KRD 8682) . 
2. Sri Rajesh , Malayathodi house , 6/115 , 

Kolathara. 

Purpost. -For the grant of a regular permit on 
the route Klathara-Medical College via City stand 
Mavoor Road touching Garuvayurappan Colleg : in 
the moming and evening . 

(14 ) 
No. G1/8827/83. 

2nd September 1983. 
Name and address of the applicants. 
1. Sri P. K. Ramachandran Nair, Thazhekunnan 

keri house, Nellikkode, Calicut (KRE 8380). 
2. Sri C. Ibrahimkutty, Olangal house, Kunna 

mangalam , Kozhikode and 
3. Sri V. Jayadevan , Nedumkandathil house 

Karanthur, Calicut. 

Purpose. For the grant of a regular permit on the 
route City stand -Karanthur via Mavoor Road and 
Kuthiravattom (circular) for a period of three years 
from the date of issu :. 


(15) 


2. M. Ibrahim , Mandalangot house, Keczhal, 

Badagara (KRD 6786 ). 
3. M.Kunhabdulla , Manikkoth house, Mandara 

thur Pudupponam , (KRD 6675). 
4. C.V. Alikoya haji, Chathanveettil house , 

Chelavoor (KRD 6525 ). 
5. K.C. Raveendran , Young Bros. Service, V.O. 

Road , Badagara. 
6. A.K.Sankaran , Arathenkandy house,Mattanode, 

Karikandanpara . 
7. C. A. Mohammed Saleem , Rajesh Villa , 

Villiapally , (KRD 6676). 
8. TK . Yousuf, Mandasseri house, Kannookkara , 

Villiapally (KRD 9072). 

Purpose. For the grant of a regular permit on 
the route Thottil palam -Kozhikode via Nadapuram 
and Badagara for a period of three years from the 
date of issue. 

(11) 
No. GI-7351/83. 

2nd September 1983. 
Name and address of the applicants. 
1. P. Ebrahim , 5/1620 , Panchama School lane, 

Nadakkavu , Calicut. 
2. N.R. Prabhakaran, Sheeba Nivas, Kunnaman 

galam , (KRE 895) 
3. K. Safiya , Kuniyil house , Kandothpara , 

Narikkuni. 
4. P.P. Abdurahiman , Kuttingara paramba house, 

Civil station , Eranhipalam . 
5. K.P. Muhammed, Karikkeerikandipoyil house, 

Pullalur, Calicut. 

Purpose. For the grant of a regular permit on 
the route Kozhikode-Narikuni via Perumppoyil and 
Kandoth para for a period of 3 years from the date of 
issue. 

(12 ) 
No. G1/7366 /83. 

2nd September 1983. 
Name and address of the applicants. 
1. T. Kunhikanaran , Thayyullathil house , Villia 

pally , Badagara. 
2. P.K. Raveendran , Jayanthi , Villiapally, 

Padagara. 
3. P. Bhaskaran , Parambath house, Mayyannur , 

Badagara (KLN 9569 ). 
4. K. Gopalakrishnan, Kariyil house, Madapally 

College, Badagara . 
5. A. V. Suresh , Meethalakuzhichalil house, 

Muttungal, Badagara (KLD 9092). 
6. K.Angajan , Kakkattiyil house, Puthupponom , 
. Badagara . 

Purpose. For the grant of a regular permit on the 
route Villiapally -Kanninada via Badagara for a 
period of three years from the date of issue. 


No. C11-20039/83D. 

18th July 1983 . 
Name and address of the applicant. - Mg. Partner , 
Regal Motor Service, P.O. Melur, Quilandy. 

Purpose. For the renewal of regular stage carriage 
permit in respect of S. C. KRD 4041 permitted to 
operate on the route Kozhikode-Quilandy via Elathur 
for a further period of 3 years from 26-12-1983. 

(16 ) 
No.C11/20063 /83D . 

19th July 1983 . 
Name and address of the applicants. 
1. Sri P. P. Sreenivasan , Reeja Travels , Vilangad , 

Badagara . 
2. K. Anaodan Nair, Kekkandiyil house, Kaviyur, 

Chokli . 

Purpose. For the transfer of regular stage carriage 
permit in respect of S /C KLC 8193 permitted to 
operate on the route Vilangad - Tellichery from the 
name of applicant No. 1 to the name of applicant 
No. 2 . 


(17 ) 


. 


No. C11/9396 /83D . 

2nd August 1983 . 
Name and address of the applicants. 
1. Sri V. Achuthaa, Kakkuzhiyulla parambath 

house, Edacherry . Badagara . 
2. Sri V.K. Padmanabhan , Vattakandiyil house, 

Iringal, Badagara. 

Purpose. For the transfer of regular S/C permit 
in respect of KLZ 2153 permitted to operate on the 
route Tellicherry - Chancerpandal from the name of 
applicant No. 1 to the name of applicant No. 2. 
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(18 ) 
No. C2 /2276 /83/D . 

19th August 1983 . 
Nome and address of the applicant.- Sri V. P. 
Krishna Raj slo U. V. Krishnan , "Murali , S.V. 
Colony Road , Calicut-1. 

Purpose. For the renewal of regular permit in 
respect of S.C. KLF 2354 operating on the route 
Kannancherry-West hillvia Meenchanda for a further 
period of 3 years from 5-12-1983. 

(19) 
No. C1/8499 /83/D . 

2nd April 1983. 
Name and address of the applicants.- (1) Sri E. C. 
Cheriyabammed , E. Č . Motors, Koduvally, Kozhi 
kode. (2 ) Sri E. C. Mohammed Igbue , Raziya 
Manzil, Koduvally , Kozhikode. 

Purpose. For the transfer of pucca permit in res 
pect of stage carriage KLZ . 9064 operating on the 
route Kozhikode-Kodencherry via Narikkuni from the 
name of the applicant No. 1 io the name ofapplicant 
No. 2 . 

(20 ) 
No. C11 /22356 /83/D . 

29th August 1983 . 
Name and address of the applicant. – Mg. Partner , 
Kerala Coir and Fibre Industries, P. B. No. 14 , 
Badagara . 

Purpose. For the renewal of regular stage carrie 
age permit in respect of stage carriage KLZ . 4143 
permitted to operate on the route Villiappally, Kozhi 
kode for a further period of 3 years from 25-11-1983 . 

(21) 
No. 011/22708 /83/D . 

3rd September 1983. 
Nume and address of the applicant. - Sri Kurungot 
Mammu Haji, Kurungot House, Bushra Bus Service, 
Parakkadavu via Nadapuram . 

Purpose. For the renewal of regular stage carri 
age permit in respect of stage carriage KLC . 5247 
permitted to operate on the route Badagara- Parak 
kadavu via Nadapuram for a further period of 3 years 
from 24-11-1983. 

(22) 
No. C11 /248 18 /83/ D . 

3rd September 1983. 
Name and address of the applicant.-- Sri C. K. 
Kumaran , Cheramangalattukuniyil House P. O. 
Kurikkilad , Badagara . 

Purpose. For the renewal of regular stage carri 
age permit in respect of stage carriage KLŽ . 8154 
pernitted to operate on the route Badagara -Kuttiadi 
via Nadapuram for a further period of 3 years from 
20-12-1983. 

(23) 
No. 011/24073/83/ D . 

3rd September 1983 . 
Name and address of the applicant. - Sri 
Kunampatta Maminu Haji, sló Aliassan Haji, P. O., 
Vanimel, Kallachi, Badagara . 

Purpose.--For the renewal of regular stage carri 
age permit in respect of stage carriage KLH . 789 
permitted to operate on the route Villiapally-Thottil 
palam via Badagara and Nadapuram for a further 
period of 3 years from 16-12-1983 


(24 ) 
No. C11/24615/83 /D . 

3rd September 1983. 
Name and 

address 

of the applicant. - Sri 
Illath Mayinkutty Haji, Illath House , P. 6. Vanimel 
Badagara . 

Purpose. For the renewal of regular stage carri 
age permit in respect of stage carriage KLZ. 7933 
permitted to operate on the route Vilangad-Kozhikode 
via Badagara , Nadapuram and Kallachi for a further 
period of 3 years from 31-12-1983 

(25 ) 
No.C11/22289 /83 /D . 

3rd September 1983. 
Name and address of the applicant.- Sri 
C.K.Moideenkutty, Chcrachankandy House , P. O., 
Unnikulam , Poonoor. 

Purpose. For the renewal of regular stage carri 
age permit in respect of stage carriage KLZ, 4943 
permitted to operate on the route Medical College 
Karad for a further period of 3 years from 10-1-1984 . 

(26 ) 
No. Cul /10598 /83/D . 

6th September 1983 . 
Name and address of the applicant.- Sri 
K. Ebrahim , Karuvantavida House, P. O. Orkkatteri, 
Badagara . 

Purpose. For the renewal of the regular stage 
carriage permit in respect of stage carriage KRE. 403 
permitted to operate on the route Badagara -Thottil 
palam for a further period of 3 years from 29-8-1983. 

(27) 
No. C11/22696 /83/D . 

7th September 1983. 
Name and address 

of the applicant. - Sri 
M. T. Ebrahim , Mottamtharammel House, P. 0 
Villiapally , Badagara . 

Purpose. — For the renewal of regular stage carriag; 
permit in respect of stage carriage KLZ . 8157 
permitted to operate on the route Thaneerpandal 
Tellicherry for a further period of 3 years from 
2-2-1984. 

(Sd .) 

Secretary, 
Kozhikode. 

Regional Transport Authority. 


NOTIFICATIONS 
Under Section 57 ( 3 ) of the M. V. Act 

Applications have been received from the following 
persons for the purposes noted below . 

2. Those who have any representation to make in 
this connection should do so in writing so as to reach 
the otice ofthe Secretary , Regional Transport Autho 
rity , Cannanore within 30 days from the date of publi 
cation of this notification in the Government Gazette , 
furnishing a copy thereof simultaneously to the 
applicant. Representations received after the prescri 
bed date or the copies of which have not been - 
furnished simultaneously to the applicant wiil not be 
considered . 
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Purpose. For the renewalof stage carriage permit 
in respoet of KLC 6355 permitted to operate on the 
route Parassinikad- vu -Cannanore 2 with one round trip 
at noon to Tellicherry (via ) Alavil with one inore trip 
froin Cannanore to Tellicherry and back after usual 
trip for a further period of 3 years from 31-12-1983. 


No. 06/ 19201/33- C . 

3rá September 1983. 
Name 

address of the applicant. - Smt. 
K.P. Kamalakshi,Kamala Motor Service , Kolacherry . 

Purpose. For the reaewal of permit in respect of 
SC .KLN 594 permitted to operate on the route 
Thirumeni-Cannanore bus stand via Taliparamba for 
a period of 3 years from 21-1-1984. 

(8 ) 
No.06/ 1192 /83- C . 

26th August 1983 
Name and address of the applicants.- (1) Sri 
V.I. Ummer Ha dakkayamta Valappu, Mattool, 
North Cannanore. (2 ) Sri Abdul Nazar, A. K., slo 
K. Ahamed Nazar, Bange, P. O. Kalliassery, 
Cannanore. 

Purpose. - For transfer of permit in respect of SC . 
KLC 8719 permitted to operate on the route Matioul 
Bazar- Payyanur. 


3 The a "plications and the representations, rc 
ceived in connection therewith will be considered 
by theRegional Transport Authority, Cannanore at its 
mecting to be held after 30 days from the date of 
publication in the Government Gazette. The date of 
themeeting will be intimated sufficiently in advance. 
The applicant and the persons making representations 
will be heard by the Regional Transport Authority 
either in person or by a duly authorise i representatives . 

( 1 ) 
No. 07/12985 /83 - C . 

20th August 1983 . 
Name and address of the 
N.C Mannan , Thottathil House , P. 6. Aralam , 

applicant. - Sri 
Iritty . 

Purbose. - Fo: the variation of stage carriage 
permit issued to stage carriage KRE 9122 permitted to 
operate on the route Keczhpally-Manikadavu via 
Edoor, Madathil, Irity and Ulikkal to operate as 
Chathirur-Manikkadavu via Keezhpaily, Edoor, 
Madathil-Irity and Ulikkal. 

( 2 ) 
No. 07/12437 /83- C . 

28th August 1983. 
Name and address of the applicant.-- Sri 
C. P. Aboobacker, s/o Mohammed , N. K. House, 
Near Town Hall , Tellicherry . 

Purpose.-For the renewal of permit issued to 
stage carriage KUN 96 permitted to operate on the 
route Tellicherry-Kakkattil via Peringathur and 
Nadapuram for a further period of 3 years from 
9-1-1984. 

( 3 ) 
No. 14157/C7 83- C . 

30th August 1983 . 
Name and address of the applicant. Sri 
V. Prakashan , so Govi, Prakash Transport, 
Tellicherry . 

Purpose. For the renewal of regular permit issued 
to stage carriage KLC 3299 permitted to operate on 
the route Tellicherry NBS -Cheruvancherry for a 
further period of 3 years from 1-12-1983. 

(4) 
No. C7/9667/83- C . 

18th August 1983. 
Name and address of the applicant. - Sri 
K. C.Mohan ,KCBT., Kasargod . 

Purpose. -- For the renewal of perinit in respect of 
SC . KLC 4449 permitted to operate on the route 
Kottikulam -Kasargod (via ) Cherkala , Chattenchal , 
Poovanadukka for a period of 3 years from the date of 
expiry from 16-8-1983 to 15-8-1986 . 

(5) 
No. 02/17354/83. 

30th August 1983. 
Name and address of the applicant.- The Partner, 
M /s National Produce Company , Near Dharmasaina 
jam , Chovva, Cannanore. 

Purpose . For the renewal of SC . permit in respect 
of KLO 8139 permitted to operate on the route 
Kuthuparamba bus stand- Central Poyiloor (via) 
Panoor,Kolevallor and Thoovakunnu for a further 
period of 3 years from 27-12-1983. 

(6 ) 
No. C2/16969 /83 . 

30th August 1983 . 
Name and address of the applicant.--Sri 
K. P. Madhavan, Prop. Sreemuthapan Roadways, 
Cannanore. 


No. G4/83/ C . 
Name and address of the 

applicants. 

(1) 


15th September 1983. 

Reg. No. of 

vehicle 


( 2 ) 


KRC 1002 


Eng. 692 DO3/ 
6628 , Chasis 
344050158953 


KRC 1200 


KRC 1609 


1. Sri E. K. Abdul Rahiman , 

slo Abdulkader, 
E. K. Roadways, 
P. O. Pappinissery, 

Cannanore. 
2. Sri K. P. Vijayan , 

slo K.Kannan , 
Five Star house , 
Chettipcedika , 

Cannanore. 
3. Smt. P. Prasanna kumari , 

d /o Kunbikannan , Thriveni, 
Near Civil Station , 

Cannauore. 
4. Sri M.N. Lathish , 

slo M.Bharathan , 
Mooliyil House, 

Cannanore -2 . 
5. Sri P. I. Madhavan , 

slo T. Anandan Nambiar, 
Krishnakripa, 
P. O. Cherukunnu, 

Cannanore. 
6. Sint. Vaduvathudiyen 

Madhavi, 
dlo Chellattan Kannan , 
Brindavau , Baliapattam , 

Cannanore . 
7. Sri K. K. Cnardramohan , 

Mg. Partner, 
Remla Transport, Lavanya , 
K. S. H. 3. Colony, 
Cannanore- 4 . 


Furnished later 


New 

vehicle 
shall be pro 
duced 


Produced later 
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(1 ) 

(2 ) 
8. Sri Kakkadi Rajasrec, 

d /o K. Narayanan , 
Kakkadi House , 
P. O. Inrinave, via 

Cherukunnu, Cannanore . 
9. Sri M.K. Sathyan , Will be arranged 

slo M.Anandan , 
Alakkat House , P. O. Thana , 

Cannanore-12 . 
10. Sri P. Gangadharan , 

slo Kumaran, "Divine , 
P. O. Pallikunnu, 

Cannanore - 4 . 
11. Sri A. T. Sivaraman , Will be lurnished 
slo 

Narayanan , 
Seetha Nivas, Talap, 

Cannanore -2 . 

Purpose.-- For the grant of a regular permit to 
opcrate on the route Mattool-Cannanore New bus 
Stand via Payangadi ( Touching Puthiyangadi) for a 
period of 3 years from the date of issue . 

(Sd.) 

Secretary, 
Cannanore. 

Regional Transport Authority . 


Reg . No. XL/TV ( ?)/ 12 
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Stores Purchase 


Collegiate Education Department 

SHORT TENDER NOTICE 
No. A1-567/83. 

15th September 1983 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of laboratory quipments, chemicals etc. 
costing Rs. 

50,000 (Rs. Fifty thousand only) to 
this college during 1983-84 . 
The 

cover_containing the tender should be 
superscribed " Tender for the supply of laboratory 
cquipments under plan scheme 1983-84” and should 
be addressed to the Principal, Government College, 
Kodanchery -673 580, Calicut District so as to reach 
the Principal notlater than 4 p.m. on 31-10-1983 . 
Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened at 11 a. m . on 1-11-1983. 

The tender should be given in the prescribed 
form which can behad from the College Office on 
payment of Rs. 10.45 including S. T. upto 2 p m . 
on all working days or Rs. 10.45 by Money Order 
to the Principal, Government College, Kodanchery . 
Cost of duplicate tender form is Rs . 2.12 . Cheques 
Drafts/Postal orders will not be accepted . The tender 
formsare not transferrable. All tenderers should 
execute an agreement ( vide page 6 of the tender 
form ) in Kerala Stamp Paper worth Rs. 3. Earnest 
Money Deposit equal to 1 % of the total cost of articles 
tendered subject to a minimum of Rs. 30. should be 
sent along with the tender as demand Draft, drawn in 
favour of the Principal, Government 
Kodanchery from a Nationalised Bank . The supplies 
should be effected within one month from the date of 
receipt of supply order at the college on the supplier s 
expenses. Further details can be had from the college 
office on working hours. 

The Principal reserves the right to reject any or 
all the tenders without assigning any reason thereof. 
Government College, 

(Sd.) 
Kodanchery. 

Princibal. 


Health Services Department 
SHORT TENDER NOTICE 

TENDER No. 1 /83-84 
No. LS . 25 €6 /83 /GAL . 20th September 1983 . 

Scaled tenders are invited for the supply of 
50 itemsof Laboratory Equipments including items 
such as procelain and sillica wares, polythene and 
rubber goods, filter paper, cotton wool, heating 
mantle , hot plates, water still , B. O. D. incubator 
etc. for the use of the Government Analyst s Labera 
tory, Trivandrum and the two Regional Analytical 
Laboratories at Ernakulam (Cochin -30) and Calicut 
for supply at the above three piaces. 

The tenders should be superscribed Tender 
No. 1 /83-84 for Laborato 

Die 

and 
addressed to the Chief GovernmentAnalyst. Govern 
ment Analyst s Laboratory, кеа Cross koad , 
Trivandrum -695 037 to reach nini ou or uciore 5 p . m . 
on 10-11-1983. Late tenders will not be accepted . 
The tenderswill be opened at 11 a mon 11.11.1983 
in the presence of such of the tenderers or their 
authorised representatives who may be present at that 
time. 

Intending tenderers may on application to the 
Chief Government Analyst obtain the raniite tander 
forms 

on which tenders shruld be submitted . 
Application for tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of Rs. 20.20 invid ivc uisaics 
tax) which is the price fixed for the tender forras and 
is not refundable under any circumscances. The 
tender forms not transierable. Sale of tender 
formswill be closed at + p. m . on 9-11-1983 . Cheques, 
postage stamps etc. will not 5 

to .....he 
cost of formsnor will the forms be sent by V. P. P. 
Duplicate tender forms, if required , will be issued at 
Rs. 4.20 per copy. 
Government Analyst s . 

K. U.MATHAI, 
Laboratory, Trivandrum . Chief Government Analysts . 


College, 


... 
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Medical College, Trivandrum 

SHORT TENDER NOTICE 
No. 05-23971 /83/MCT . 15th September 1983. 

Sealed competitive tenders are invited for the 
suppiy of Laboratory ware & Chemicals are required 
for the varioneLaboratorice of the S. A. T. Hospital, 
Medical College, Trivandrum , 

1. Superscription.-Tender No. 16/83 
2. Cost of tender form including sales tax .- 

Origina! R :. 4.2 

Duplicate- Rs. 4.20 
3. Last date of sale of tender form . - 4 p . m . on 

7-11-1983 
4 . Last date and time for receipt of tender form. 

3 p . m . on 14-11-1983 
5. Date and time of opening of the tenders. 

4 p.m. on 14-11-1983 . 
Tender forms are neither trapsferable nor the cost 
of which is refundable under any circumstances . 
Tender forms are supplied from the Office of the 
undersigned after remitting the cost at the office 
counter or by Money Order. Every tender should be 
accompanied by a " formal agreement" executed in 
Rs. 3 Keraia Stamp Faper without which the tender 
will be rejected outright. Firms which are outside 
Kerala will however be supplied with Kerala Stamp 
Paper on an advance payment ofRs. 7 along with the 
cost of tender form . 
Medical College, 

(Sd .) 
Trivandrum . 

Principal. 


Medical College Hospital, Alleppey 

SHORT TENDER NOTICE 
No.G1-2860 /83. 

20th September 1983 . 
Scaled tenders are invited for the supply of 
the following items. 

Nos. 
(1) Blood giving set 

5000 
(2 ) B.P. Blade Size 21 & 22 10000 
(3 ) P.V.C. Ryles tube size 14 2000 
(4 ) Scalp Veni Set size 22, 23, 24 6000 

The tender should be superscribed as Tender No. 
4 /83-84 and addressed to the Superintendent, Medical 
College Hospital, Alleppey. Last date of receipt of 
tender is on 5-12-1983 at 3pm . Late tenders will 
not be accepted . The tender will be opened at 
3.30 p. m . on 5-12-1983 in the presence of such of 
tenderers or their authorised representatives who may 
be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Medical College Hospital, Alleppey 
obtain the requisite tender forms on which tenders 
should be submitted . Application for the tender 
forms should be accompanied by a cash remittance 
of Rs. 25 towards the cost of original tender form 
and Rs 4 for the duplicate form along with the S.T. 
remittance at the rate 6.9 % on the cost of that tender 
form which is not refundable under any circumstances . 
The tender forms are not transferrable. Sale of 
tender forms will be closed at 3 p.m.on 1-12-1983 
Cheques, Postage stamps etc., will not be accepted 
towards the cost of tender forms nor the formswillbe 
supplied by V.P.P. 

(Sd .) 
Medical College Hospital, 

Superintendent. 
Alleppey 
Medical College Hospital, Calicut 

TENDER NOTICE 
No. 85-9539 /81. 

9th September 1983. 
Sealed tenders in duplicate in the prescribed 
forms are invited for the supply of 100 Nos. of Bed 
Side Lockers for this hospital. Tender forms in 
duplicate can be obtained from the office of the under 
signed on payment of Rs. 12.60 (Original & dupli 
cate) by Money order or in cash. Last date for 
receipt of tender is on 28-10-1983 at 3 p . m . Sale of 
tender forms will be closed on 27-10-1983. The 
number and date of this notice should be noted in the 
requisition for tender forms. 
Medical College Hospital, 

(Sd.) 
Calicut- 8 . 

Superintendent. 


Medical College Hospital, Trivandrum 

SHORT TENDER NOTICE 

( Tender No. 13/83/84) 
No.S2-3057 /83/MCH . 

15th September 1983. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Ten thousand nos. of Blood transfusion 
set with filter fo . the use in the Blood Bank 
of this hospital. 

The tenders should be reached to the undersigned 
on or before 2-11-1983 4 p . m . The tenders will be 
opened on 3-11-1983, 11.30 a.m. 
The tender documents will be sold 

upto 
1-11-1983, 4 p . m . on payment of Rs. 10.50 for 
original and Rs. 2.10 for duplicate 

(both non 
refundable) either in cash or by money order. 
Address of the tenders should be 

noted in capital 
letters on the money order coupen . 

The tenderers will have to execute an agreement 
in the prescribed form (Page 60 of the tender form ) 
along with the tender documents in Kerala Stamp 
Paper worth Rs. 3. Kerala S. P. will be purchased 
and supplied to the firms out of Kerala State 
on payment of Rs. 5 Rs. 2 for incidental expenses). 
Medical College Hospital, C. N. VIJAYAN , 
Trivandrum . 

Superintendent. 


Public Health Engineering Department 

SHORT TENDER NOTICE 
No. A5/3616/83. 

201h September 1983 
Scaled tenders are invited for the supply of the 
following stores. 
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TENDER No. 97/83-84 
Quantity . - 80T. 
Name of Supply . - Supply of Sulphate of Alumina 

Ferric Grade- A , conforming to 
I.S. 299/1975 (revised ) suitable for 
water treatment. 
P.A.C.-Rs. 1 Lakh . 
E.M.D. - 1 % of the quoted 

Amount. 

TENDER No. 98 /83-84 
Quantity .- 90T. 
Name of Supply .-- Supply of hydrated lime with 85% 

Calcium hydroxide and acid in 
soluble 1 % suitable for water treat 
ment. 
P.A.C. -Rs. 1 Lakh . 
E.M.D.- 1% of the quoted 

Amount. 
The tenders should be superscribed " Tender 
for supply of Sulphate of Alumina Ferric /Hydrated 
Lime as the case may be due 12-10-1983 at 
4.00 pm." and addressed to the Executive Engineer , 
Public Health Division , Alwaye. Late tenders will 
not be accepted. The tenders will be opened 
4.30 p . m . on 12-10-1983 in the presence of such of 
the tenderers or their authorised representatives who 
may be present at that time. 

Intending tenderers may oh application to the 
Executive Engineer, Public Health Division, Alwaye , 
obtain the requisite tender forms on which tenders 
should be submitted . Application for the tender 
foran should be accompanied by a cash remittance of 
Rs. 27.50 which is the price fixed for a form and 
which is not refundable under any circumstances. 
The tender forms are not transferable. Sale of tender 
forms will be closed at 1 pm . on the last date fixed 
for receipt of tender . Cheques, postage stamps etc., 
will not be accepted towards the cost of tender 
forms, nor will the forms be sent per V. P. P. 
Duplicate copy of tender forms if required will be 
issued at Rs. 2.20 per copy . 

A. VEERAN PILLAI, 

Executive Engineer, 
Alwaye. 

Public Health Division , Alwaye . 
(For and on behalf of the 

Governor of Kerala ). 


the supply of Mathematical and surveying Instry 
ments to P. W.D., Trivandrum and addressed to the 
Deputy Chief Engineer, Stores Purchase, P. W.D. 
Trivandrum , Kerala State so as to reach him on or 
before 4 p.m. 

on 

1-11-1983. Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at 11 a . m . 
on 2-11-1983 in the presence of such of the tenderers 
or their authorised representatives who may be 
present at that time. 

Interding tenderers may on application to the 
Assistant Executive Engineer, P. W. D. District 
Store , Trivandrum ob ain the requisite tender form 
in which ten crs should be submitted . Application 
for tenders should be accompanied by a cash 
remittance of Rs. 26.45 including S. T. which is the 
price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable . Salc of ter der forms will be closed 
at 4 p . m . on 31-10-1983. Cheques, p stage stamps etc. 
will not be accepted towards the cost of forms, nor 
will the forms sent by V. P. P. Duplicate tender 
formswill be issued at Rs. 4.20 including S.T. 
per copy . Kerala Government stamp paper will be 
supplied to the firm outside Kerala along with the 
tender forms, on payment of Rs. 5. 50 (Rs. 3 being 
the value of stamp paper and Rs. 2.50 incidental 
charges) whichmay be remitted by money order in 
advance to the Assistant Sxecutive Engineer , P. W.D. 
District Stores, Trivandrum . 

(2) 

Tender No. 17/83/CE/ P2 
No. P2-18859/B /83 . 

29th August 1983 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Drawing Materials ( A ) for the use in the Kerala 
P. W. P., Trivandrum . The Teder should be supers 
cribed as tender No. 17/83/CE /P2 for the supply of 
Drawing Materials (A ) to P. W. D. Trivandrum and 
addressed to the Deputy Chief Engineer, Stores & 
Purchase, P. W. D. Trivandrum , Kerala State so as 
to reach him on or before 4 p . m . on 2-11-1983. Late 
tenders will not be accepted . The te ders will be 
opened at 11 a. m . on 3-11-83 in the presence of such 
of the tenderers or their authorised representatives 
who may be present at the time. 

Intendig tenderers may on application to the 
Assistant Executive Engineer, P. W.D. District Store, 
Trivandrum obtain the requisite tender form in 
which tenders should be submitted . Application for 
tenders should be accompanied by a cash remittance 
of Rs. 42.30 including S. T. which is the price fixed 
for a form and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 4 p . in . on 
1-11-1983. Cheques , postage stamps etc. will not 
be accepted towards the cost of formos nor will the 
forms be sentby V. P. P. Duplicate_tender form 
will be issued at Rs. 4.20 including S. T. per copy . 
Kerala Government stamp paper will be supplied to 
the firms outside Kerala , along with the tender forms 
on payment of Rs.5.50 (Rs. 3 being the value of 
stamp paper and Rs. 2.50 incidental charges) which 
may be remitted by money order in advance to the 
Assistant Executive Engineer, P. W. D. District 
Stores, Trivandrum . 


Public Works Department 
SHORT TENDER NOTICES 

(1) 

No. 16 /83/CE /P2 
No.P2-18859/A /83. 

8th September 1983. 
Scaled tenders are invited for the supply of 
Mathematical and Surveying Instruments for the use 
in thc Kerala P. W.D., Trivandrum . The tender 
should be superscribed as tender No. 16 /83 /CE/P2 for 
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tender form will be issued at Rs. 2.10 including S. T. 
per copy . Kerala Government stamp paper will be 
supplied to the firms outside Kerala along with tie 
tender forms, on payment of Rs. 5.50 (Rs. 3 being the 
value of stamp paper and Rs. 2.50 incidental 
charges) which may be remitted by money order in 
advance to the Assistant Executive Engineer , P. W.D. 
District Stores, Trivandrum . 

(Sd .) 
Office of the Chief Engineer, 

The Chief Engineer, 
General, P.W.D. Trivandrum . General ( P.W.D.), 

Trivandrum . 
(For and on behalf of the 

Governor of Kerala) 


TENDER No. 18 /83/CE /P2 
ilo. P2-18859/C /83. 

29th August 1983 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Drawing Materials ( B ) for the use in the Kerala 
P. W. D. Trivandrum . The tender should be 
superscribed as tender No. 18/83/CE/P2 for the supply 
ot Drawing Materials ( B ) to P.W.D. Trivandrum 
and addressed to the Deputy Chief Engineer, Stores & 
Purchase P. W. D. Trivandrum , Kerala State so as to 
reach him on or before 4 p . m . on 7-11-1983. Late 
tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 11 a , m . on 3-11-1983 in the presence of 
such of the tenderers or their authorised representa 
tives who may be present at that time. 

Intending tenderers may, on application to 
the AssistantExecutive Engineer, P. W.D. District 
Store , Trivandrum obtain the requisite tender form 
in which tenders should be submitted . Application 
for the tenders should be accompanied by a cash 
remittance of Rs. 10.60 including S. T. which is 
the price fixed for a form and which is not refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Sale of tender forms will be closed 
at 4p. m . on 5-11-1983. Cheques, postage stamps 
etc., will not be accepted towards the cost of tender 
formsnor will the formsbe sent by V.P.P. Dupli 
cate, tender forms will be issued at Rs. 2.10 includ 
ing S. T. per copy. Kerala Government stamp 
paper will be supplied to the firm outside Kerala 
along with the tender forms, on paymert of Rs. 5.50 
(Rs. 3 being the value of stamp paper and Rs. 2.50 
incidental charges) whicimay be remitted by money 
order in advance to the Assistant Executive Engineer , 
P. W. D. District Storey, Trivandrum . 

(4 ) 

TENDER No. 19 /83 /CE /P2 
No. P2-18859 /D /83. 

29th August 1983. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Drawing Materials (C ) for the use in the Kerala 
P. W. D. Trivandrum . The tenders should be 
superscribed as tender No. 19/83/CE/P2 for the supply 
of Drawing Materials (C ) to P.W.D. Trivandrum 
and addressed to the Deputy Chief Engineer, Stores 
& Purchase , P. W.D. Trivandrum ,Kerala State so as 
to reach him on or before I p . m . on 3-11-1983. Late 
tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 11 a.m. on 9-11-1983 in th : presence of 
such of the tenderers or their authorised reproseatatives 
who may be present at that time. 

Intcndling tenderers may, on application to the 
Assistant Executive Engineer, P.W.D, District Store, 
Trivandruin obtain.be requisite tender forms in which 
tenders should be submit:cd . Application for 
tender forms should be accompanied by a cash 
remittance of Rs. 10.60 including s . r . which is 
the price fixed for a lorin and which is not refunda 
ble under any circunstances. The tender forms 
not transfra . Sal : of tender forms will be closed 
at 4pm , on 7-11-1983. Chequs, Postage Stamps 
etc. will not be acceptable towar is the cost of forms 
nor will be forms be sent by V. P. P. Duplicate 


Stationery Department 
SHORT TENDCR NOTICE 

Tender No. 24/83-84 
No. B3-26859/83 . 

20th September 1983. 
Sealed Leaders are invited for the supply of the 
following items. 

1. Noblot ink pencils. - 10,000 Nos. 
2. Prown Audit pencils. — 1000 
30 

Last date and time for receipt of tender is 3 p . m . 
on 27-10-1983. The tenders received will be opened 
at 4 p . mn. on 27-10-1983. The cost of original tender 
form is Rs. 10.88 and thatof duplicate Rs. 2.18. 
For further particulars contact the undersigncd . 

A. SARADAMMA , 
Stationery Office, Deputy Controller of Stationery 
Trivandrum -695 033. 

in -charge. 


Q. Unit 


Technical Education Department 
SHORT TENDER NOTICE 

TENDER No. 6 /83-84 
No. B3-1315 /82. 

30th August 1983 . 
Scaled tenders are invited for the supply of the 
following stores: 
Sl. Nos . 

Description 
3 phase auto transformer 440 V 3 

No. 
30A 
2 Meter generator set for 24 volt 

DC 50 amps. compound genera 
torand 3 phase induction motor 
with PBL starter complete 
3 Phase Alternator 5 KV 410V 2 
with 

excitor DC compound 
motor as prain over and provi 
sion for measuring exciting 

current complete set 
The tender should be superscribed as Tender 
No. 6 /83-84 for the supply of equipments for Electrical 
Lab . and addressed to the Principal, Government 
Polytechnic, Kottayam -13 , Kera a . Late tenders will 
not be accepted . The 

tenders will be opened 


4th Oct. 1983] 
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at 11 a. m . on 11-10-1983 in the presence of such of 
the tenderers or their authorised representatives who 
may be present at that time. 

Intending tenderers may , on application to the 
Principal, Government Polytechnic, Kottayam can 
obtain the requisite tender forms in which tenders 
should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance of 
which is not refundable under any circumstances. 
The tender forms are not transferrable. Sale of 
tender forms will be 

closed at 3p.m. on 
10-10-1983 . Cheques, postage stamps etc. will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms 
be sent per V.P. P. Duplicate tender forms, if 
required will be issued at Rs.2.10 per copy. 
Government Polytechnic, K. R. CHANDRASEKHARAN, 
Kottayam . 

Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 
Tender No. 3/83-84. 

9th September 1983 . 
The last date of receipt of tender for tender 
No. 3/83/84 in respect of this office notification dated 
23-7-1983 for machineries has been extended up to 
10-10-1983 11 a. m . and will be opened on the same 
day at 3 p. m at the presence of such tenderer or 
their authorised representative who may be present at 
that time. Those who have submitted tender in 
response to the tender rotice dated 23-7-1983 need 
not apply again . 
Junior Technical School, K. VENUGOPALAN , 
Shoranur. 

Superintendent. 


Department of Technical Education 

SHORT TENDER NOTICE 
No. D /791/83. 

16th September 1983 . 
Sealed competitive tenders in separate covers 
superscribing tender No. and name of article to be 
supplied are invited to reach the undersigned on or 
before 3 p.m.on 10-11-1983 for the supply of the follo 
wing Electrical lab machineries. The tenders will be 
opened at 3.30 p.m. on 10-11-1983 in the presence of 
such of those tenderers or their authorised represent 
atives as may be present. 
si Tender No. Nameof article Earnest money 
No. 

deposit 
1 . 

Rs. 
5 /83-84 Rectifier unit 

and induction 
motor 

220.00 
2. 6/83-84 D. C. Series 
motor 

250.00 
3. 7/83-84 

Elecctrical lab 

equipments 285.00 
4. 8 /83-84 Synchronous 
motor 

200.00 
5 . -84 Dimmerstat 

250.00 
6. 10/83-84 Rectifier unit 495.00 

Cost of tender form.-Rs. 10.50 . each 
Cost ofduplicate copy of tender form.-Rs. 2.10 . 

each 
Tender documents are available from the office of 
the Principal, GovernmentPolytechnic ,Muttom during 
all working days upto 4 p.m. on 9-11-1983 on pay 
ment of the respective cost either in cash or by M.O. 
The tender No. should be specified in the application 
for tender documents . 

N. K.MADHUSUDANAN , 
Govt . Polytechnic, 

Principal. 
Muttom , Thodupuzha . 


State Water Transport Department, 

Alleppey 
SHORT TENDER NOTICE 

No. 10 /83-84 
No. 05-8021/83. 

12th September 1983. 
Sealed Tenders are invited for the supply of the 
following stores. 

The tenders should bs superscribed Tender No. 
10 /83-84 for the supply of uniform cloth due on 
16-11-1983at 15.00 hrs, and addressed to the Director, 
State Water Transport Department, Alleppey. Late 
tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 15.15 hours on 16-11-1983 in the presence . 
of such of the tenderers or their authorised represen 
tatives who may be present at that time. 

Intending Tenderers may, on application to the 
Director, State Water Transport Department, Alleppey 
obtain the requisite tender forms on which tenders 
should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance of Rs. 
25 + 44 Ps. S.T. which is the price fixed for a form 
set of formsand which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 15.00 hrs. on 
15-11-1983 . Cheques, postage stamps, etc. will not 
be accepted towards the cost of forms nor will the 
formsbe sent per V.P.P. Duplicate tender forms, if 
required will be issued at Rs. 4 + 20 Ps. per copy . 

According to tender condition No. 33 the tenderer 
is to send along with his tender an agreemcui execuieu 
and signed in Kerala Stamp Paper Worth Rs. 3 . 
Outside firms who desire to be supplied with Kerala 
Stamp Paper should send Rs. 5 by M.O. along with 
the cost of tender form . 

Earnest money deposit.- Rs. 625 . 
P.A.C.-Rs. 62,300 . 

STORES REQUIRED 
1. Khaki Drill Cloth 71 cm . width 

5490 metres, 
best quality 
2. Blue Drill cloth 71 cm . width 

3500 metres, 
best quality. 
Note :-Free sample bit of both the itens are esscatial 

and should accompany along with the tender. 
Otherwise tender will not be considered . 

(Sd.) 
Alleppey. 

Direviur. 


3 
3 
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SHORT TENDER NOTICE 

No. 11 /83-84 
No. C5.10015/83. 

7th September 1983. 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following stores. 

The tenders should be superscribed Tender 
No. 11/83-84 for the purchase of Copper rivets due on 
14-10-1983 at 15.00 Hrs. and addressed to the Dire 
ctor, State Water Transport Department, Alleppey 
Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened at 15.15 hours on 14-10-1983 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may , on application to the 
Director, State Water TransportDepartment, Alleppey 
obtain the requisite tender forms on which tenders 
should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
Rs. 25 + 1.10 S.T. which is the price fixed for a 
form /set of forms and which is not refundable under 
any circumstances. The tender formsare not trans 
ferable . Sale of tender forms will be closed at 15.00 
hours on 13-10-1983. Cheques, Postage stamps etc. 
will not be accepted to vards the cost of formsnor will 


the formsbe sent per V. P. P. Duplicate tender forms, 

if required will be issued at Rs. 4.20 plus S.T. 
• per copy. 

According to tender condition No. 33 the tenderer 
is to send along which his tender an agreement exc 
cuted and signed in Kerala Stamp Paper worth Rs. 3 . 
Outside firmswho desire to be supplied with Kerala 
Stamp Paper should send Rs. 5 by M. O. along with 
the cost of tender form . 

Earnest money deposit Rs. 800 
P. A. C. 

Rs. 80,000 
STORES REQUIRED 
1. Copper rivets - 6 mm x 11.5 cm 

1000 kg 
2 . do . 

6 mm x 12.5 cm 200 
3 . do . 

6 mm x 13.75 cm 200 
4 . do . 

6 mm x 15 cm 250 
5 . 

6 mm x 17.5 cm 100 
6 . do . 6 mm x 20 cm 

50 
( Sample of the above itemsmay be sent with the 
tender. Otherwise the tender will not be considered ). 

(S1 ) 
Alleppey. 

Director 
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University of Kerala 


NOTIFICATIONS 

(1) 
No. Acad.L. Ord./1193/81. 

6th July 1983 . 
In exercise of the powers conterred on the Syndicate by virtue of section 36 of the Kerala University 
Act, 1974, the Syndicate at its meeting held on 28-5-1982, has amended the Schedule given to Ordinance 3 of 
Chapter XVII, Scales of Pay, qualification etc. of various posts in the University of the Kerala University 
First Ordinances, 1978 , as follows: 


AMENDMENT No. 27 
That the following be added, to the schedule given to Ordinance 3 of Chapter XVII of the Kerala 
University First Ordinances, 1978. 

Department of Demography and Population Studies 
Qualifications 

Method of 
Designation Scale of pay Age 

recruitment 
Rs. 


SI. 
No. 


69 A. Field 

350-580 Notmore 

Essential 
Assistant 

than 35 years . B. A. /B.Sc. 

By recruitmentbased 
Relaxable by Degree with 

on Merit by inviting appli 
5 years in the at least a 

cations . 
case of per Second 
sonswho have Class. 
served in pro 

Desirable 
jects/ schemes Field work 
carried out experience 
in the Uni in Social 
versity De 

surveys. 

partments 
The above amendment to the Ordinances was laid before the Senate at its meeting held on 30th / 
31st July, 1982, as required under section 37 (1) of the Kerala University Act, 1974 . 

The amendment to the Ordinances has obtained the assent of the Chancellor on 6-6-1983 and shall 
come into force with effectfrom that date . 
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(2 ) 
No. Acad.L./Ord./685/83. 

16th August 1983 
Amendment to the Kerala University First Ordinances, 1978 
In exercise of the powers conferred on the Syndicate by virtue of Section 36 of the Kerala University 
Act, 1974 , the Syndicate at its meeting held on 18-12-1982, has amended Chapter IV - Levy of fees by 
the University of the Kerala University FirstOrdinances, 1978 , as follows: 

AMENDMENT No. 28 
That the following be incorporated as item No. II . A.with the heading * B.F.A . (Condensed ) Degree 
Examination , immediately before item No. III ‘M. A. Degree Examination under A - Examination Fees - 
in Ordinance I Rate of Fees of Chapter IV Levy of Fees by the University of the Kerala Uniyersity First 
Ordinances, 1978 . 

II . ( A ) B.F.A. (Condensed ) Degree Examination . 

For each of the papers in Part I under group A Painting , Group B Sculpture and Papers I and II of 
Group C Applied Art 

Rs. 
First Appearance 
Subsequent Appearance 

35 
For Paper III Under 
Group - C Applied Art 

+ Rs. 5 for Marklist 
First Appearance 

60 

per part. 
Subsequent Appearance 

65 
For each of the papers in Part II 
First Appearance 

11 

+ Rs. 5 for Marklist 
Subsequent Appearance 

13 

per part. 
The above amendment to the Ordinances was laid before the Senate at its meeting held on 
29th & 30th ofMarch 1983, as required under Secticn 371) of the Kerala University Act, 1974 , and Statute 
37 (2) of the Kerala University First Statutes, 1977. 
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University Buildings, 

Trivandrum . 


(Sd .) 
Registrar. 
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KERALA STATE LOTTERIES 


No. Pub.185/Results/83/DSL . 


25th September 1983. 


RESULTS OF THE 185TH DRAW HELD ON 25-9-1983 AT THE GOVERNMENT 

HIGH SCHOOL, KUNNAM ,MAVELIKARA, ALLEPPEY DISTRICT 


336481 


I PRIZE Rs. 7,00,000 0-246555 

Consolation prize Rs. 1000 L - 246555 M - 246555 N - 246555 P - 246555 
II PRIZE Rs, 50,000 P - 448467 

L M N O 

P 
III PRIZE Rs. 10,000 3-45226 249822 285513 328689 

206450 
IV PRIZE Rs. 1 , x 0 273335 196073 385673 326964 

348858 
166576 176109 219842 340277 

455863 
219460 365818 304538 430029 

431432 
330974 197122 231688 

268897 
462684 147087 140461 

301335 

448143 
V PRIZE Rs. 500 114786 

418588 108559 188475 

289281 
161615 354179 287465 319623 

222830 
407466 228139 111518 398518 

317421 
295160 275704 340452 118059 

328743 
143646 263665 279269 453383 

111895 
160632 328318 423690 308587 

175057 
238268 278096 200650 391298 

225714 
4.46582 196116 152095 302134 

355891 
207934 261786 110760 117662 

173331 
305074 339832 

418655 446131 

154279 
VI Priz 

Rs. 100 each to all the tickets in all series ending with the following five digits 
35545 72055 40193 42501 

25625 
14952 86584 14723 64860 

35287 
VII PRIZE Rs . 50 each to all the tickets in all series ending with the following four digits 

9583 2429 1982 

7097 
0353 1441 9322 2155 

9000 
VIII PRIZE Rs.20 cacli to all the tickets in all series ending with the following threedigits 

503 530 

653 870 

092 
LUCKY PRIZE or Rs. 10 cach to all tickets ending with 2 digits (55 


4856 


Please see the reverse ofthe ticket for all instructions regarding the surrender of prize winning tickets. 
Every care has been taken to maintain the accuracy in publishing the results. Winners are however advised to 
verify the numbers finally with the results published in the Kerala Government Gazette . 


G. 226 / V . 
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Agents eligible for agent s prize for sale of maximum number of Tiri 
C. Vidhyadharan , Manjula Bakery, Jetty Road , Alleppey_Rs. 2,000 
2. M.Mohammed Khan & Bros., Lucky Centre, Last Fort, Trivandrum - S1. 
3 . Vasudev Rajani, 17th Cross, Killari Road , Bangalore -53 - Rs. 1,000 
4 , G. L. Agarwal, C /o New Hotel Palace, Round South , Trichur- 1 - Rs. 50 ) 
5. Vishnu Agencies, K.G. Road, Bangalore9 Rs. 500 
6. S.S. Maniyan, Guest House, Robinson Road , Palghat - Rs. 250 
7. MahalekshmiHall, Opp . Majestic Talkies, Bangalore-9 -- Rs. 250 
3. G. S. Bhatia , Bhatia Lucky Centre, Edgah Road, Opp. New Gujarat Cotton Mill, Ahmedbad-10 -R.203 
9. D. S. Venkata Narayana Shetty, Devatha 1Jall, Dodapet , Kollar - Rs. 200 
10. N.M. Hussian , Kairali Lucky Centre , East Fort, Trivandrum - Rs. 200 
11. S. R. R. Devi, Lckshmi Agency, Main Road , Quilon - Rs. 200 
12. V. Tensing , Lottery Agent, Alleppey- 10 - Rs. 200 
13. P.L. Gopalan, Kolladu House , Stationery Merchant, Vazhappally, Changanacherry - Rs. 100 
14. P.T. Babu, Puthenpurakkal Agencies, Thodupuzha -- Rs. 200 
15. M. Singaran , Telegraph Office Building, Broadway, Ernakulam - Rs. 200 
16. R. K.Mohammed , Lottery Agent, SwarajRound, Trichur -l - Rs. 200 
17. V. Mohammed Basheer , G. B , Road, Palgat- Rs. 200 
18. B. Chella, Clo A M.Haneefa, Ambalathu House ,Manjeri- Rs. 200 
19. M. Balan , Lukvin Agencies, P. T. Road , Badagara - Rs. 200 
20 V. K Mohammed , Veekay Agencies, S. M.Road , Cannanore -1 - Rs. 200 


NEXT LUCKY DAY 

12-10-1983 
OUR 186th DRAW 

with the 
1 PRIZE OF 

Rs. 7 LAKH 
TICKETS IN R , S, T , V and W SERIES 
Cost of Ticket - Rs. Two only 


GRAM : KERLOT 


Phone : 65230/65193/63448. 


K. MADHAVAN PILLAI, 

Director of State Lotteries, 
Vikas Bhavan , Trivandrum -695 033. 


Reg . No. KL /TV Wia 


Government of Kerala 

1983 
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Private Advertisements and Miscellaneous 

Notifications 


NOTIFICATION 
It is hereby notified for the information of all 
the concerned authorities and the public that, I, 
Thressiamma Sebastian , Plathottathil House, 
Poonjar P. O., Perunilam , Kottayam District holder 
of the S. S. L. C. Book No. A 128418 
and Register No. 147482 of March 1970, 
have changed my name as Hazeena Habeeb . Here 
after I will be known by the name Hazeena Habeeb . 
Mysignature has also been changed as shown below : 

Old Signature : 


as 


NOTIFICATION 
I, Saratchandra , V. B. of Indira Sadan , 
Mannadi Lane, Ambalamukku, Post Perurkada , 

Trivandrum -695005 state that myname written as 
Master Saratchandra Vadakath in the Rccord Card , 
Register No. 4597 issued by Shaaban Robert Secondary 
School, Dar es Salaam , Tanzania ; Vadakath 
Balan Saratchandra in the Passport No. L 719838 issued 
by the Highcommission of India , Dar es Salaam , 
Tanzania; and as Saratchandra , V. B. in the Mark 
List, Register No. 16967 issued by the University of 
Kerala on completion of the 2nd year Pre-degree 
course in March 1982 denote one and the same person 
and my name henceforth will be written 
Saratchandra , V. B. 

SARATCHANDRA , V. B. 


Firesiamma Sebastian 


as 


New Signature : 


Bera bi 


NOTIFICATION 


THRESSIAMMA SEBASTIAN . 

NOTIFICATION 
I, R. Vilasini, Janaki Nivas, Neerazhiveettiavila, 
Chenkal P. O., Nechiyoor, Trivandrum District, 
holder of s . s . L. c . Book No. 018155 L 
with Register No. 172140 April 1969 hereby 
notify for the information ofthe public that 
I have embraced Hinduism from Sambava Christian 
through Aryasamaj, Trivandrum as per 

Sudhi 
Certificate No. 2079173 and became a member of the 
Sambavar Hindu (Scheduled caste). This change 
will take effect from the date of publication of the 
notice in the Gazette . 

R. VILASINI. 


It is hereby notified for the information ofall 
concernd authorities and public that I, 
Lizy M. Koshy daughter of Shri T.M. Kochukoshy , 
holder of S. S. L.C. Book, Register No.942 of 1974 
March , Pre Degree Certificate Register No. 10975 of 
1976 December and Certificate of General Nursing and 
Midwifery Register No. 1636 of 1980 have changed 
my name to Lizy Varghese and will sign accordingly . 
This change will take effect in all records related to 
me from the date of this Gazette notification . 

Lizy M.KOSHY . 
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NOTIFICATION 
It is hereby notified that I, Thankachan , V. P. 
aged 28 , son of P. C. Philipose, Kumpuluvelil Vecdu 
Chalappally P. O., Ezhumattoor Village, Mallappally 
Taluk , Pathanamthitta District, holder of S. S. L. C. 
(Baok No. A 605855 ) with the Reg . No. 225880 of 
April 1974, have embraced Hinduism from Christianity 
through Arya Samaj, Trivandrum [All India 
Dayananda Salvation Mission, Trivandrum ( H. Q. 
Hoshiarpur)] after the performance of Suddhivedic 
Certificate ( Certificate " No. 4900/83) according 
Arya Samaj rites . Hereafter I will belong to 
Cheramar Hindu Community of Scheduled Casto 
and there is no change in my name and signature. 
This change will be effective in all records related to 
me from the date of this notification . 
Trivandrum , 
9-9-1933 . 

THANKAchan, V. P. 


: / 


NOTIFICATION 
It is hereby notified for the information of all the 
concerned authorities and public that I, Susy , P. C., 
T. C. No. 14 /1774-1, Sunnymede Lane, Palayam , 
Trivandrum -l, holder of S. S. L. C. Register 
No. 82070 of \1:arch 1970, B. Sc. Register No. 132 of 
April 1975 , NI. B. B.S., Register No.583 of July 1980 
and Travancore -Cochin Council of Modern Medicine 
Reg. No. 11629 of October 1981 have changed 
myname as Mrs. (Dr) Susy Blaison Johns and I will 
sign according to the new name. This change will 
effect all records related to me. 

Old name : Susy , P. C. 

New anme : Mrs. (Dr.) Susy Blaison Johns. 
Trivandrum , 
17-9-1983. 

Susy , P. C. 
NOTIFICATION 
It is notified for the information of the public 
and concerned authorities that I, Nelson , C. 
Vembalamkottu Puthen Veedu, Mylachel, 
Ottasekharamangalam P.O.(holder of S.S.L.C.Book 
No. 473368 passed with Register No. 243338 of March 
1976 , Pre-Degree mark list passed with Register 
No. 18291 of March 1978, B. A. (History ) Passed 
with the Register No. 52206 of March April 1981 
have embraced Hinduism from Christianity as per the 
Suddhi C •rtifi ite No. 3098/76 given from Aryasamaj, 
Trivandrum, I have changed my name to Vijay.in , C. 
and I will sign accordingly to my new name. I will 
only be known by the new name hereafter and this 
change will come into effect to all records relating to 
ne both official and personal. 
nly lachel, 
12-9-1983. 

NEi son , c , 
NOTIFICATION 
It is hereby notified for the information of the 
authorities and the public that I, Elizabeth Jacob , 
holder 

of West African School Certificate 
No.Sc 143069 of June 1975 , Pre-Degree Certificate of 
Alarchi , 1978 (University of Kerala, . Register 
No.11382 ), B.Sc. Degree of April, 1981 (University 
of Kerala , Register No. 10410 ) and M.Sc Degree of 
May, 1983 (University of Madras, Register No.439 ) 
and holder of passport No J 745501 have changed my 
narne to Elizabeth George Thomas consequent to my 
marriage and I will sign accordingly . This change 
will take effect in all records both educational and 
personal related 

to me from the date of this 
notification . 

Old name : Elizabeth Jacob 

New name : Elizabeth George Thomas 
Trivandruin , 

ELIZABETH JACOB, 
12-9-1983 . 

No.4, Tagore Gardens, 

Trivandrum -695 011 . 

NOTIFICATION 
I, Smt. Daisy Thomas, Kutcammanal House, 
Cu.atlienth:iri. P. 0., Koll.imula , Rani Taluk , 
Pathanamthitta District, holder of S. S. L. C. Book 
No. 853519 Reg . No. 16408 of 1974 March , embraced 
Hinduism vide Certificate No. 108550 dated 6-9-1933 
of the Keral. Hindu Mission , Trivandrum and changed 
my name Smt. Deca Shankar and will sign 
according to my new n .me. This change will come 
into effect in all the records related to m : froin the 
d..tc of Publication of this notification . 

DAISY THOMAS. 


വിജ്ഞാപനം 
തിരുവനന്തപുരംജില്ലയിൽ തിരുവനന്തപുരം താലൂ 
ക്കിൽ ഉളളൂർ വില്ലേജിൽ ചെഞ്ചേരി മുറിയിൽ മണ്ണന്തല 
വാർഡിൽ മോവുക്കാണത്തു പണയിൽ വീട്ടിൽ ചേരമർ 
(കിസ്ത്യൻ ജ ര ത ി യ 1 ൽപ്പെട്ട ലാസ്സർ മകൻ 
എൽ. പിതാസം എല്ലാ അധികാരികളുടേയും അറിവിലേ 
കായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 

ഞാൻ ചേരമർ കിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ നിന്നു . 
കരള ഹിന്ദു മിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ 10851 
തീയതി 27-7-1983 മുഖേന എൽ, പരാകരൻ എന്ന 
പേരോടുകൂടി ഹിന്ദുമതത്തിൽ അംഗമായി എന്നും 
ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഞാൻ ഹിന്ദു ചേരമർ 
(പട്ടികജാതി) സമുദായ അംഗമാണ് എന്നും ഈ വിവരം 
പൊതുജനങ്ങളുടേയും 

ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളു 
ടേയും അറിവിലേക്കായി പരസ്യം 

യം തു 
കൊളളുന്നു . ഇനിമേലിൽഎന്റെ എഴുത്തുകുത്തുകൾ 
പുതിയ പേരിലും തതനുസരണം ഒപ്പിടുന്നതുമാകുന്നു . 

എൽ. പിതാസ് . 


പരസ്യം 
" തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാററിൻകര താലൂ 
ക്കിൽ, ചെങ്കൽ പകുതിയിൽ ആറയൂർ ദേശത്ത് പൈങ്കര 
കൊല്ല ടി വിളാകം വീട്ടിൽ ചേരമർ കിസ്ത്യൻ 
ജാതിയിൽപ്പെട്ട യോവാൻ മകൻ വൈ , തങ്കപ്പൻ എല്ലാ 
അധികാരികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും അറിവിലേ 
മായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 

വൈ . തങ്കപ്പൻ എന്ന പേരുകാരനായ ഞാൻ 7-10-1973 - ൽ 
ചേരമർ ( കിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽനിന്ന് തിരുവനന്ത 
പുരം ആദ്യസമാജം മുഖേന ( സർട്ടിഫിക്കാറ ” “നമ്പർ 
221873) ശുദ്ധികർമ്മംചെയ്തു . വൈ , തങ്കപ്പൻഎന്ന 
പേരോടുകൂടിതന്നെ ഹിന്ദുമതത്തിൽ അംഗമായി ചേർന്നി 
രിക്കുന്നു . ഈ പരസ്യം മുതൽ ഞാൻ ഹിന്ദു ചേരമർ 
(പട്ടികജാതി) സമുദായ അംഗമാണെന്നുള്ള വിവരം 
ചൊതുജനങ്ങളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെയും 
അറിയിക്കുന്നു . 

ഈ മാറ്റം എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന 
എല്ലാ രേഖകൾക്കും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

വൈ , തങ്കപ്പൻ. 


(th OoT. 1983) 
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തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെടുമങ്ങാട് താലൂ 
ക്കിൽ വെള്ളനാട് വില്ലേജിൽ ചാങ്ങ മുറിയിൽ 
കുറുംകളക്ടർ വടക്കതിൽ തെക്കുംകര വീട്ടിൽ എം , ദാവീദു 
മകൻ ഡി . രാജേന്ദ്രൻ എല്ലാ അധികാരികളുടെയും 
പൊതുജനങ്ങളുടെയും അറിവിലേക്കായി പരസ്യപ്പെടു 
ത്തന്നതാണ്. 

ഞാൻ 30-8-1983- ൽ സാംബവർ (കിസ്ത്യൻ സമുദാ 
യത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ആര്യ സമാജം ( സർട്ടി 
ഫിക്കറ്റ് രജിസ്ററർ നമ്പർ 4888/83) 

മുഖേന 
ഡി . രാജേന്ദ്രൻ എന്ന പേരോടുകൂടി ഹിന്ദുമതത്തിൽ 
അംഗമായി എന്നും ഈ പരസ്യം മുതൽ ഞാൻ ഹിന്ദു 
സാംബവ ( പട്ടികജാതി) സമുദായ അംഗമാണ് എന്നുളള 
വിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെയും ബന ധപ്പെട്ട് എല്ലാ 
അധികരികളുടെയും അറിവിലേക്കായി 

പരസ്യം 
ചെയ്തുകൊളളുന്നു . 
വെളിയനുർ, 

ഡി . രാജേന്ദ്രൻ, 
7-9-1983 . 

വടക്കതിൽ തെക്കുംകര വീട്, 
കുറു കളളൂർ, വെളിയന്നുർ പി . ഒ . 

വെളളനാട്, നെടുമങ്ങാട്, 
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല . 


4. Ajithkumar Nayar, employed at West 
Germany, represented by Power of attorney holder ist 
pctitioner. 
Counter Petitioner - Nil. 

Whereas Lt. Col.R.N.Nair ( Rted.) (Om Nivas 
P.T.P. Nagar , Trivandrum -695038, husband of Ist 
petitioner and father of the other petitioners died on 
21-2-1983, and whereas the petitioners have applied to 
this court for the grant of the succession certificate for 
collection of Rs. 1518.87due to deceascd (Rs.1,192.37 
under Savings Bank Account5903/13, and Rs.326.0 
being service pension from the Pension Pay Master 
Trivandrum ), it is hereby notlfied that objection , If 
any, to the grant of succession certificate should be 
field before this court on or before 9-11-1983 failing 
which the application would be allowed. 
Trivandrum , 

K.S.SUKUMARAN NAIR , 
12-9-1983 . 

Petitioner s Advocate . 
In the Subordinate Judge s Court of 

Trivandrum 

0.P. (Succession) No. 112 of 1983 
Petitioner: - M.Devaki Amma, Madhava Mandiram , 
Kariyam , Sreekariyam P.O. Trivandrum . 
Counter petitioner : - Nil , 

Whereas N.Madhavan Pillai, Madhava Mandi 
Tam , 

Kariyam , Sreekariyam P.O. Trivandrum 
husband of the petitioner dired on 19-1-1983 and 
whereas the petitioner has applied to this court for the 
grant of a Succession Certificate for collection of 
Rs. 6906.85 ( Rupees Six thousand nine hundred and 
six paise cighty five) only due to the deceased 
(Rs. 1856.83 under Savings Bank account No. 352 in 
State Bank of Tr vancore , Sreekariyam , Rs. 5000 / 
Term deposit No. 191420/16/81 in the above said Bank 
and Rs. 50 /-from The Aluminiyum Industries Ltd ,. 
Kundara (Certificate No. 7069 Share No. 321193 to 
321197). It is hereby notified that objection , if any, 
to the grant of Succession Certificate should be filed 
before this court on or before 7-10-1983 failing which 
the application would be allowed . 
Trivandrum, 

K. S. SUKUMARAN NAIR , 
12-9-1983, 

Petitioners Advocate, 


NOTIFICATION 
I, Bala1 Kozhipalli, Asst. Director, Regional 
Vocational Training Institute, Hosur Road , 
Bangalore-560 029 , father and guardian of Vadakath 
Sunita Balan state that the name of my daughter 
written as Sunitha Balan Vadakath in the Record 
Card , Register No. 5105 issued by Shaaban Robert 
Secondary School, Dar es Salaam , Tanzania; Vadakath 
Sunita Balan in theMark List Reg . No. 15986 issued 
by the University of Kerala completion of the 2nd 
year Pre-degree course in 1983; and as Vadakath 
Balan Sunita in the Passport No. 1749839 issued by 
the High commission of India , Dar es Salaam , 
Tanzania denote one and the same person and 
henceforth her name will be written as Vadakath 
Sunita Balan . 

BALAN KOZHIPALLI. 


NOTIFICATION 
It is hereby notified for the information of the 
public and all authorities concerned that I, 
P. R. Sasidharan , Puthenayathil, Areekara P. 0., 
Mulakazha Village, Chengannoor Taluk, Alleppey 
District, holder of S. S. L. C. Register No. 253935 of 
1980 March and Pree Degree Certificate of Kerala 
University , Reg .No.60287, (March 1982) Reg . 
No.46600 (September 1982 ). Now I am studing at 
Chengannoor , Christian College as I. D. C. English 
(literature) have changed my nam : as P. R. Joy and 
will sign accordiegly from the date of publication of 
this Notification of the Kerala Government Gazette . 

Old Name : P. R.Sasidharan . 

New Name : P. R. Joy . 
Areckara , 
29-8-1983. 

P.R. SASIDHARAN . 


പരസ്യം 
കൊല്ലം സബ്കോടതിയിൽ 

1983 സക്സഷൻ 0. P. 5 
ഹർജിക ക്ഷികൾ -l. കുണ്ടാ വില്ലേജിൽ മുളവന 
ചേരിയിൽ തൊടുത്തു മേലതിൽ വീട്ടിൽ ഏലിയാമ്മ 
പണിക്കർ കോശിപണിക്കർ 

2. ടിയിൽ അ.നമ്മ പണിക്കർ, കെ . ജെ . പണിക്കർ 
എന്നു വിളിക്കുന്ന കെ . ജോൺപണിക്കർ, 
എതിർകക്ഷികൾ ,-ഇല്ല . 

സകലമാനപേരെയും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 
ഒന്നാം ഹർജികക്ഷിയുടെ മകനുംരണ്ടാംഹർജികക്ഷി 
യുടെ ഭർത്താവും ആയിരുന്നു 11-5-1983 ൽ ഹൃദയ 
സ്തംഭനം മൂല്, മരിച്ചു പോയകുണ്ടറവല്ലേജിൽ മുളവന 
ച ര ി യ 1 ൽ ത ക 5 അത്ത 

മേലതിൽ വീട്ടിൽ 
കെ . ജെ . പണിക്കർ എന്നു വിളിക്കുന്ന കെ . ജോൺ 
പണിക്കർ സ a000 ബാങ്ക ഒഫ് ട്രാവൻകൂർ 

സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് കുണ്ടറ ( ബാബിൽ കെ . ജോൺ 
പണിക്കർ എ ന്ന പേരിൽ അക്കൗണ്ടുന സർ C -5714-ാം 
നമ്പർ പാസ്സ്ബുക്കും പ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള 
11539 രൂപ 78 പൈസയും അതിന്റെ പലിശയും വാങ്ങി 


In The Munsiff s Court of Trivandrum 

O.P. (Succession) No. 2 of 1983 
Petitioners : 
.1. Mrs. Ratna BaiNagappan Nair, Om Nivas , 

P.T.P. Nagar, Trivandrum -695.038 . 
2. Smt.Sarala Nair of do . 
3. Lt.Col R. N.Nair, do. 
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എടുക്കുന്നതിന് 2 -ാം ഹർജികക്ഷിയെ അനുവദിച്ച് 
സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ് കൊടുക്കണമെന്ന് 
കാണിച്ച് ബോധിപ്പിച്ച ഈ നമ്പർ ഹർജി 1983 
ഒക്ടോബർ മാസം 27 -ാം തീയതി അവധിവച്ചിരിക്കുന്നു . 
ഇതേപ്പററി ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉളള പക്ഷം 
അന്ന്ദിവസം കാല ത്ത് 11 മണിക്ക് കക്ഷികൾ നേരിട്ടോ 
അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അഡ്വക്കറ് അവർകളോ ഈ 
കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളണം. 
അല്ലാത്ത പക്ഷം ടി ഹർജി ഒരനുവദ ച്ചു 2 -ാം ഹാജി 
കക്ഷിപേർക്ക് സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന 
താണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരി 
ക്കുന്നു . 

വർഗ്ഗീസ് തോമസ്, 
23-6-1983 . 

ഹർജികക്ഷഭാഗം അഡ്വക്കേററ്. 


കോടതി പരസ്യം 
ആററ :അൽമുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ 

1983 സക്സഷൻ 0. P. 10 
അപേക്ഷകക്ഷികൾ . - കിദുർമുഹമ്മദുപാത്തിമുത്തു 
മുതൽ പേർ 5 

എതിർകക്ഷി - ഇല്ല 

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ കീഴാററിങ്ങൽവില്ലേജിൽ 
നിലയ്ക്കാമുക്കിൽ 

ജബ്ബാർ മിഷൻ ഹോസ 
പിററലിൽ N. I. ഷരീഫ് വൈദ്യൻ 27-7-1983 - ൽ 
മരണപ്പെട്ടുപോയിട്ടുളളതിനാൽ ടിയാൻ സ്റേറററ്ബാങ്ക് 
ഓഫ് (ടാവൻകൂർആറിങ്ങൽ ശാഖയിൽ 27120.30 രൂപ 
ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുളളത് വാങ്ങി എടുക്കുന്നതി 
ലേ ക്ക് പരേതൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുളള അനന്തരാവകാശി 
കളായ അപേക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് ഒരു സക്സഷൻ സർട്ടി 
ഫിക്കററ് അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിലേക്ക ആർക്കെ 
ങ്കിലുംഎന്തെങ്കിലുംആക്ഷേപംഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ 
കോടതി മുമ്പാകെ 14-10-1983 - ൽ നേരിട്ടോ അഡ്വക്കേറ 
മുഖാന്തിരമോ ബോധിപ്പിച്ചു കൊളേളണ്ടതാകുന്നു . 
ആാറിങ്ങൽ, 

എ • , പൂക്കുഞ്ഞ്, 
8-9-1983 . 

അഡ്വക്കേറ് 
പരസ്യം 
അടുർമുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ 

ടിയിൽ1983 0. P. (സക്സഷൻ) 17 
ഹർജിക്കാർ. - 1 . അടൂർ വില്ലേജിൽ പന്നിവിഴ 
മുറ"യിൽ പനംപററപുത്തൻ വീട്ടിൽ കല്ല്യാണി അമ്മ 
ചെല്ലമ്മ 
2 . ടിയിൽ ടിയാ 2 

ച ല്ല നമ്മ 
സരോജിനിയമ്മ 

3. ടിയിൽ ദിയാളുടെസഹോദരൻ കൃഷ്ണൻനായർ 
പഭാകരൻ നായർ 
എതിർകക്ഷികൾ - ഇല്ല 

സകലമാനപേരെയും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 

ടി നമ്പരിൽ 1 -ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും 
2 .. 3 ഹർജിക്കാരുടെ പിതാവുമായിരുന്ന അടൂർ 
വില്ലേജിൽ പന്നിവിഴമുറിയിൽ പനംപററപുത്തൻ വീട്ടിൽ 
എസ്സ്. കൃഷ്ണൻ നായർ 19.11.1980 - ൽ മരിച്ചു 
പോയ ഉളളതും ടിയാൻ State Bank of Travancore ൻറ 
Adoor Branch 3 A. C. 5732 Ledger fello 4008 12-0 . 
നമ്പരിൽ നിക്ഷേപ പിച്ചിരുന്ന 3022 രൂപ 40 പെസ 
ടിയാൻ , പിൻതുടർച്ചാവകാശി. മായ ഹർജ ക്കാർക്ക 
വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്ക് സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കാം 
അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് ഹർജിക്കാർ ബോധിപ്പി 
ച്ചിട്ടുളള ഈ നമ്പർ സക്സഷൻ 

ഹർ തു 

- സംബ 
ന്ധിച്ചു ആർ ഷങ്കിലുംഎന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉളള 
പക്ഷ വിചാരണ ദിവസമായ 1983 -ാമാണ്ട 
ഒക്ടോബർമാസം 31 -ാം തീയതി പകൽ 11 മണിക്ക് ഈ 
കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊളേള 

തും അല്ലാത്തപക്ഷംആക്ഷേപംഇല്ലെന്നുകണ്ടം ഹർജി 
തീരുമാനിക്കുന്നതുംആണെന്നുളള വ്" വര . തെര്യപ്പെടു 
അ് യിരിക്കുന്നു . 
അടൂർ, 

G. രങ്കനാഥ ( പ , 
12-9-1983 , 

ഹർജിക്കാർഭാഗം അഡ്വക്കേറ് 


Before the Munsiff Court of Alleppey 

In 0 , P. (succession) No. 4 of 1983 
Petitioners : 

1. C.M. Radhainony Amma, Radha 

mandirani, Kalarkode, Alleppey 
2. S. Rajasekharan Pillai of do . do . 
3. R. Renukadevi 

of " do . do . 
4. S. Ravindran Pillai of do. do . 

5. S.Sreekumar (minor ) of do . do . 
(Minor 5th petitioner is represented by his 
legal guardian Ist petitioner ) 
Counter Petitioner: -Nil 

Whereas the petitioners have applied to the 
above Court for grant of succession certificate in 
the name of 1 st petitioner under the provisions 
ofthe Indian Succession Act to collect the debts 
due to late G.Sreedharan Pillai and the said matter 
is posted to 5-10-1983 at 11 a. m . Any person 
having any objections may appear and oppose 
the same on the aforesaid date. 
11-7-1983 . S. VENKITASUBRAMONIA AYYAR, 

Petitioners Advocate. 
Before the Munsiff s Court Pathanamthitta 

0. P. (Succession) No. 9 of 1983 
Petitioners: 

1. Muhammed Hanccfa Rawthar, 

Alangarathu , Konni. 
2. Ameena Beevi, Alangarathu , Konni. 
3. Firoz , Alangarathu, Konni. 

Vs 
Counter-Petitioner: 

M. Ismai, Thekkupurathu, Pathanamthitta. 

Whereas the abovesaid petitioners have 
applied to this Court for the grant of a succession 
certificate in favour of the petitioners regarding 
the amounts due to the deceased Smt. A. Safia Beevi, 
Alangarathu , Mangaram , Konni, and whereas 
the said petition stands posted to 28-10-1983. 
Notice is hereby given to all those whom it may 
concern that any person desirous of opposing the 
said petition may appear in Court in person or 
through pleader at 11 a . m . on the said date 
failing which the certificate as prayed for will be 
issued . 
Pathanamthitta, 

| Alex P. Chacko, 
17-9-1983 . 

Advocate. 


പറവൂർ സബ് കോർട്ടിൽ 
1983- ൽ സക്സഷൻ 0. P. 21 
ഹർജിക്കാർ . - 1 . കുന്നത്തുനാടു താലുക്ക്, 
വേണൂർ വില്ലേജ്, നെടുങ്ങിപ കരയിൽ പാണാട്ടു 
വീട്ടിൽമത്തായി മകൻ പി . എം . ജോർജ്. 

2. ടിയിൽ മത്തായി മകൻ പി.എം, ബേബി 
3. ടിയിൽ മത്തായി ഭാര്യ മറിയാമ്മ 
4. ടിയിൽ പെലി മകൾ അന്നാമ്മ, 
എതിർകക്ഷി - ഇല്ല . 

സകലമാനപേരെയും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 
ഒന്നും രണ്ടും ഹർജിക്കാരുടെ പിതാവും മൂന്നാം 
ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും 4-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ 
സഹോദരനുമായിരുന്ന മരിച്ച് പാണാട്ടുപ്പെലി മത്തായി 
എന്നയാൾക്കു പിരിഞ്ഞു കിട്ടുവാനുളളതും ഹർജിപട്ടിക 
യിൽ വിവരിച്ചിട്ടുളളതുമായ മു .ലുകൾ പിരിച്ചെടുക്കു 
ന്നതിനു ഹർജിക്കാർ പേർക്ക് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫി 
ക്ക് നൽകണമെന്നു കാണിച്ചു ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുളള മേൽ 
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നമ്പർ ഹർജി 1983-) മാണ്ട ക്ടോബർ മാസം 13-ാം 
തീയതിക്കു വിചാരണവച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആർക്കെ 
ങ്കിലുംആക്ഷേപമുളളപക്ഷം അന്നേ ദിവസം പകൽ 11 
മണിക്ക് ന കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധി 
പ്പിച്ചുകൊളേളണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ഹർജി അനുവദി 
ക്കുന്നതാണെന്നുമുള്ളവിവരം അറിയിച്ചുകൊളളുന്നു . 
പറവൂർ, 

പി . എസ്. സന്തോഷ്, 
30-5-1983 . 

അഡ്വക്കേററ് 


6. സിസ്ററർ സിസിലി 

അറക്കൽ, D / o 
എ . ടി . ജോസഫ അറക്കൽ 

വീട്, വെളി, 
ഫോർട്ട് കൊച്ചി, ഇപ്പോൾ ാസം- സാ 
ലിസാൻറാ ബിജിമാ, പിയാസാ ഫാർനെസ 
No. 96,00186 റോം, ഇറാലി - യ ക്ക് വേണ്ടി 
മുക്തിയാർകാരൻ എ.ജെ. പാടിക്കും, അറക്കൽ 
വീട്, വീടു നമ്പർ 14627, ചുളളിക്കൽ, 

കൊച്ചിൻ ട് 
7 . 

എ.ജെ, വിൽഫഡ്, S/o എ.ടി. ജോസഫ്, 

അറക്കൽ വീട് , വെളി, ഫോർട്ട് കൊച്ചി 
8. ജോൺ ലെസ്ലി അറക്കൽ, , Sം എ . ടി . 

ജോസഫ് അറക്കൽ വീട്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, 
ഇപ്പോൾ താമസം അജ്മൻ P.O., ബോക സം 
നമ്പർ 450, അജ്മെൻ (U.A.E.) ദുബായ് 
യ്ക്കു വേണ്ടി മുക്തിയാർകാരൻ എ . ജെ . 
പാടിക്ക്, അറക്കൽ വീട്, വീട്ടുനമ്പർ 14|627, 

ചുളളിക്കൽ, കൊച്ചിൻ-5 . 
27-11-1981 - ൽ മരിച്ചുപോയ , ഫോർട്ട് കൊച്ചി 
അംശം, കൊച്ചി താലൂക്ക്, വീടുനമ്പർ XI/659 , വെളി 
യിൽ താമസം, അറക്കൽ തൊമ്മൻകുട്ടി മകൻ ജോസഫ്, 
6-12-1978- ൽ ഹർജിക്കാരുടെ പേർക്ക് എഴുതിവെച്ചിരി 
ക്കുന്ന വിൽപ്പത്രത്തിന് Letter of Administration കിട്ടു 
ന്നതിനായി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുളള L.A.0.P , No. 170 
1983-ാം നമ്പർ ഹർജിക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് 
ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ 18-10-1983 -ാം 
തീയതി പകൽ 11 മണിക്കോ അതിനു മുമ്പോ ഈ കോട 
തിയിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളവിവരം ഇതിനാൽ 
അറിയിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ജോർജ് കെ . വർഗ്ഗീസ്, 
7-9-1983 

ഹർജിഭാഗംഅഡ്വക്കേറ്റം 


മ് 


എറണാകുളം സബ് കോടതി മുമ്പാക 

സക സഷൻ ഒ . പി . 106/1983 
ഹർജിക്കാർ - 
1. തിരുവാങ്കുളം വില്ലേജ 

ഇരുബനം ദേശത്ത 
മരിച്ച ചിറക്കൽ രാമൻ ഭാര്യ പത്മാക്ഷി 
2 . 

ടിയിൽ ടി രാമൻ മകൾ സാവിതി 
3 . 

ടി രാമൻ മകൾ ജലജ 
4 , 

ടി രാമൻ മകൻ വേണുഗോപാലൻ 
5 , 

ടി രാമൻ മകൾ ഗിരിജ 
6 . 

13 ടി രാമൻ മകൻ രാജീവ 
1 . 
13 

ടി രാമൻ മകൾ ഷീല, 
എതിർകക്ഷികൾ : 
1. തിരുവാങ്കുളം വില്ലേജ് ഇരുബനം ദേശത്ത 

മരിച്ച ചിറക്കൽ രാമൻ മകൾ ചന്ദ്രമതി 
- 2. ടിയിൽ ടി രാമൻ മകൻമുരളി 
3 . 
- 13 ടി 

രാമൻ മകൻ സുകുമാരൻ. 
കണയന്നുർ താലൂക്ക് തിരുവാങ്കുളം വില്ലേജ് ഇരു 
ബനം ദേശത്ത്മരിച്ച ചിറക്കൽ സി.കെ. രാമന് കിട്ടു 
വാനുണ്ടായിരുന്നതായ സംഖ്യകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതി 
നായി സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുവേണ്ടി ടിയാന്റെ 
അവകാശികളും മാര്യാ മക്കളുമായ ഹർജിക്കാർ ബോധി 
പ്പിച്ചിട്ടുളളതായ മേൽനമ്പർഹർജി 13-10-1983 - ൽ വിചാ 
രണക്കു വച്ചിട്ടുളളതാണ്. ടി കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേദിവസം പകൽ11 മണിക്ക 
കോടതിയിൽ ഹാജരായി ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാ 
ണെന്നുളള വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊളളുന്നു . 

കെ . എ . രാജൻ, 
6-9-1983 . 

ഹർജിക്കാർ ഭാഗം അഡ്വക്കേററ്, 


11 


എറണാകുളം ഡിസ (ററികട കോർട്ടിൽ 
Letter of Administration O.P. No. 170/1983 
ഹർജിക്കാർ : 
1. എ . ജെ . പാടിക്ക്, Slo 

എ . ടി . 

ാസഫ 
അറക്കൽ വീട്, വീട് നമ്പർ 14627, ചുളളിക്കൽ, 

കൊച്ചിൻ 5 
2. എ . ജെ . ആൽബർട്ട്, S/ം എ . ടി . ജോസഫ 

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ററാററം കമ്പനി ബോംബെ 
യ്ക്കു വേണ്ടി 

മു ക്തിയാർകാരൻ 
എ . ജെ . പാടിക്ക് അറക്കൽ വീട്, വീട് നമ്പർ 

14/627, ചുളളിക്കൽ കൊച്ചിൻ-5 
3. ബിയാടിസ് തോമസ് W /o സി , ഡി , തോമാസ 

ട്ടിവേലിക്കക വീട്, കഴുത്തുമുട്ടി 
നടുത്ത്, കൊച്ചിൻ 
4 , എ.ജെ. തൊമ്മൻകുട്ടി, S/o എ . ടി . ജോസഫ്, 

അറക്കൽ വീട്, വെളി, ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ 
5 . ( ബദർ റിച്ചാർഡ്, S/o , എ , ടി . ജോസഫ്, 

അറക്കൽവീട°,വെളി, ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ,ഇപ്പോൾ 
താമസം മാസംപളേളാട്ടി, 204, റോം 0086 
യ ക വേണ്ടി 

-മുക്തിയാർകാരന 
എ.ജെ. പാടിക്ക്, അറക്കൽ വീട്, വീടുനമ്പർ 
141627, പുളിക്കൽ കൊച്ചിൻ 5 


In the Court of the "Munsiff, Varkala . 

SuccessION O. P. No. 22 OF 1983 . 
Applicant: 
K. Janaki, 
T , T. House , Kedakulam , 
Ayroor Village, 

Trivandrum District. 
Non -applicants - Nil. 

Whereas the applicant has applied for a 
Succession Certificate to collect an amount of Rs.14,027 
as per a draft drawn in favour ofthe District Collec 
tor, Trivandrum by the Consulate General of India, 
Dubai towards the bank balance in respect of the 
deceased Madan son of Govinda Pillai of T. T. House , 
Kedakulam , Ayroor Village, Trivandrum District 
who died on 4-12-1970 . 

Notice isbereby given that anybody having any 
objection to the issue of the Certificate shall appear 
to the said Court in person or by any pleader and file 
the objection on or before 24-10-1983 at 11 a . m ., in 
default of which the Certificate will be granted as if 
no objection . 
Varkala , 

M. THRIVIKRAMAN NAIR , 
9-9-1983 . 

Applicant s Counsel. 
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NOTIFICATION 
In exercise to the powers conferred by section 58 
of the Travancore- Cochin Hindu Religious Institu 
tions Act XV of 1950, the Travancore Devaswom 
Board is pleased to add to the Schedule -l attached to 
the said Act, P.D. Saraswathy Devaswom situated in 
survey No. 61/15B 73 centsof Vaillom Village, Vaikom 
Taluk , Kottayam District under the Administrative 
control of the Assistant Devaswom Commissioner, 
Vaikom group and order that the said Devaswom 
be treated a minor Devaswom with immediate effect . 
Office of the 

(Sd .) 
Travancore Devaswom Board, 

Secretary , 
Trivandrum -3 , 

Travancore Devaswom Board . 
1-9-1983 . 


AMENDMENT 
That in Clause 6 , the word two to be substitu 
ted with three . 

Clause 6 as amended would read thus: 

6. The minimum period ofregistration is three 
years, the registration of a candidate may be main 
tained for a maximum period of five years, after 
which the registration shall be cancelled " . 

(2) 
No.Ac.B2.63/83. 

29th August, 1983. 
In exercise ofthe powers conferred on it under 
section 24 (2 ) read with section 34 (1) (c) of the 
Cochin University Act (Act 30 of 1971) the Acade 
mic Council has made the following amendment to 
the Regulations for Research Degrees, Doctor of 
Philosophy (Ph. D.) published in Part IV Gazette 
No.29 dated 21st July 1981 and amendments thereto 
published in the same Gazette and the amendment 
published in Part IV Gazettes dated 29th June, 1982 
and 31st March , 1983. 

Under Section 34 ( 3) of the said Act the Syndicate 
has decided that these amendments shall come into 
force with effect from 9-3-1983 

AMENDMENT 
That the words and the Syllabus shall be sub 
mitted to the Vice-Chancellor for approval" be 
added to clause 17 (iii) . The clause as amended 
would read thus: 

“ The Syllabus and the method of qualifying 
examination shall be prepared by the supervising 
teacher in consultation with the Head of the Depart 
ment and the Syllabus shall be submitted to the Vice 
Chancellor for approval." 
Cochin University P. O., Dr. C. N.SATYAPALAN , 
Cochin -682022 . 

Registrar. 


University of Cochin 
NOTIFICATIONS 

( 1) 
No. Ac.B2.63/1/83 . 

29th August 1983. 
In exercise of the powers conferred on it under 
section 24 (2 ) read with sections 34 (1) and (2) (c) 
the Cochin University Act (Act 30 of 1 971) the Acade 
mic Council has made the following amendinent to the 
Regulation for M.Sc. (By research in the Faculty of 
Marine Sciences, published in Part IV Gazette 
dated 29th June 1982 and the subsequent amendment 
published in Part IV Gazette dated 31st May 1983. 

Under Section 34 (3) of the said Act the Syndi 
cate has decided that this amendment shall come 
into force with effect from 9-3-1983 . 


NOTIFICATIONS 

I 

Election to the Senate 
[ UNDER SECTION 15 -Elected Members (1), (5), (7), (9), AND (10 ) OF THE COCHIN UNIVERSITY Act, 1971] 
No. El. 4/83 . 

4th October 1983. 
Whereas it has become expedient to reconstitute the Senate, it is hereby notified that an election will be 
held to elect to the Senate, members from the following Constituencies in accordance with the provisions in the 
Cochin University Statutes on Elections: 

No. of members to 
Name of Constituency 

be elected from 

among themselves 
1. The Principals of all Colleges within the territorial limits 

of the University, Heads of University Departments and 
Heads of Branches of Studies in the University . 

5 (Five) 
2. The Deans of Faculties. 

2 ( Two) 
3. Meinbers of the Panchayats of the territory of the University. 

1 (One) 
4. Members of the Municipalities of the University area . 

1 (One) 
5. The Registered Trade Unions in the University area which 

have a mimorship of over 1000 as on the 1st day of 
November, 1982. 

1 (One ) 


4th Oct. 1983 ) 
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filled up ). 


Only persons who are on the electoral roll of the Constituency as published in the University Office on 
1-9-1933 are eligible to take part in the clection and vote thercat, provided that any person who ceases to bea 
member of an electoral body before the date of issue of the ballot paper from the University Office shullut Le 
entitled to participate in the election. 

Copies of the electoral rolls can be hard from the University Office, Cochin-582022 on payment of Rs. 10 
per copy. 

Every clector is at liberty to nominate a duly qualified person . Every nomination shall be made by an 
elector in writing and shall be seconded by another elector . Every sucia nomination shall be accompanied by 
the consent in writing of th : nominee agricing to serve on the Senate if elected , and a declaration that he is not 
already a member of the Senate or, if he is already a member, his term of office as such will expire before the 
membership for which he is sccking election takes effect. Nominations in the prescribed form ,which can be had 
from the office of the Returning Officer (Registrar request,should reach the Registrar (Returning Officer), 
University of Cochin , Cochin University P. O., Cochin -682 022 not later than 5 p . m . on 19-10-1933 . The 
envelope containing the nomination paper should be superscribed " Nomination for Election to the Senate from 
the Constituency of.... 

” (Name of the Constituency 
concerned to 

The candidate and one representative of each candidate appointed in writing by the candidate and 
approved by the Returning Officer may be present at the time of scrutiny of nominations. 

The withdrawal of thecandidature is to be made by the candidate himself in the prescribed form which 
can be had from the office of the Returning Officer on any working day during working hours . 

The following is the programme for the conduct of election : 
1. Date of notification of election 

: Tuesday, the 4th October 1983. 
2 Last date for receipt ofnomination 

Wednesday , the 19th October 1983 - 5 p . m . 
3 : Date and hour of scrutiny of nomination Thursday, the 20th October 1983 - from 

i) 10 a . m . in the case of Constituency 

(1) mentioned above 
ii) 12 Noon in the case of Constituency 

( 2) mentioned above 
iii) 2 p . m . in the case of Constituency 

( 3) mentioned above 
iv) 3p.m. in the case of Constituency 

(4 ) mentioned above and 
v ) 4p. m . in the case of Constituency 

(5 ) mentioned above 
4. Date of publication of the list of candidates : Thursday, the 20th October 1983 

validly nominated 
5. Last date and hour for withdrawal of can : Tuesday, the 25th October 1983-4 p . m . 

didature 
6. Date of publication of the final list of : Tuesday , the 25th October 1983 

candidates validly nominated 
7. Date of issue of ballot paper etc. in case : Thursday, the 3rd November 1983 in the case of Consu 
a poll is to be held 

tuencies (1 ), (2 ) and (5 ) mentioned above and Monday , the 
7th November 1933 in the case of the other Constituencies 

mentioned above 
8. Date and hour fixed for the poll 

: Friday, the 18th November 1983 - 5 p . m . in the case of 

Constituencies (1), (2) and (5 ) mentioned above and 
Wednesday, the 23rd November 1983-5 p . m . in the 

case of the other Constituencies mentioned above . 
9. Date and hour of scrutiny and counting of : Saturday , the 19th November 1983 - frora 
the votes 

i) 10 m . in the case of Constituency 

(1) mentioned above 
ii) 11 a. m . in the case of Constituency 

(2) mentioned above 
iii) 12 Nron in the case of Constituency 

(5) mentioned above and Thursday, the 24th 

November 1983 - from 
i) 10 a . m . in the case of Constituency 

( 3) mentioned above. 
3 p . m . in thecase of Constituency 
(4 ) mentioned above. 


. 
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II 

Election to the Senate 
( Under Section 15-Elected Members- ( 3) of the Cochin University Act, 1971) 
No. E1. 6/83 . 

4th October 1983 . 
Whereas it has become expedient to reconstitute the Senate , it is hereby notified that an election will be held , 
at themeeting of the Academic Council to be held on Monday , the 14th November , 1983 atthe University 
Buildings, Cochin- 682022, to elect to the Senate, fourmembers from among the members of the Academic 
Council in accordance with the provisions in the Cochin University Statutes on Elections. 

Every elector is at liberty to nominate a duly qualified person (Member of the Academic Council) . Every 
nomination shall be made by an elector in writing and shall be seconded by another elector . Every such 
nomination shall be accompanied by the consent in writing of the nominee agreeing to serve on the Senate if 
elected, and a declaration that he is not already a member of the Senate or, if he is already a member,his 
term of office as such will expire before the membership for which he is seeking election takes effect. Nominations 
in the prescribed form , which can be had from the office of the Returning Officer (Registrar) on request, should 
reach the Registrar (Returning Officer),University of Cochin, Cochin University P.O., Cochin-682022 not later 
than 5 p. m . on 19-10-1983. The envelope containing the nomination paper should be superscribed .** Nomination 
for Election to the Senate from the Academic Councii" . 

The candidate and onc representative of each candidate appointed in writing by the candidate and approved 
by the Returning Officer may be present at the time of scrutiny of the nominations. 

The withdrawal ofthe candidature is to be made by the candidate himself in the prescribed form which can 
be had from the office of the Returning Officer on any working day during working hours. 

The following is the programme for the conduct of election : 
1. Date ofNotification of election 

Tuesday, the 4th October 1983. 
2. Last date for receipt of nomination 

Wednesday, the 19th October 1983- 5 p. m . 
3. Date and hour of scrutiny of nomination 

Thursday, the 20th October 1983-11 a . m . 
Date of publication of the list of candidates 
validily nominated 

Thursday, the 20th October 1983. 
5. Last date and hour for withdrawal of 
candidature 

Tuesday , the 25th October 1983- 4 p. m . 
6. Date ofpublication ofthe final list of candidates 
validily nominated 

Tuesday, the 25th October 1983. 
7. Date of issue of ballot paper, etc., in case At the meeting of the Academic Council to be held on 
a poll is to be held ; 

Monday, the 14th November 1983 from 10 a . m . to 
8. Date and hour fixed for the poll 

Atthe meeting of the Academic Council to be 

held on 
Monday, the 14 th November 1983 from 

10 a , Im , to 

11 a.m 
9. Date and hour of scrutiny and counting of the 

Monday . the 14th November 1983-5 p . m . 
University Buildings 

( Sd .) 
Cochin University P. 0., 

Returing Officer 
Cochin- 682 022 . 

(Registrar). 


4 . 


11 a . In 


vots , 


** 


കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് 

കേരളാ സർ റേററം ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്ആഫീസ നൽ 
നിന്നും 1971 - ലെ 19 -ാം നമ്പർ കേരളാ സ് റേറററ് 
ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ആക° s 50 -ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം 
പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. 
നമ്പർ ആർ-6 . 1849/79 . 1983 സെപ്ററംബർ12 . 


തിരുവല്ലാ എക്സ്ററൻഷൻ II വേന നിർമ്മാണ 

പദധതി 
കേരളാ സ്റേറററ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൽ നിന്നും 
1971- ലെ കേരളാ സ്റേറററം ഹൗസിംഗ് ബോർഡ 
ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം താഴെ 
ഷഡളിൽ വിവരിക്കുന്ന അതിരുകൾക്കുളളിൽ കിട 
ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്ഒരു ഹൗസിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ 
സക്കീം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി 
ആവിഷ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇതിനാൽ എല്ലാപേരെയും 
തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . 


താഴെ പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ടി പദ്ധതി 
യെപ്പററിയുളള എല്ലാ വിവരങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്ത 
ശാന്തിനഗറിലുളള ബോർഡ് ആഫീസിലും തിരുവല്ല 
രണ്ടാം ഡിവിഷൻ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ 
യറുടെ പാലിയക്കരയിലുള 
ആ ഫീസി ലും 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയ 

ആഫീസ് സമയ ങ്ങളിൽ 
സൗജന്യമായി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് 
. 
1 . ഹൗസിംഗ് സ് ക്കീരിന്റെ കരട് വ്യവസ്ഥകൾ 

ഉൾക്കൊളളുന്ന രേഖ . 
2. ഹൗസിംഗ് സക്കീംഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ 

പ്ലാൻ. 
3 , ഹൗസിംഗ 

സ്കീം 

ആവശ്യത്തിലേക്ക 
പൊന്നുംവിലയ്ക്കു എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 
സ്ഥലത്തെപ്പററിയുളള സ്റേറററുമെൻറ്. 
ടി ഒന്നു മുതൽമൂന്നു വരെ പ്രമാണങ്ങളുടെപകർപ്പ് 
തിരുവല്ലരണ്ടാം ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി 
നീയറിൽ നിന്നും ചട്ടപ്രകാരമുളള ഫീസ് അടച്ചാൽ 
കിട്ടുന്നതാണ്. 


പറയുന്ന 
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മേപ്പടി പദ്ധതിയെപ്പററിആക്ഷേപം ഉളളപക്ഷം ഈ 
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 
30 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായി ടി ബോർഡ് സെക്രട്ട 
റിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു . ബോർഡ്നൽകേണ്ടതായ 
ഏതൊരു നോട്ടീസും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ താമസ 
സ്ഥലത്ത് പതിച്ചു നടത്തുകയോ തപാത് മാർഗ്ഗം 
അയാളുടെ അറിയപ്പെട്ട മേൽവിലാസത്തിൽ റജിസ്റാർ 
ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആയത് കൈപ്പ 
ററാതെ മടക്കി അയച്ചിരുന്നാൽതന്നെയും സാധാരണ 
ഗതിയിൽ മേൽവിലാസക്കാരന് കിട്ടാവുന്ന തീയതിയിൽ 
ആ ആൾ കൈപ്പററിയതായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

തീയതിക്കുശേഷം കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ പരി 
ഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ഷെഡ്യൂൾ 

ഡിസ്( ററിക s _പത്തനംതിട്ട 
താലൂക്ക് തിരുവല്ല വില്ലേജ - തിരുവല്ല 

വിസ്തീർണ്ണം 
കമ സർവെ വിവരണം 

ഹൈകനാർ 
നമ്പർ 

- നമ്പർ 

110/- വീതം പുരയിടം 0.9186 
2 11113 വീതം 

0.0405 


ടി 


கதக 


| 0.9591 


അതിരുകൾ 
വടക്ക_സർവ്വ 10914 
പടി ഞ്ഞാറ്- സർവ്വ 110/Pr. 
തെക്ക്- സർവ്വ 111/ Pt. 
കിഴക്ക് - സർവ്വ 134 1 


കേരളാ സ്റേറററ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


| (ഒപ്പ്) 
സെകട്ടറി , 


4th Oct. 1983) 
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NOTIFICATION 
1 . The annual subscription to the Kerala State Government Gazette falls due on the 1st January or is 
July of every year and should be paid in advance on or before 10th of December or 10th of June every year to 
as to supply the Gazette from 1st January or 1st July as the case may be . 

2. Subscription will not be accepted for an uneven calendar full year or half year or for a shorter period 
less than half year. 

3. Subscription for full Gazette, Part I, Part IA , Part IB , Part II, Part IV and Departmental sheets 
in Part III , can be paid half-yearly and annually. 

4 . 
Chalan. Postage stamps will not be accepted . Cheques and Demand Drafts also not be accepted . 

5. Money order withoutfull instructions relating to the period of subscript.on or the name of the Past 
of the departmentalsheets for which subscription is paid , will not be normally accepted and even if accepter 
the supply of the Gazette will commence only on the receipt of the relevant details. 

6. Late subscription also will be accepted . In such cases back issues of the Gazette will not be supplied 
Subscription can be paid at any time of the year but will be credited to account only for the year beginning 
from 1st January or 1st July or half year beginning from 1st January or 1st July . When subscription is se 
late the subscribers should specify the period for which the subscription is intended . 

7. Complaints regarding non -receipt of copies of the Gazette or any part of the Gazette should be 
preferred to the Superintendent with the reference number printed on the address Label of the respective 
subscribers within two weeks from the date of publication of the Gazette. Complaints received thereafter will 
not be considered. 

8. The address in which copies of the Gazette have to be sent should be written clearly in block letters. 
The nameof the Post Office of delivery the Pin Code Number of the Post Office of delivery, if any, and also 
the name ofthe District in which the Post Office is situate should be included in the address in order to ensure 
prompt supply of Gazette to subscribers . 

9 . Grant-in -aid Libraries of Kerala State as per list furnished by the Secretary, Kerala Grandhasala 
Sanghom are cligible to get full Gazette at the concessional rate noted below and while payingthe subscription 
at the concessional rate register number of the Library with full address has to be furnished . 

10. Subscription at concessional rate will not be accepted for a period of less than one year. No concession 
will be allowed when such institutions subscribe for any one part or sheet of the Gazette . 

11. The Head of Account under which Gazette subscription is to be remitted in the treasury is 058 
Stationery and Printing (b ) Sale of Gazette , etc. and the chalan in original forwardid to the Superintendent of 
Governinent Presses for arranging supply of the Gazette . 


. 


Revised Rates for Government Gazette from 1-1-1983 
(as ordered in G.O. MS. No. 150/82/H . Edn. dated 6-10-1982 ) 

Description 


Sl. No. 


1 


2 


4 
5 
6 


7 
8 


Full Gazette for one year 
Full Gazette for concessional rate 
Part I for one year 
Part I A for one year 
Part I B (P. S. C.Notification ) 
Part 11 for one year 
Each departmental sheet under Part III for one year 
Part IV for one year 
Full Gazette for six months 
Part I for six months 
Part 1 A for six months 
Part 1 B for six months 
Part 11 for six months 
Each departmental sheet under Part II for six months.. 
Part IV for six months 
Single issue 


Ranised Rates 

Rs. 
400.00 
200.00 
200 00 
100 00 
120.00 
160.00 
160.00 
160.00 
240.00 
100 00 
80.00 
80.00 
100.00 
100 00 
100.00 
12.00 


9 
10 
11 


12 
13 
14 
15 
1o 


KERALA GAZETTE 


(PART IV 


Revised Rates of Advertisement Charges from 1-1-1983 
si.. Description 

Revised Rates 

Rs. 
| Application for licence under Companics Act 

400.00 
2 Insolvency by Courts or Advocates 

400.00 
3 Matter relating to liquidation of Companies, Banks etc. 

480.00 
4 Notice regardingD.P. 

280.00 
5 Guardian Ward Peution 

400.00 
6 Release of Security under Chitty Act 

160.00 
7 Notice- Loss of Policy , etc. 

140.00 
8 Cancellation of Power ofAttorney 

140.00 
9 Notice regarding Wills 

200.00 
10 Notice - Opening Market 

140.00 
11 Notice - Enrolment of Advocates 

100.00 
12 Change of Name/Signature or both 

140.00 
13 Change of Religion 

100.00 
14 Change of Signature /Nameor both . If with blocks 
(Blocks to be supplicd ) 

200.00 
15 Succession Certificates by Court or Advocates (Notification 

covering up to 30 lines) 
Every additional line 

4.00 
16 First insertion per line of 20 ems in 10 pl. or 12 pt. 

12.00 
17 Succeeding insertion 

8.00 
18 Ist insertion per line of 20 ems in 8 pt . 

12.00 
19 Succeeding insertion per line of 20 ems in 8 pt. 

9.00 
20 Ist insertion per line of 26 cms in 10 pt. or 12 pt. 

16.00 
21 Succeeding insertions 

12.00 
22 Ist insertion per line of 26 ems in 8 pt. 

16.00 
23 Succeeding insertion 

12.00 
24 Ist insertion per line of42 cms in 10 pl. or 12 pt 

24.00 
25 Succeeding insertion 

20.00 
26 ist insertion per line of 42 ems in 8 pt . 

32.00 
27 Succeeding insertion 

24.00 
Concession Rates 
| Corporation , Municipalities, University etc. 20 ems in 10 pt. or 12 pt. 

8.00 
Do. 20 cms in 8 pt. 

9.00 
Do. 26 cms in 10 pt . or 12 pt . 

12.00 
+ Do. 26 cmsin 8 point 

16.00 
Do. 42 ems in 10 pt. or 12 pt 

20.00 
42 ems in 8 pt. 

24.00 
Dewaswom per lines of 20 cms in 10 pt. or 12 pt. 

8.00 
8 Do. 20 ems in 8 pt . 

12.00 
Do. 42 ems in 10 pt. or 12 pt 

20.00 
Do. 42 ems in 8 pt. 

24.00 
Do. 26 ems in 10 pt. or 12 pt 

19.00 
12 Do 26 cins in 8 pt. 

12.00 
Statement and Tabular Matter 

and 2 columns as plain 
3 to 5 do . 1/8 exta 
3 to 7 

do. 
3 to 9 

1/3 
above 9 to 12 1/2 

above 12 columsCeu per cent extra 
Note - 1 . Advertisement chargesmybe paid to this office in person /money order or by Treasury Remittance. 

In the case of chalan remittance the Head of Account is " 058 (c ) 4 for the notification and " 058 
(b ) " for the cost of Gazette and the original chalus should be forwarded to this office. 
Government reserve the right to revise the rates at any timewithout previous notice and hence the 
rates puliis.ed her in a purely provisional. Spare copies of the notifcation will not be supplied to 
private parue . Hence the desiring to have the Gazetio wherein any notification is published will 

have to pay in advance Rs. 12 towards the cost of one copy of the Gazete. 
Office of the Superintendent of 

V. BALAKRISHNA PILLAI, 
Government Presses, Trivandrum . 

Deputy Supe. intendent- in -charge of Superintendent. 


:::::::::::::::::::::::::: 


200.000 


5 


Do. 


7 


9 
10 
11 


do . 


R.TXT) AN ) PUBLISHEBY THE B.G.P. AT THE GAVFINMENT PRESS 


TRIVANDRUM , 1983 . 


